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شبح بے وٹ والرراا لاسا 


مان سما یر بن عابرین 


ھه٠۹۵١ المتوى نة‎ a 
اکر اکا س‎ 
حم نومه وعَا لە ا لاحن اران‎ 


الکورحت ا م الزن ن صاع رفور 
ادات ر لرا سات هس ف ممه الصتع انرس ري 


١‏ نض رر ےم نبد ابزمتازال لتر 


ا رکه اراق لي رو درت اوی 


کک ر کو رک ا he‏ سا س ہے س ا م کے سے لے وک ا ف 
ھ عه ماله ع نلاا سخ حي مفو عامل الول 


م وتن لوضف صا د ركا حخطوصلة وللطبوعة 
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ت 
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رع - سور 


الطبعة الأولى 
۱ھ ۰۹۹م 
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SETEM GEZ‏ 
1 سے سے ییار ۷۷ ا سے ا سے ہہ ن E‏ 
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د رالد حار 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في محهد الفتح الإسلامي بدمشق 


أحمد سامر القباني أين شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمدالسیدآحمد رامز القہانی أحمد الطرشان محمد عماد قلب اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبد الهادي محمد منصور بشار محمد بکور 


oro 1 


اشن ب د ا ب ا 


لإباب الجمعة) 
بتثليث الميم وسكونها (هي فرض) عون (يُكفَرُ جاحدها) لشبوتها بالدليل القطعي 
كما حققة "الكمال" (وهي فرض) مستقل آ كذ من الظهرء O‏ 


لباب الجمعة) 

ت ق ا ا اا ار کا ا و 
اظهرٌء وني السفر ئي عام وهو كل رباعيقٍ فلذا دم 

تیدواذإاونما٤ (قولة: بالدليل القطعي) وب و ت الی: اما الین‎ (AJ 
وبالسنة والإجماع.‎ »] ٩ وميم ألْجُمْمَةاسَعَوا4 الآية [الحمعة-‎ 

کا ا وال ا ا و اکر یه غا سے کار 
ا مذهب الحنفية عدم افتراضهاء ومنشا غلطهم قول 
ال E‏ الظهر يوم الجمعة في منزله ولاعذر له 0 وحازت ا وإنماأراد: 
حرم عليه وصحت الظهرُ لما سياتي)). 

۸ (قولة: آ كد من اله أي: أنه ورد فيها من التهديد ما لم برذ ني الظّهرء من ذلك 
قله بإ: «مّن ترك الحمعة ثلاث مراتٍ من غير ضرورةٍ طبَعَ الله على قلبه» رواه "أحمد' 
و'الحاكم" وصح فيعاقبُ على تركها شد من الظّهر» وياب عليها أكلر» ولان لها شروطا 


: :تضرف سير‎ 2١/١ 'الفتح": کتاب: الماد :باب الجحعة‎ )١( 
.١١١/١ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة - صلاة الجمعة‎ )۲( 
أحرحه أحمد ۳۳۲/۳ والحاكم 4۸۸/۲ كتاب التفسير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجحاء» ووافقه الذهبي‎ )۳( 


الصلاة - باب فيمن ترك الجحمعة من غير عذر» وقال البوصيري في 'الزوائد': هذا إستاد صحيح ورجاله قات 
وأورده الهيثمي في 'الملجمع' 4/1 وقال: رواه امد وإسناده جسن من خدیے ابی قتاده مرفو عا 
وف الباب عن جابر» وأبى الجعد الضَّمْري رضي الله عنهما. 


قسم العباداثه ‏ .س ي حاشية ابن عابدين 


ا ع حرره و ل ی اواو ا و 
"البحر" : ((وقد أفثيت 2 بعدم صلا الأربع بعدها بنية آحر ظهر خحوف اعتقماد 
عدم فرضية e GE r‏ 


منها فالاولى أن تكون لي بيته حفية. 
(ويشترط لصختها) سبعة أشياء: الأول (المصرٌ وهو oy‏ 


ا 0 ٍث a‏ قو 0 K0‏ 2 ت 
[A6]‏ (قوله: ولش بدلا عنه إلح) تصريح .ععهوم قوله: ((وهي فرضص مستقل))»› لکن 
هذا مُخحالف لما قَدَمَه“ "المصنف" في بحث النية من باب شروط الصلاة» وعبارتة مع الشرح: 


٣ 


((ولو نوی فرض الوقت مع بقائه حاز ل في الحمعة؛ کا بدلء إلا أن يكون عنده قي اعتقاده 
أنها فرضٌ الوقت كما هو رأي البعض فتصح)) اه. 
H1‏ 1 ر 0 ا 

وكتبنا هناك" عن "شرح النية": ((أن فرض الوقت عندنا الظهرٌ لا الجمعة» ولكن قد أمِر 
بال محمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو ل الظهرَ قبل أن تفوتة المحمعة صخت عندنا حلافا ل "زفر" 
و"الثلاثة" وإ حرم الاقتصارٌ علبها)) اه. 

والحاصل: أن فرض الوقت عندنا الظهرُ و عند ا الجمعة کا صرح به ف 
وغیره فیما سیأتی» حتی "الباقان “" "شرح الملتقى E‏ اشر حه" 
على النقار ية" 2 a‏ 

ر۸۹ (قولة: وقي "البحر إلخ) سيأتي الكلام على ذلك عند قول 'الملصنف'": 
((وتودی CS cea‏ 

۷ (قو: ويشترّط إلخ) قال ني "النهر": (رولها شرائط وجوبو وأداءء منها ما هو 


5 و 


Yer (0)‏ 
(۲) المقولة [۳۷۲۹] قوله: (رلأنها بدل)). 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۳۳/۲. 

)٤(‏ المقولة ]1۷٠١[‏ قوله: ((لأن وحوبه عليه بآحر الوقت)). 

(د) "الببحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ٠١١/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ ص ۲۸ "در '. 

(۷)"النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ق ۳٣۸/ب.‏ 


لاا س يبي ك د ي اا 


ما لا يسع كبر مساحده أهلهُ المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاءء "محتبى" 


قي المصلي» ومنها ما هو قي غيره» والفرق أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه» ویصح بانتفاء شروط 
الوحوب» ونظّمَها بعضّهم فقال: 
وح صحيح بالبلوغ مُذكرٌ مقيم وذو عقل لشرط وحوبها 
ومصرٌ وسلطان ووقت وحطبة وإذا كذا جمع لشرط أدائها)) 
هن آي السرد 
۹۸۸ (قول: ما لا يَسَعٌ إلخ) هذا يصدق على کثير من القریء "ط ". 
]13۸۹[ (قولة: كن بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مشل النساء والضبينان 
والسانرين» "طا عن "استاي 
۰ (قول: وعليه فنوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال "أبو شجاع": ((هذا أحسن ما قيل 
فيه))» وفي "الولوالحية": ((روهو صحيح))» "بحر "“. وعليه مشى في "الوقاية" ومتن "المخحتار" 
و"شرحه"» وقدَمَه في متن "الدرر" على القول الآحر» وظاهرة ترحيحه» وآيده "صدر 


الشريعة"' بقوله: ((لظهور التواني في أحكام الشرع سيّما في إقامة الحدود في الأمصار)). 


(0 طط کجات اللا باب اة اة ۳۳۸/۲ 

(۲) فتح المع + كاب العلا _ باب صل اة ١۷/١‏ ۳: 

(۳) "ط": كعاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۳۳۸/۱. 

. ۳۳۸/۱۲ "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

.٠١١/١ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة‎ )١( 

)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١۲‏ /ب. 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١١/١‏ . 

(۸) "الاحتيار ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۸۲/١‏ 

(۹) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١٠١١/١‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الحمعة ۸٠/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


قسم العبادات ت ییا #۰ چ اسه ابن غابد 
ي ثّ ۾ م 
وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض EE A NS TBE O Ba ae a a‏ 


ر١۹٠‏ (قولة: وظاهرٌ المذهب إلخ) قال في "شرح المنية"“: ((وا لحد الصحيح ما احتاره 
صاحب الهداية"": أنه الذي له امير وقاض ينفذ الأحكامٌ ويقيم المحدود» وتزييف "صدر 
الشريعة"" له عند اعتذاره عن "صاحب الوقاية"» حيث احتارً الح اقم بظهور لتواني ٤‏ 


ق 


الأحكام مزيف بأن مراد القدرة على إقامتها على ما صرح به ف e‏ عن "أبي حنيفة": أنه 
بلدة كبيرة فيها سركك وأسواق» ولها رساتیق» وفیها وال يقر على إنصاف المظلوم من الظالم 
بحشمته وعلمه أو علم غيره» يرحم الناس إليه فيما يقم من الحوادث» وهذا هو الأصح اه. إلا أن 
اضاحب الهداة رك دد السككف والرساتيق؛ لأنٌ الغالب أن الأميرَ والقاضي الذي شاه القدرة 
على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون لاف بلد کذلك) اه. 


۲م (قوله: له امير وقاض) أي: مقيمان» فلا اعتبارً بقاضٍ يأتي أحيانا يسمى قاضي الناحية» 


باب الجمعة) 

(قولة: فلا اعنبارَ بقاضٍ يأتي ٳلخ) لکن ذكَرَ "ط فيما يأتي عند قوله: ((وجاڙت منی اي امو سم 
إلخ)) ما نصة: ((وعلى العتمدد تصيرٌ مصرا في أيام الموسم وقرية قي غيرهاء قال ثي "الفتح": وهذا يفي 
أذ الأولى قي قرى مص أذ لا تصح فيها إلآ في حال حضور المتولي» فإذا حضر صحّت» وإذا ظعَنَ 
امتنعت)) اه. وما في "الفتح": ((وقد وقعَ الشك في بعض قرى مص ما ليس فيها وال وقاض نازلان 
بهاء بل لها قاض يُسكّى قاضي الناحية - وهو قاض يتولى الكورة بأسرهاء فيأتي القرية 
أحيانا فيفصل ما احتمع فيها من التعلقات ویر ووال كذلك هل هي مص نظرا إلى أ لها واليا 
وقاضيا أو لا نظرا إلى عدمهما بها؟ والذي ينبغي اعبار كونهما مُمَيمّون بها إلخ» لك ظاهر قولهم: 
كل موضع إلخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة)). 

)١(‏ "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجحمعة ص ٩‏ د١‏ د ٠‏ باخحتصار. 


(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۸۲/١‏ 
(۳) "شر ح الوقاية": كتاب الصلاة - باب الجمعة ۸١/١‏ (هامش "كشف الحقائق "). 


الجزء الخاهمس ...س لإ ا باب الجمعة 


i SOE O O يقدِرٌ على إقامة الحدود‎ 


و الفتي اكتفاءُ بذكر القاضي؛ لان القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين» حتى لو 
لم يكن الوالي والقاضي“ مفتيا ا ط المفتي كما في 'الخلاصة» وفي ‏ تصحيح القدزری': (أنه 
يكتفى بالقاضي عن الأمير))» "شرح اللتقى"”. قال الشيخ "إسماعيل": ((ثم ا مراد من الأمير من 
حرس الناس ونع المفسدين ويقوّي أحكامٌ الشرع» كذا في "الرأقائق» وحاصلة أن يدر على 
إنصاف المظلوم من الظالم كما فسره به فی "العناية )) اه. 

(۹۳] (قو له: يقر إلخ) أفرد ا ا ل "الهداية"" لعودِه على القاضي؛ لان ذلك 
وظيفته بخلاف الأمير ما مر ولي التعبير ب ((يقَدِر)) رد على "صدر الشريعة"“ كما علمتة 


وقي "شرح الشيخ إسماعيل"'" عن "الدهلوي"": ((ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ 
E E‏ في عهد أظلم الناس - وهو اجاح ونه ما کان فن جميع الأحكام» بل المراد 
-والله أعلم- اقتداره على ذلك)) اه. ونقل مثلهُ في "حاشية أبي السعود"”“ عن رسالة العلامة 


)١(‏ في "الدر المنتقى": ((أو القاضي)). 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الحمعة ق ٠۲‏ إب. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة - باب الجمعة ١١١/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

./٤1٤ ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "الرقائق": لعله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللهء المعروف بابن الخرّاط الأزدي الإشبيلي الكي 
(ت ۸۲٥ھ‏ (" کشف الظنون" ۹۱۱/۱ "سیر اعلام النبلاء" ۱ ۰۱۹۸/۲ "فوات الوفیات" .)٠١٠۹/۲‏ 

.)" (هامش "فتح القدير‎ ۲٤/۲ "العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .۸۲/١‏ 

(۸) ف المقولة السابقة. 

)4( "شرح الوقاية": كتاب الصلاة - باب الحمعة ۸١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة . باب صلاة الجمعة ١/ق ٤1٤‏ /ب. 

)١١(‏ لعله السيد محمد بن عبد الله» حميد الدين الكوالياري الدهلوي الهندي (ت٤ ٦‏ ۷ه وقيل: .)4۷٠‏ له شرح على 
"هداية المرغيناني" .("هدية العارفين "۱۳١/۲"‏ معجم المؤلمين"۳۸/۳٤).‏ 

(۲( 'فتح المعين " : كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجحمعة .۳١۳/١‏ 


o۳/۱ 


قسم العبادات تج و ۸٭ ‏ - . حاشية ابن عابدین 


كما حررناه فيما علقناه على "التق" وفي "القهستانئ": (رإذث الحاكم ببناء 


(nê A e i ae 
sees »)) ٠ الجامع في الرستاق إذن بالحمعة اتفاقا على ما قاله السرحسي‎ 


1 


'نوح اف 

و ا و و ی غ ا 
القول الذي هو ظاهرٌ الرواية ار أذ لا تصح جمعة في بلدةٍ من بلاد الإسلام قي هذا الزمان» بل 
فيما قبله من أزمان» فتعيْنَ كوك المراد الاقتدار على تنفيذ الأحكاب ولك ينبغي إرادة أكثرها وا 
خقد تعر على الحاكم الاقندارٌ على فيا بعضها لنم ممن ولأ وكما بقع في يام الفتتة من 
تعصْب سفهاء البلد بعضرهم على بعض أو على الحاكم» يث لا يقدرٌ على تنفيذ الأحكام فيهم؛ 
لأنه قادرٌ على تنفيذها في غيرهم وي عسكره» على أن هذا عارض فلا يعبر ولذا لو مات الوالي 
ENE N E SNE‏ 
سياتي“ مع أنه لا مير ولا قاضي نة أصلاء وبهذا ظهّرَ جها جهل من يقول: لا تصح الحمعة في يام 
الفتنةٍ مع نها تصح في البلاد التي استولى علبها الكفار کما سنذکره» فتأمّل. 

;£ 14( ا E‏ م الم 

ه۹٠٠‏ (قولة: وني "القهستاني" إلخ) تأي للمعن» وعبارة "القهستاني": ((وتقعٌ فرضا 


(قوله: وتقع فرضا قي القصبات) القصبة: القرية» 'قاموس 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .1١١/١‏ (هامش "بحمع الأنهر"). 

(۲) "المہسوط ": كتاب الصلاة _ باب صلاة إلجمعة .٠٠/۲‏ 

(۳) لعلها "فتح الجليل على عبده الذليل قي بيان ما ورد في استخلاف الخطيب"» لوح بن مصطفى القوّنوي الرومي 
نم الملصري (ت ٠۷٠‏ ١ه).‏ ("إيضاح المكنون" ١٠٦٠/۲‏ "حلاصة الأثر" ٠٥۸/٤‏ "هدية العارفين" ٤٠۹۸/۲‏ وفيها: 
"فتح الحليل علىعبده الذليل في استخلاف الحمعة"). 

)٤(‏ المقولة [1۷۳۳] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(د) المقولة [۷۳۳] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

)٩(‏ المقولة ]11۹١[‏ قوله: (ر وظاهر المذهب)). 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة اللحمعة .٠١١-١١١/١‏ 


الا . . يح ا ي ا 


seuanaununnunanauncqctoccdsrrnbenNanaۍnNeoaananrnsnNGuDnenanDsaaaBRnaAaaneQGAaAadananaanlDneQGAnuGrCaQCEHNDGAGSECAQNTGRARORGARSRA‎ 


في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواقء قال "أبو القاسم"": هذا بلا حلاف إذا أَذْنَ الوالي 
ا ري ببناء المسجد الجامع ر أداء E a‏ به الحكم صار 
ا ار ور إشارةٌ إلى أنه لا تحور في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنب وحطيب 
كمايق الات ٠"‏ والظاهر أنه ريد به الكراهة لكراهة التفل بالجماعة آلا تتری أن 
فى "الجواهر": ا ي القرى امهم أداءُ الظهر؟ وهذا إذالم يتصل ؛ E‏ فون في "فتاوی 
الديساري": إذ ذا ِي مسج في الرستاق بأمر الإمام فهو أمرٌ با لجحمعة اتفاقا على ماقال 
ا )) اه فافهم. والرستاف: ی کی ا 
( قنبية ) 

في "شرح الوهبانية"": ((قضاة زماننا aS ES aS E‏ بال 

ع الواقفُ عت عبده بصحَة احمعة ني هذا اوضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي العا عتقه 
على اراق العلي بأل عن حه على صح عة في هذا الوضع» وقد صح ووقع التق 
فیحکم بعتقه» فيتضمن ن لحك بصكة ا حمعةء ويدحل ما لم أت من الحتع تبعا)) اه 

قال لي "النهر": ((ويي دحول ما لم أت نظرٌ» فتدب)) اه. 

أقول: الجوا ب عن نظره أذ الحكم بصكَة احمعة مبني على كون ذلك الوضع محلا لإقامتها 
فیه» وبعدٌ ثبوت صځتها فيه لا فرق فيه بين جمعةٍ وجمعق فتدبر. وظاهرٌ ما م“ عن "القهستاني": 
((أنْ جرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكم رافعٌ للخلاف بلا دعوى 
وحادة))» وقي قضاء YN‏ ا القاضي حکم کقوله: سلم المحدود إلى المدعي» 


(1) هو - والله أعلم - أبو القاسم الصفار » انظر "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان شرائط الجحمعة ۲٠٠١/١‏ 
(۲) "القاموس": مادة (رالرزداق)). 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٦٤‏ /أ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق٤‏ ۸/ب. 

() ي هذه المقولة. 

.-۲۷۸ "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب القضاء ص‎ )١( 


قسم العبادات .س ٠إ‏ حاشية ابن عابدين 


وإذا اتصَلٌ به الحكم صار ممع عليه» فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) 
حولَه (اتصَلّ به) أو لا كما حرَرَهُ "ابن الكمال" وغيره (لأحل مصالِجي) كدفن 
ل ور کض الخيل» والمختارٌ للفتوى تقديره بفرسخ» AS‏ 

(و) الثاني (السلطان) ولو متغابا E O‏ 


والأمر بدفع الدّينء والأمر بحبسه إلخ)» وأفتى "ابن نجيم": ((بأد ترويج القاضي الصغيرة حكم 
رافع للحلاف ليس لغيرو نقضة)). 

13411 (قولة: وإذا به الحکم إلح) قد علمت أب عبارة 'القهستان a‏ 
محرد الأمر رافغ للحلاف بناءٌ على أن جرد أمره حكم. 

114۷1[ (قولة: أو لا زاده للإشارة إل أن قول ال ((ما و به)) لیس ت 
اسحترازيا كما فى "الشرنبلاية"". 

]11۹۸[ (قولة: كما حرره "ابن الكمال") حيث قال: ((واعتبر بعضهم تالاضن 
وقد حطأهُ "صاحب الذحيرة" قائلا: فعلى قول هذا القائل لا تحور إقامة الحمعة يبخارى قي 
اه و ا اللصر مزار ع» ا وا و س 
زماننا بعدم الجواز» ولكنٌ هذا ليس : صواسی فإ أحداً لم ينكر جوا صلاة العيد في مصلى 
العيد ای ا ا ا وكما أك المصر أو فناءه شرط جحواز الجمعة 
فهو شرط جواز صلاة العيد)) اه. 

]13۹۹[ (قولة: والمحتارٌ للفتوى الح( اعلم اَن بعض ا اهل ت أطليّ الفناء عن 
تقديره .مسافةء وكذا حرر المذهب الإمام "محمد" وبعضهم O E‏ أقوالهم في تقديره 
E‏ أقوال ار یا لو ل ما 5 ی کا لا سا ارت 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة إلخ ق ٠١‏ /أ 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ر باب الحمعة ۱۳۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


eracsunNVPNNDENECHۍbpRCNSNECSVNGNEHATNEALEEAECHLCAHECwCGSmMEARGDaAnEEODNENSNEOEOSSNEpNGNDNNRDENRHEOSPONaA‎ 


سما ع الأذان» والتعريف أحسنٌ من التحديد؛ لأنه لا يوحد ذلك في كل مصرء وما هو بحسب 
كبر المصر وصغره. 
يانة: أن التقدير بغلوةٍ أو ميل لا يصح في مشل مصر؛ لأ القرافة والترب التي تلي باب 
النصر يزيد كل منها على فراسخ من كل جانبي» نعم هو تمكن لشل بولاق"» فالقول بالتحديد 
عسافة يحالف التعريف المتقق على ما صَدَق عليه بأنه اعد لمصالح المصرء فقد نص الأئمة على أن 
5 
E E E SS‏ 
انبل والبندق البارودٍ واحتبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ Ss‏ 
SS‏ "فة أعيان e‏ الميدين ي لينا العامة ك 
ينه وبينها نحو ثلا رباع فرسخ وشيء. 
مطلب في صحة الجمعة عسجد المرجة والصاليّة في دمشق 
اقول: CT‏ دمشق» وكذا ي مسجده بصاحيّة 
دمشق» فإنها من فناء دمشق عا فيها من التربة ! بسفح الحبل وإن انفصلّت عن دمشق زار ع لكنها 
قريبة؛ لأنها على ثلث فرسخ من البلدة وإن اعتبرَّت قرية مستقلة فهي مصرٌ على تعريف 
الصف على أن متها مي بأ السلطات» و كذا مسجدهاالقيم المشهور مسك الاب 
الذي بناه املك "الأشرف" وأمره كاف في صحتها على ما مر تأمّل. 
)١(‏ بولاق: قرية قريبة من الحيزة كانت تعرف بعنية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور اه "الخطط التوفيقية الجحديدة" 
..٠‏ وهي حي من أحياء القاهرة الآن. 


(۲) انظر 'فهرس خطو طات الظاهر ية" الفقه الحنفي ۱-. 
(۲) المقولة ]11۹١[‏ قوله: ((وني 'االقهستاني" إلخ)). 


ory/1 


قسم العبادات نے ا بی بے اة ابن غابدین 


£ 


أو امرأةء فيجورٌ أمرّها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة يإقامتها) ولو عبدا ول عمل ناحية 


2 


من اشتراط الذكورة في الإمام» فكان على "الشارح" اال ولوا ازل كان داك 
التغلب امرأق "ح". والمراد بالتغلب من قد فيه شروط الإمامة وإ رَضيَة القوم» وني 
"الخلاصة": (روالتغلب الذي لا عهدَ له - أي: لا منشورٌ له - إن كان سيرتة فيما بين الرعكّة 
و یحکہ بینهم بحکم الولاة تجوز الحمعة بحضرته))» "بر ". اه "طط" 

ر١٠۷‏ (قولة: بإقامتها) أي: إقامة الحمعة» وقولة: ((لا إقامتها)) أي: لا إقامة المرأة 
الجمعق "سے" 


ر٠٠۷‏ (قولة: أو امرأة) اعلم أك المرأة لا تكونْ سلطانا إلا تغلبا؛ لما تقدّم“ في باب الإمامة 


مطلب في جواز استنابة الخطيب 
٠‏ (قولة: أو مأموره بإقامتها) أي: الحمعة» وشَمل الأمرَ دلالة» قال فى "الببى "": 
((ولا حفاءَ قي أن من فوض إليه أمرُ العامة في مصر له إقامتها وإ لم يفوضها السلطان إليه 


صريحا كما في "الخلاصة"“) والعبرة لأهلية النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة» حتى لو أمَرً 


الصبي والذمي وفوّض إليهما الحمعة» فبلغ وأسلمَ لهما إقامتها؛ لأنه فوضها إليهما صرجا بخلاف 


81 


(قولةُ: اعلم أن المرأة إلخ) فيه تام فإ السلطان هو الوالي الذي لا والى فرق و قال لوغيد 
وليس المراد به الإمامٌ الذي هر الخليفة. 


f ۳ 


(0) ۸/۳ "در". 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۸٠‏ ١/أ.‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون فى صلاة الجمعة ق ۲ه /إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ۲/دد١.‏ 

.۴٤۲١-۳۳۹/۱ "ط": کتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة‎ )٥( 

.بإ/١‎ ٠١۸ق "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٠١١/۲‏ بتصرف. 

(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الحمعة ق ۲ه /ب. 


الجزءالخاهس ‏ .. ج باب الجمعة 


وإ لم تحر أنكحتة وأقضيته (واحتلف في الخطيب القرر من حهة الإمام الأعظم 
أو) من حهة (نائبه هل بلك الاستنابة قى الخطبة؟ فقيل: لا مطلقا) أي: لضرورة أو 


۾ ول شش 


> ا أن يفوض إليه ذلك (وقيل: ان لضرورة جان الا AER SAAS‏ 


ما إذالم 2 لكر ظطاهر "الخانية"”“: أن هذا قول البعض» وان الراحح عدم الفرق لوقوع 
التفويض باط وعليه فالمعتبر الأهلة وقت > الاسمتنابة)) هھ e‏ 

قلٿ: لکن في "رسالة ا عن EE,‏ : ((العبرة للأهليّة وقت 
إقامتها لا وقت الإذن بها وإ وقع في بعض العبارات ما يقتضي حلاف)) اه. 

1Y7‏ (قولة: ولل لم کت ا لأنها يعتمدال الولاية» ولا ل له 
عل ی ر ا ا ق 

[1V f]‏ (قولة: واحتلف إلخ) لن ذلك احتلافا بين مشايخ الذهب من أهلٍ التخحريج 
و لترحیح» بل هو احتلاف يهن التأحرين اي فهم عبارات مشايخ المذهب. 

|1۷۰6 (قولة: هل يَملِك الاستنابة) أي: بلا إذن من السلطان آَم بالإذن فلا حلاف فيه. 

]1۷۰٦[‏ (قولة: فقیل: لا مطلقا) قائلهُ ا الكدرو بح قان (ات الاستخلاف 
لا لط اعا ل اد با ب ا اجات ااه 8 0 و 
بالاستخحلاف)) اه. 

1۷۰۷[ (قولة: وقيل: إن لضرورة جحاز إلخ) قائ بی کال اغا جت قال وران کان 
ذلك لضرورةٍ كشُغلهٍ عن إقامة الحمعة في وقتها حاز التفويض إلى غيره» وإلأ لا))» أي: وإن 
لم يکن ذلك لضرورةٍ أصلا أو ا لكن حكن إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل حروج 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ٠۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المسمّاة "إتحاف الأريب راز استنابة الخطيب"» ("فهرس مخطوطات الظاهرية" - الفقه الحنفي .)١١١/١‏ 
(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الالث والعشرون قي صلاة اللحمعة ق ٠۲‏ /ب بتصرف. 

.٠٤١/١ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجحمعة‎ )٤( 

.٠١۹/۱ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة المجمعة‎ )١( 


قسم العبادات ا ا ا ا ي اة اين سابدين 


الوقت لا يجوز التفويضْ إلى حطيب آحر» ثم قال: ((وإقامة الحمعة عبارة عن أمرين: الخطبة 
والصلاةء والموقوف على الإذن هو الأول دون الشانى» فالمراد من الاستحلاف لإاقامة الجمعة 
الاستخلاف للحطبة لا للصلاة كما توهمة البعض)) اه "منح" ملحصا. 


it ff 


]1۷۰۸[ قول وقيل: نعم إلخ) قائله قاضي لا ات الدین بن جرٌباش"» "منح". وبه 
قال شارح "المنية" البرهان "إبراهيم E EES‏ 
ولش نبلاز ٩‏ و "ال و "الشار س 

ر١٠۷‏ (قولة: بلا ضرور) الأولى أذ يقول: ولو بلا ضرورةٍ ليتضح معنى الإطلاق» 
"اط" . قال في "الإمداد” ‏ بعد كلام: ((وإذا علمت جوارً الاستخحلاف للحطبة والصلاة اا 
بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجوار الاستحلاف للصلاة دون النطبة وعكسَّة فاعلم أنه 
إذا استناب رض ونحوه فلات عط و بھي وار هة ظا و ااا اسلف ماده 
فقط لسبق حدث فما أن یکون بعد شروعه فيها أو قبله» فان کان بعده فكل مَّن صلَحَ للاقنداء به 
يصح استخلافه» وأمّا إذا كان قبله بعد الخطبة شط کون الخليفة قد شَهد الخطبة أو بعضّها 
مع أهليته لاقتداء به)) اه. 


)١(‏ 'المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ١/ق‏ 1۷/أ. 

(۲) 'المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ١/ق‏ 1۷/. 

(۳) "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجحمعة ص٣‏ د د.. 

.١د۷/١ "البحر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اب حمعة ق٥‏ ۸/. 

() 'الشرنبلالية: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ۱۳۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "المح ": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق‏ ۹۷/أ. 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٠٠١/١‏ (هامش "يمم الأنهر"). 
)٩(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .۳٤٠/١‏ 

٠(‏ ) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ف ۲۸۲/ب. 


اااي پ ت وه ب اتال 


لأنه على شرف الفوات لتوقته» فکان الأَمرٌ به بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك 
القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» ففي "البدائع گل م ملك اة ملك 
إقامة عیره))› وي ا ف تعداد الجمعة" كاين حرباش ": a AERTS‏ 


۷٣۰‏ (قو له: لأنه إلخ) هذه 2 "الهداية"" قي كاب أدب القاضيء» أي ي: لان أداء 
الحمعة على شرف الفوات لتوقيه بوق يفوت لادا بالقضائهء "در" عن "شرح الهداية"* 
أ فكد لك إا با خاد ت غ ئ الأ ناسون اة ع اقا 
کمرض وحدث كما قي "البدائع. 

1۷11 (قولة: ولا كذلك اقا وة ع وا أي وقت ا 


بالاستخحلاف دلالة. 
]111[ (قولة: کا اڭ إلخ) هو صریح ی جحواز استناية الخطيب مطلقا أو کالصریح» 
ا 


۷۱۳ (قوله: " ا ا وسکون الحيم: طلب الكل في موضعه» "قاموس". 


وهي هنا غل الكتاب 1 ج 
[V1 E)‏ (قولة: E‏ جرٌباش") بضم الجيم والراي حح 
سا ي ال 


.۲٠٠/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان شرائط الحمعة‎ )١( 

(۲) "الهداية": فصل يجوز قضاء المرأة .٠١١۷/۳‏ 

(۳) "الدرر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اللحمعة ۱۳۹/۱ نقلا عن "شرًاح الهداية". 

. ٠۳/۸ (هامش "فتح القدير ")» و"البناية"‎ ۳۹۱/١ !نظر "العناية" و"الكفاية": كتاب أدب القاضي‎ )٤( 

(ه) "البدائعم": كتاب الصلاة - فصل لي بيان شرائط الحمعة .٠٠١/۱‏ 

() "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ٠١۷/۲‏ . 

(۷) "النجعة في أحكام تعدد الحمعة": لأبي القاسم محمد بن جرٌباش بن عبد الله» حب الدين المحمدي الأشري . 
("الضوء اللامع "۹/۷ ٠‏ "فهرس سخطو طات الظاهرية" _ الفقه الحنفي 4 E‏ 

(۸) "القاموس": مادة ((بحع)). 

.بإ/١‎ ١۸ق کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة‎ eal 

)٠١(‏ "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المجحمعة ق۸١٠١‏ /ب. 


وهو أحد شيوخ مشايخ 


oTA/ | 


(۲) ص١‏ ۲۔۲۱ 


قنتمالغباداقا ت الي ل ب اخاشية ابن عابدين 


((إنما یڈ بشةرط الإذن لإقامتها عند بناء السجد ثم لا بيه ا بعد ذلك بل الإذن 
مستصحب لکل حطیب))» وتمامه ف "البحر" .ما5 فا يده "الزيلعي" ك ول له O‏ 


ر٠‏ (قولة: إغا يشرط اإذذ إلخ) حاصلة: أن الإذن من السلطان إغا بشترط في أل 
مر فإذا اَن إقامتها لشخحص کان له ان يأذنٌ لغيره» وذلك الغيرٌ له أن يأذن لآحرَ ولم جره 
وليس الراد أن السلطان إذا اَن باقامتها في مسجد صار كل شخحص أو كل E‏ 
يقيمَها في ذلك المسجاٍ بدون إذن من السلطان وسن مأذونو كما بُوهِمَة ظاهرٌ كلام ا 
على ذلك نص عبارة "ابن ربش" التي نقلها عنه في "البح" وهي قوله بعد کلام: ((وإذ قد 
عرفت هذا فيتمتًى عليه ما يقح ني زماننا هذا من استتلان السلطان في إقامة الجممة فيما تجا 
من الحوام» فاك إذنه إقامتها في ذلك الموضع لربهِ مصحَّحٌ لإذن رب الحامع لمن يقَيمّةُ حطيبا 
ولإذن ذلك الخطيب لن عساه أن يستنيبّه إلخ)). 
وتحاضلهة أنه لا تصح إقامتها الإل دن ل لاط راط او وها ا ترذ دك 
فلا كما هو صريح ما يذكره "الشارح""“ عن 'السراجية"» نعم وفع في "فقاوى ابن الشلبي" ما 
ea E e‏ 
صريح من السلطان مع علم السلطان بذلك افغر وياقامة الحمع والأعياد في جوامعه » فهل يكون 
ذلك إذنا دلالة؟ اجات ((بان امور المت تحمولة غل االستا وقد حرت الخاد بأ من بنی 
جامعا وأراد إقامة الحمعة استاذَنَ الإما فإذا وح الإذن أولَ ا ارت وان 
بعد ذلك)) اا لکن عن هملۀ على م“ مره أي: فلا يث شط ا السلطان ا 
بل کل حطیب له أن يستنیب للاکتفاء بالإذن ول مر والله أعلم. 


» 


(قوله: وما قیده 'الزيلعي ") أي: من أنه لا جوز له الاستحلاف إلا إذا أحدث _ 


£ £ 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ٠١٠۹/١‏ 


۹ a 


(۳) ((ما)) ساقطة من "ب". 
9( ا الحقائة": کتاب القضاءِ _ باب کتاب القاضي ا القاضي ویره AVI‘‏ 


الجزء الخامس نے 0# ا ي بات اة 


raa nabaninduornenEcnrnrnOoObRnbEevnEnOoRaaiainaRA anda bnMnankhhbARmhGPHOGESNGOMHLHGAQHAPEGVNCGN}ERHOCORbCNHRNpRORpEpPEPRHRAQN 


قال ف ”: ((لا دليل عليه والظاهرٌ من عباراتهم الإطلاق)) اه. 
: وما ذكرة "الزيلعي" تبعةُ عليه "متلا حسرو" و"صاحب الدرر" كما قدّمناه عنه 
نفسّه» حیٹ قال 4 ((ولا ينبغي ان يصليٰ غير اخطيب؛ لاك الجمعة مع الخطبة 
E i‏ ان اھ. وهذا یکون باستحلاف الخطيب» 

ثم قال أيضاً: ((حطب صب يإذن السلطان وصلى بال جاز» كذا في "الخلاصة")) اه. 

قال "الشرنبلالي" في "رسالته": ((فهذا نص منه على جواز الاستخحلاف للصلاة قبل 

الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدّمنا من النصوص .عتله)) اه. 

وفيه نظر سند كره آحر الباب. 
( تنبية ) 
أجاب بعضهم عن "الزيلعي": بان كلامه مبني على القول بالاستنابة عند الضرورة» وهذا 
عجيب» فإك هذا القول ل "ابن كمال باشا" كما علمتء والأقوال الثلاثة المذكورة ف المعن ليست 
اة قي المذهب» بل هي احتلاف من المتأحرين بعد "الزيلعي"» فكيف بيني كلامّه على أحدِها؟! 
على أن اشتراط الاستنابة بالضرورة إا هو للحطبة لا للصلاة كما قدّمناه"“ فى عبارة "ابن کمال'» 
والكلام هنا فى الصلاة؛ لان سبق الحدث لا ب ستو حب الاستنابة فى الخطبة لصحتها معه» فافهم. 


ف وفيه نظ إذ ليس هذا الفر ع صريجا في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان» بل الظاهرٌ أنه 
باذنه را ار دال او راه اھ شي" : 


. ٠١۷/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ )١( 

(۲) المولة [ ۰ 1۷] قوله: ((فقیل:لا مطلقا)). 

(۳) ' حلاصة الفتاو ى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق۲٠‏ /أ معزيا إلى "الملتقى". 
)٤(‏ ص٣‏ ۱۔» وقد تقدمت تر جمتها ص٣۱‏ ۔. 

)٥(‏ المقولة ]1۹۲١[‏ قوله: ((وصلى بالع)). 

)١(‏ المقولة ]1۷٠۷[‏ قوله: ((وقيل إن لضرورة جاز الخ)). 


قسم العبادات دب تيص ا ج ا د ااا ای 


س مہ Gg‏ م 2 


وما ذكره "منلا حسرو" وغيره رده "ابن الكمال" في رسالة حاصة برهن فيها على 
الجواز بلا شرطء وا طب فيها وابد ي ولكثير من الفوائد اودع وفي "محمع الأنهر"": 


۷٠۷(‏ (قوله: وما ذكره "منلا حسرو") أي: ((من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فض إليه 
ذلك)» E‏ 
قلت: وهو القول الأول ق المتن. 
A‏ (قولة: رده "ابسن الكمال') و ره ٤‏ رچ N‏ وال وال 
و لے و"الإمداد"“ وغيرها. 
ر۹٠۷‏ (قوله: بلا شرط أي: بلا شرط الإذن من السلطان» واستند قي ذلك إلى أشياء 
منها ما ف "الخلاصة": رران له أن يستخلف وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف)) اه. 
OTE ۰ 0o) A‏ و 
قال في "شرح المنية"'": ((وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير)) اه. 
نعم اشترّط ابن كمال" في هذه الرسالة لجواز الاستحلاف أن يكون لضرورةء وهو القول 
الثاني في المعن كما قدمناه"" وبنى على ذلك فساد ما يفعَل في زماننا» حيث يحضرون _أي: 
السّلاطينٌ - في الحامع بلا عذرء ويستخلفون الغيرَ في إقامة الجحمعة اه. 
)١(‏ "جحمع الأنهر": كتاب الصلاة - باب الجمعة - شروط صحة الجمعة ٠١١/١‏ . 
لكر کات اله اب و ا 8 
(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق۸١٠١/ب.‏ 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحمعة ص٤‏ د د-. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠١٠١/١‏ 
AE a a CO‏ 
)۷( انح ': كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق‏ 1۷/أب. 
(۸) "الإمداد": تاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق ۲۸۲ /ب. 
(۹) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة الحمعة ق ۲ه /إب. 
(۰) "شرح .الك ٠"‏ فصل في صلاة الجمعة ص1٤ .-١ ١‏ 
)١١(‏ المقولة ]1۷١۷[‏ قرله: ((إن لضرورة جاز)). 


ااا .د ١‏ ب س اا 


uceunanoeorcrresusSrENOrGanEevNSNROCOHAnNACDSARDDVOEOVNGAOnrrYoeOnmnnNrVCeCCADNHCSEDAONNLSNGENOCOCENENSPSALASNLNRSLDSLGE 


وقد رَد عليه "الشرنبلالي" في رسالة عا في "التتار حانية" عن ال (رااء حطب 
فتولی غيرهُ سه الخطبة ولم يعزل الأول ولك أمَرَ رحلا أن يصلي احمعة بالناس فصلى جحاز؛ 
لأنه لَّا َه الخطبة فكأنغا حطب بنفسه» ولو أن القادم الذي تول شه حطبة الأول ومک 
عنه حتی صلی بالناس وهو يعلمٌ بقدومه فصلاته حائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل)) اه. 

قال: ((فهذا نص في صحَةٍ صلاةٍ الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله)) اه. 

ا و عنه» بل هو باق على ولایته؛ لان قوله: ((ما لم یظهر 
العزل)) معناه: ما لم يُعزلةُ بالفعل» وليس به علمَهُ بالعزل» ولا ناقضٌ قوله قبله: ((وهو يعلم 
بقدومه))» والأوضح ثي الرد ماف "البدائع"“ عن االنوادر. ا إذا علم 


(قولة: إمامٌ حطّب) أي: سلطان أو أميرّ. اه منه. 
(قولة: أقول: وفيه نظر؛ لان الأرل إلخ) يصح الاستدلال على دعوى "الشرنبلالي" بعبارة 
"التتارحانيّة" من حيث التعليل المذ كور فا ل وو ا شه إلخ))» فان وإن کان موضوع 
اللسألتين مختلفا يفي أن حضوره الخطية لا عنم الصحة؛ لأنه كخطبته بنفسه» ومقتضى الإطلاق عدم 
التقييد بحالة العذر» وهي قد صدرت ممن له ولايتها؛ لا ار ت بالا ستخحلاف. تم إل ا 
هو العا اة أك اة أن ها فار لصدررعامن لذرلامها حى لرل هده 
الثاني تكون صحيحة أيضا - ولا لصحّة صلاة مأموره لصحّة أمره ا جرد 
الأوّل. ثم الظاهرٌ إبقاءُ قوله: ((ما لم يظهر العزل)) على ظاهره» أي: ما لم يتين له العزلء ولا يناقضه 
ما قبله» وهو قوله: ((وهو یعلم بقدومه))» فان اراد به أنه یعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعلسل 
أنه على ولایته» وراد بقوله في "البدائع": ((أنه يصيرٌ معزولاً إذا علم بحضور الثاني)) أنه علم بقدومه 
متولیا لا أنه علم .عجرد قدومه. 
)١(‏ "التاتر حانية ": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الحمعة 1٤/۲‏ . 
(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ١١٠/ب‏ بتصرف. 


() آي: LL‏ في رسالته. 
)٤(‏ 'البدائہ": كتاب الصلاة - فصل بى بيان شرائط الجمعة ۲٠۱/۱‏ بتصرف. 


قسم العبادات ‏ .س بم حاشية ابن عابدين 


((أنه جائ ممطلقا ف زماننا؛ ا وقع ف تاريخ مس وأربعين وتسعمائة ٳذن عام» 


بحضور الثاني» واد الثاني إذا مر الأول بإتمام الخطبة جور ولا بل سكت ا اوضر 
عد فراغ الأول من الخطبة لا تحور ابحمعة لأنها حطبة سلطان معزول» بخلاف ما إذا لم يعلم 
بحضور الثاني حتى طب وصلى والأولٌ ساكت؛ لأنه لا يعرَل إلا بالعلم كال وكيل)) اه. 

فهذا صريحٌ في صحَة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيل» وذكر في "منية المغتي": 
((صلی أحدٌ بغير إذن الخطيب لم يجر إلا ذا اقتدی به من له و ال اه وله اید ا 
'الشار سے" عن "السراحية"» فتأمل. 

م (قولة: أنه أي: الاستخحلاف ((حائر مطلقا)) أي: سواءٌ كان لضرورة أو لا كما 
يعلم من عبارة "مع الأ 'ح "0 

1۷17 (قول: إذنٌ عام أي: لكل حطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي 
مسجل اراد "۔ے'. ۰ 

أقول: لكنْ لا ييقى إلى اليوم الإذن بعد موت السلطان الآذن بذلك» إ9 إذا اَن به أيضا 
سلطا زماننا نصرّه الله تعالی كما ن تنقيسح ا وسنذكر" في باب العيد عن 
شرح ال مان غ ا 

VY]‏ (قولة: وعليه الفتوى) لعل المراد فقوى أهل زمانه» فليس ذلك ا ا 


)١(‏ "السراحية": كتاب الصلاة ‏ باب الجحمعة .44/١‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
(۲) في "الدر" في هذه الصحيفة والتي بعدها. 

(۳) "جحمع الأنهر ": كتاب الصلاة - باب الجمعة .٠١١/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ق۸١١‏ إب. 

(د) 'ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ق۸٠‏ ١/إب.‏ 

.٠٠۳/١ المسمى ب"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء‎ )١( 
قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)).‎ ]۷١٠۳[ المقولة‎ )۷( 


o۳4/۱ 


ا ایی نے ا س ب باب اة 


((لو صلی اجا بغير اذل الخطيب ل جوز إل إدا اقتدی به من له له ولاية الجمعة))» 
ويؤي ذلك أنه أداءُ النفل بجماعةء وأقرّه "شيخ الإسلام". 


۷۲ (قولة: لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز) ظاهرّة أن ا لخطيب طب بنفسه 
الا لى با اذلف رة مال حط باد اذه لا ف اي وغ م رطب لإئ 
الإمام والإمام حاضرٌ لم يجز)) اه. 

ر انه ما فاو عن فارعا و اا د اة فاا عط مف 
لان ا لخطبة هناك کانت ممن له ولایتها كما قدّمناه. 

[1Y €]‏ (قولة: إل ذا اقتدی به من له و الجمعة شَملَ الخطيب المأذون» وذلك لك 
الاقتداء به إذنٌ دلالة بخلاف ما لو حضَرَ ولم يقتدء وعليه تحمل عبارة "الخاية" السابقة» ثم إذا 
کان حضوره بدون قتداء لم يعتبرٌ إذنا يهم منه أنه لا تجوز حطبة غيره لا إذن ا علافا لمن 
فهم منه الحوار فاده "سر" 

BAG‏ (قولة: ويي ذلك ا أي: 4 الجواز إدا اقتدی به بناءِ فی ُن اقتداءه به فيل 
الإإذن؛ چ وا ھاو لک رن ریا ا و فلو لم يكن اقداؤه إذنا يلزم أن 
بن دا معهم التفلَ بجماعة» وهو غير حائزء وفعل المسلم إنغا يحمل على الكمال» فيكون 
اقتداؤه إحازة ة لفعله؛ لان الإحازة ة اللاحقة كالإذن السابقء ونظيره إذا حار نكاح الفضو ل بالفعل 
يجورٌ» وجرد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرّضى» فافهم. 


۷۲ (قوله: مات والي مصر) و کذا لو لم تحضر بسب الفتنة» 'بدائع“. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۱۸۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة ]1۷١۹[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

(۳) المعولة [1۷1۹] قوله: ((بلا شرط)). 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ٤١/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((السابقة)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الحمعة ۲٦٠/١‏ 


قسم العباداث ‏ سداس إل حاشية ابن عابدين 


فحَمَع E‏ أو اجب الشرَّط) بفتحتن : حاکم اا (أو القاضي المأذون له 
في ذلك حار) لأ تفويض أمر العامة إليهم إذن ا O DEY‏ 


NYY]‏ (قولة: e‏ سكيد ب الميم» ائ ا ال ((حليفق) ای من عهد إليه قبل 


٤ مر‎ 


موته» أو ٤‏ ف مَقَامَه إذا غاب أو من أقامَه أهلٌ البلد حليفة بعده إلى أن 
ایهم وال 

VTA]‏ أو صاحب الشرط) جم E‏ کا وځهني» اقاموس . وقي 
"امغرب": ((الشرطة بالسكون والح ر كة: حيار الحندء وأول كتيبة تحضر الحرب» والحمع شر 
ز ضاي الاق باب اة رد به اس اة كام فار عرفل هتا غلى عاد ن 
أمو ر لدي والدتا كات ية إل اعت الشر ةة اما الان فا اهف 

]13۷4[ (قولة: و القاضي المأذون له في ذلك) قد لای اللاضصة لیس للقاضي 
إقامتها إذا لم ومر ولصاحب الشَرّطر وإ لم بُوسر» وهذا في عُرفهم))» قال في "الظهيرية"*: 
((أمّا اليومٌ فالقاضي يقيمها؛ لأ الخلفاء بأمرون بذلك» قيل: راد“ به قاضي القضاة الذي يقال 
له: قاضي الشرق والغرب» فأمّا في زماننا فالقاضي وصاحب الشَرَّط لا يوليان ذلك)) اه 

قال قي "البحر: ((وعلى هذا فلقاضي القضاة عصر أن ثي الخطباي ولا يتوقفُ على إذن 


(قوله: مع شرطي) ETE as‏ جمع. اه "سندي". وفيه عن "الدرر": 
((الشرط بف بفتح الشين .ععنى العلامة» وهو الذي الال س ا لأنفسهم علامة 
يعرٌفون بها)) اھ. 


)١(‏ 'القاموس": مادة ((شرط)). 

(۲) "المغرب": مادة ((شرط)). 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون فى صلاة احمعة ق ٠۲‏ /إب. 

)٤(‏ 'الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الأول في الجحمعة ق۳۷/أ.وعبارتها: وعن أبي يوسف رحه الله 
انه قال: أما اليوم فالقاضي يقيمها ....إلخ. 

(ه) أي: أبو يوسف» كما يظهر من عبارة "الظهيرية".انظر التعليق السابق. 

.١د۷/١ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة‎ )١( 


لواش بد #٭ بيب اتا 
فلقاضى القضاة بالشام أن يقيمَهاء وان يولي الخطباءٌ بلا إذن صریح ولا تقریر الباشا».. 


كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم بوذن له مع أ القاضي ليس له الاستخلاف إلا بإذن 
السلطان؛ لأ تولية قاضي القضاة إذنٌ بذلك دلالة کما صرح به فی "لفت ولاق ذلك 
على تقرير الحاكم المسمّى بالباشاه"» لكنْ في "التجنيس": أن في إقامة القاضي روايتين» وبرواية 
امع بفتی فی دیارنا إذا لم ومر به ولم بكب في منشوره))» وعكنٌ حمل ما في "التجنيس" على ما 
إذا لم يول قاضي القضاة» اما إن وى اتن هذا اللفظ عن التنصيص عليه» "نهر ”". 

٠۷٣٠١‏ (قولة: فلقاضي القضاة بالشام إلخ) أده من كلام "البحر"“ كماعلمت» لكل 
فيه“ أن قاضي القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر“ عن "الظهيرية". وأمّا 
قاضي الشام ومصر فإك ولايته مُستمَدَةَ من ذلك القاضي العامء وكونة مأذونا بالاستخحلاف _أي: 
استحلاف ناب عنه في بلده وتوابعها - لا يلرَمٌ منه إذنةُ يإقامة الجمعة بخلاف ذاك القاضي العام 
الذي اَن له السلطان بإقامة مصالح اين ونصب القضاة في سائر البلدان» ولذا يسمى قاضي 
اف و ت امت و و اک ا ا 
يرسلٌ إلى حهة السلطان - حفظه الله تعالى - ليقررّه فيهاء فلو كان القاضي أو الباشاه مأذونا 
بإقامتها لصح أن ر الخطيب. 


(قولة: فإك ولايته مستمدة من ذلك القاضي العام) كونها مستمدّة لا ينافي كونة قاضي قضاةٍ 
بالنسبة لمن هو دونه من القضاة الذين يَْستَمدّون الولاية منه» وأنه مأذونٌ له يإقامة مصالح الدّين وَصْب 


القضاة في بلاد إقليم مصرَ مثلا كما هو ظاهرء تأمّل. 


۹/1 "الفتح": کتاب ادب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 
في "م": ((بالباشا)).‎ )۲( 

9 کات اة وباب صا اة ف ۸ ب 

() "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المجمعة .٠١۷/١‏ 

(5) “البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ١١۷/٣‏ ريا إلى "الظهيرية . 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


قسم العبادات و ا E‏ نے ,خاس این غاندین 


وقالوا: يقيمُّها امیر النلك نم و رظ ثم القاضي› ت من و قاضي القضاة 


۴ 


والحاصل: أن المدار على الإذنء وإغا عم ذلك من جهتهء إن قال: ا مأذونٌ بذلك صدق؛ 
ل اا ار امار ا 9 بكر ةاد اها غل ال ب كما عن الج" 
زد إذااقوض المتلطاه إلية أمرر الدا ودين كسا کان فی زمانھم کما م ف الك 
و"الظهيرة" ثم رأيت في "نهج النجاة" معزي إل رسالة ل "اللصنضف": (رلا بخفى أذ هذا إغا 
يستقيم في قاض فوض له الأمورُ العامة ما من فوط له السلطاب قضاء یک ا غاس 
من مذهب إمامه الإذن 2 و دالت) أه. وهذا ا والله أعلم. 

1۳17[ فر وقالوا: يقيمها يقيمها إلخ) تقييد لعبارة المعن» نةا ب ها ترتیبهم» 
والمعنى Ty‏ العصبات في ولاية اتا ا ا 
aS‏ بإذنه» هذا ما طهر لي» وهر مفادذ ما قي "البحر"“ عن E‏ 
فراجعه» لكنٌ تقديم الشرطي على القاضي مُخحالف لما صرحوا به تي صلاة الجنازة 
من تقديم القاضي على الشرطي» فتأل. 


(قولة: تقييد لعبارة المعن إلخ) الظطاهر أن هذا الترتيبً على سبيل الأولوية مراعاة لتقديم الشخحص 
على من دونه رتبةء لا أن هذا الترتيب لازم كما تفيدةُ عبارة "المحشّي"» فا ذلك يترقفُ على التفويض من 
قل السلطان على سیل الترتیب» وهو غير وجرن بل تت لکل بدوته فلا تریب کا قال "ط" تامل. 
(قولة: لكنْ تقديم الشرطي على القاضي إلخ) الظاهر أن المسألة ذات حلاف. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) المقولة [1۷۲۸] قوله: ((أو صاحب الشرط)). 

(۴) المقولة [1۷۲۹] قوله: ((أو القاضي المأذون له في ذلك)). 
() "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ٠١١/۲‏ . 


o4١ 


الحزء الخامس يي .ول لح ي اتا 


مع وحود من ذكر) اما مع عدمهم فيجوز للضرورة. 
(وجحازت) اللحمعة (بینی ف الموسم) O OEE O OD‏ 


۷۳7 (قولة: و EE‏ إذا کانوا مأذونین كمام” EE ES‏ 
ا بالإدن ا 

(۳۳ ۷ (قوله: ر مسح الساطان اهل مصر أن يمعو 2 
وتعتا فلهم أن يعوا على رحل يصلّي بهم الحمعة ا ا بر دات لمر ن 
یکون مصرأ لسببي من الأسياب فلا كما في "اليحر" ملخحصا عن "الخلاصة 2 

( تة ) 

في "معراج الدراية" عن "المبسوط": (رالبلاد التي في يدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاذ 
الحر ب؛ لأنهم لم يظهررا فبها حكم الكفر؛ Ss nS SS‏ 
أو بدونها» وکل مصر فيه وال من حهتهم وژ له اقا ر والحدي وتقليد القضاة 
لاستیلاءِ المسلم عليهم فلو ا Es‏ المي اقام الجمعة» ود القاضي قاضيا 
او و ی ع ا ارو م اف 

[YT]‏ (قوله: ق الموسم) ا موسم الحاج» وهو سوقهم ومجتمعهم» من الوسم 


(قولة: ومثلة ما لو مت السلطان اهل مصر إلخ) قل ' محمد حسين" الأنصاري عن "حاشية شرح 
الوقاية" ل ' شيخ الإسلام" : ل مخت العامة عند الضرورة وفقدان السلطان أو نائبه على تقديم 
رجحل للحطبة والصلاة حاز)) اه. ولي 'عقد اللاآلي": ((لو تعذرٌ الاستعذا من الإمام فاجحتمع الناس 

على رجحل يصلي بهم ابحمعة جاز) انتهی. ا خاي : 

(قولة: آي : موسم اجاج( 0 تنمصر أيام الموسم؛ لأ لها بنا وققاٌ إليها الأسواق» ويحضرها 


وال وقاض. اه ' ج 


)١(‏ المقولة ]1۷۳١[‏ قوله: ((فلقاضي القضاة بالشام إلخ)). 

(۲) "البحر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة المحمعة ١/۷د١.‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالك والعشرون في صلاة الجحمعة ق٣٠‏ /أ. 
)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "مبسوط السرحسي ". 


قسم العبادات LISELI EE‏ أ5 حاشية ابن عابدين 


فقط (ل) وجحود (الخليفة أو مير الحجاز) أو العراق أو مكة» ووجحود الأاسواق 
اسه و کا کل ا ا O‏ 


(Jit 


وهو العلامة» "مغرب 

[1Y]‏ (قولة: فقط) آي: فاا تصح فی منی ي غير ايام احتماع المحاج فيها لفقد بعض 
الشروط. 

۷۳۹ (قو ل لوجود الخليفة) أي: السلطان الأعظي» "قاموس "7 . 

۷۳۷ (قوله: : أو أمير الحجاز A‏ ر 
الحاكم في بک والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

E (قولة: أو العراق) كأمير بغداد بناءٌ على أنه‎ (VTA) 

ر۹٣۷‏ (قولة: أو مک مکرر مع ((أمیر الان لا ان راد ها عض مه 

)£ 1¥[ (قولة: وكذا ف أبنية إلخ) قال في "العناية”“: (روفي كلام الهداية. إشارة الى أن 
ا لخليفة والسلطان إذا طاف ف ولايته كان عليه امحمعة فى كل مصر يكوك فيه يوم الجمعة؛ لان 
إمامة غيره إا تجوز بأمره» فإمامتة أولى وإ كان مسافرا)) اه. 

أقول: مقتضاه أن الحواز في قول "المصنف": ((وحارت عنى)) في معنى الوحوب مع أن من 
شروط وحوبها الإقامة» ولا يلرم من حواز إمامة الخليفة فيها وجوبها عليه إذا كان E‏ 
e Ra Ee aS A‏ 


(قول: ولا أن يأمرَ مقيما بإقامتها) فيه أنه حيث تمصَرَّت يام الموسم والخليفة مسافرٌ تحب على 
المقيمين»› ولا يتأتى لهم فعلها إلا بالإمام أو نائبه» فيجب عليه أن يأمرَ غيره بإقامتها إن لم يفعلها بنفسه» 


)١(‏ "المغرب": مادة (إوسم)). 

(۲) "القاموس": مادة (رحلف)). 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١۳١۷/١‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 


الحزء الخامس ت TY‏ ا باب الحمعة 


الا و ی ا ا ا اج اراي 
السعد ية" e‏ بقوله: ((دلالة ماذكره على ما ادعاه من وحوب الحمعة على الخليفة 
إذا طاف و لایته غير ظاهرة)) اه. 

وبه ظهّرَ أن اواز في كلام "المصنضف" على معنا» وي دل عليه ما تي "فح القدير" من 
قوله: ((والخليفة وإ كان قصَد السفر للحح فالسفر إغا بحص في الترك لا أنه بنع صحتها)) 
اه فافهم. 

1۷4۹ (قولة: وعدم التعبيد .نى أي: عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست .عصر چ 
للتحفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور احج من الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم جخلاف الحمعة؛ 
لاله لا يتف في كل سنة هجوم الحمعة في أيام الرمي» ما العيد فاته کل ف راج ا 
فإ امحمعة تبقى إلى آحر وقت الظهر» والغالب فراغ الحاج من أعمال الحج قبل ذلك بخلاف 
وقت العيد» ومقتضى هذا أن الجمعة إذا قيعت .نى أن تحب على المقيمين واا ب 
إذا حرجوا للحجٌ حلاف ما هَن ي "شرح النية"» بل الظاهرٌ ووب إقامتها عليهم تأمّل. 


ويظهر أن المراد بوجوبها عليه في عبارة "العناية" وحوب إقامتها كما هو عبارة "النهاية"» أي: وحوب 
تحصيلها في هذا المكانء لا معنى أنه بجحب عليه أن يفعلها بنفسه؛ إذ قد تحقق أنها مص ووجحبت على 
المقيمين» ولا بمكن إسقاط هذا الواحب إلا بواسطته» فعليه أن يقوم بإسقاطه عنهم بأحد شيئين: إقامتِها 
بنفسه أو إذنه لغيره» ت و عة صححة إقامتها بنفسه بقوله: (لان إمامة إلخ))؛ لأنه الملحتاج للتعليل 
لکونه عل حفاع. 

)١(‏ المقولة ]11۷١[‏ قوله: ((سافر السلطان ا 

(۲) 'الحواشي السعدية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

)۳( "الفتح": کات الفادة بات وة اة 4 : 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق ۳١۷‏ بتصرف. 

() "شر ح النية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صا د١..‏ 


قسم العبادات سسس ۸إ حاشية ابن عابدین 


2 E ٤ و‎ ٤ 
(لا) تجوز (لامیر الموسم) لقصور ولايته على أمور الحج» حتى لو أُذِن له حاز‎ 
بعرفاتي) لأنها مفازة.‎ 


(وتۇدّى في مصر واحلٍ عواضع كثيرة) مطلقا 


( تنبية ) 

ظاهرٌ التعليل حوب العيد في مك وقد ذكر "البيري" في كتاب الأضحية: ((أنه هو ومن 
ادر که من المشايخ لم ا فيها))» قال: ((والله أعلم فا الست في ذلك؟)) أه. 

قلت: ر ال و ا ا 

ور ایر ارتي هو الى ا الا كاف اخم اا 

قول کانت غاد ا ی ی ا ا وه و 
الحا فقط غير أمير الشام والآن جعلوا امير الشام والحاجٌ واحداأء فعلى هذا لا فرق بين أمير 
الموسم وآمير العراق؛ لان كلا منهما له ولاية عامّة فإذا كان من عموم ولايته إقامة ابحمعة 
ئ یلته ھا ی سی ایت غلاتف کے کان أميرا على الحاجٌ فقط» ویوضح ما ذکرناه قول 
الشارح" تبعا لغيره: ((لقصور ولايته إلخ))» فافهم. 

[YEY]‏ (قولة: لأنها مفازة) ا ا ل أ فیها فلاف منی. 

[Yé]‏ (قولة: ا أ ضرا انتالص کبیا أو لاء وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير 
کبغداد أو ل وسواءٌ قطِع امسر أو بقي متصاا وسواءِ کان التعدَدُ ف مسجدين أو أكثرَء هكذا 
يفاد من "الفتح"» ومقتضاه أنه لا يلرم أن يكون التعدَدُ بقدر الحاحة كما يدل عليه كلا 
'السرحسي 1# الى 2 


و قلت؛: ا اوو ا و ا 
)١(‏ "جحمع الأنهر": كتاب الصلاة - باب الجمعة .٠١۸/١‏ 


(۲) الفتح ': كتاب الصلاة . باب صلاة الجمعة ۲/د٠.‏ 
(۳) في المقولة الآتية. 


الاقاش ج ج ا تب بد د ابا 


على الذهب» و عليه الفتوى» شرح الملحمع ال وإمامة 'فتح القدير" 5 
للحرج» وعلى المرحوح N‏ و تفسد ا و الاشتباه e‏ 


]*غY™[‏ (قوله: على الذهب) ومد دک الإمام 'اليير شى 7 ((أن الصحيح من مذهب 
"أبي حنيفة" جوا إقامتها في مصر واحلٍ في مسجدين وأكش))» وبه نأحذ لإطلاق: ((لا جمعة 
إلا ف مص))» شرّط المصرَ فقط وما ذكرنا اندفعَ ما في "البدائع"”: ((من أن ظاهر الرواية 
حواڑها فى موضعين لا فى أكثرَء وعليه الاعتماف)) اه. فان المذهب الحوار مطلقا "جر "". 
رهء ٠۷‏ (قولة: دفعا للحر ج لأ في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة 
على أكثر الحاضرين»› ولم یو جحد دلیل عدم جحواز التعدد» بل قضية الضرورة عدم اشتراطه ا 
اا کان مضا كا كرا كا ف ا ا 
7 ر الا ي "١‏ 3 2 
[YEY]‏ (قوله: وعلى المرحوح) هو ما مر “عن البدائع من عدم الجواز فا کر من 
]٠۷٠۸(‏ (قوله: لمن سبق تحربمة) وقيل: يعتبر السبق بالفراغ» وقيل: بهماء والأول أصح» 
بحر" عن "القنية"“. أي: أصح عند صاحب القول المرحوح» قال في "الحلبة": (( وكنت قد 
راجعت ا و اکال ف هلا کابة فک @ وأا السبى فلا قنك عندي 
في اعتباره با خرو ج» وهل يعبر معه الدحول؟ محل تردڍ في حاطري؛ لان سبق ذا هو بتقدم 
دحول تمامه فی الوحود» أو بتقدّم انقضائه؟ كل محتمل)) اه. 
)١(‏ "المبسوط ": كتاب الصلاة ‏ باب الحمعة ١١٠١/۲‏ 
(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ثي بيان شرائط الحمعة ۲٦۱/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠٠/۲‏ 
)٥(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب قي صلاة الجمعة .۳٤١١/١‏ 
)١(‏ المقولة ]٠۷٤١[‏ قوله: ((على المذهب)). 
(۷) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠١٤/٣‏ 
(۸) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجحمعة ق ۲۲ /ب. 
(۹) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس فى صلاة الجحمعة ۲/ق ۲۷۸/ب. 


4/۱ 


قسم العبادات ية ا ال ی حا غا کی 


ي رھ 


فيصلي بعدها آحر ظهر» و كل ذلك حلاف المذهب» فلا بيعل عليه كما حرره في 
e ٤ 1 f 4 1 Ht 1 1f‏ 

و ر 
ادر کت وقته؛ vernovrvrervcnnrnOnSrORENSMHAGCORRCLHHHLIHGOGGLHHCRGCGSGHNES#‏ 


مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 
]۷4۹ (قولة: فیصلی بعدها خر ظهر) تفريغة علي ار جو مح يفيد أته على الراجح من جواز 
ا اها غ ماف فن ا رن أا بلك رازا حوف اعتقاد عدم 
فرضيّة المحمعة))» وقال فى "الببى "°: ((إته لا احتياط ف E‏ العمل بأقوى الدليلين)) اه. 
أقول: وفيه نظر» بل هو الاحتياط عى الخروج عن العهدة بيقین؛ أن حواز التعدّدٍ وإن 
کان ارجح وأقوى دليلاً لكن فيه شبهة قوية؛ أن حلافه مروي عن "ابي حنيفة" أيضاء واتار 


i N 1‏ ت 1 2 5 آ ه‌ 2 ۰ 
"الطحاوي" و"التمرتاشي" و"صاحب المختار")» وجعّلة "العشابي" الأظهر وهو مذهب 


آنا ل ر 11 41 1 بس ل ااا ا 
"الشافعي"» والمشهور عن "مالك" وإحدى الروايتين عن "أحمد" كما ذكره 'المقدسي' في رسالته 
1 ج 1t‏ ت 1 2 ت و‌ 

"نور الأشمعة ف ظهر الجمعة ۳ بل قال السبكي من الشافعية: ((إنه قول أكثر العلماي 


ا # ر 4 
ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي جحويز تعددها)) اه. 


(قولة: أقول: وفيه نظرٌ بل هو إلخ) قد يقال: مراد "الشارح" بقوله: ((فيصلي إلخ)) أنه يفترّض 
عليه ذلك وهذا إنما يتفرع على حلاف المذهب» وأمًا عليه فلا يفترَضٌ عليه» بل يكره على ما 


٤‏ "البحر“ أو يندب أو يحب على غير ماق "الجر" 


)١(‏ "جحمع الأنهر": كتاب الصلاة - باب الجمعة ۱٦۸/١‏ بتصرف. 

(۲) لعله "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق"» وستأتي ترجمته ٤۹۹/٦‏ . 

فد در 

.٠١٤/٣ "البح ر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

() "الاخحتيار": كتاب الصلاة - باب صلاة إلجحمعة .۸۳/١‏ 

(1) "نور الشمعة لي أحكام ظهر الحمعة": لعلى بسن محمد نور الدين المعروف بابن غانم المقدسي(ت٤‏ ١٠١٠٠ه).‏ 
("كشف الظنون" ١۹۸۲/۲‏ "حلاصة الأثر" ١۸٠/۳‏ "الأعلام" ٠/١‏ ). ) 


waro EsenNSEEaANEEHEGTEENRSRNaAECGAGDNOVOsSuPNCEaAHGbGbGAGAGAGHESAVLNUGbECNHECGRSGAAGQbCUVUYNGPQGR 4# 


وقد علمت قول "البدائع": ((إنه ظاهرٌ الرواية)» ولي "شرح المنية"”“ عن "جوامع الفقه": 
((أنه أظهرٌ الروايتين عن "الامام")) قال في "النهر": (روفي "الحاوي القدسي"": وعليه الفتوى» 
وف التكملة ل "الرازي 7 زبه اس اھ. 

فهو حينئاٍ قول معتمد في ا مذهب لا قول ضعيفء ولذا قال قي "شرح النية": (الأولى 
هو الاحتياط؛ لان الخلاف تي جواز التعددِ وعديه قوي» و كو الصحيح الجوارً للضرورة للفتوى 
لا يمن شرعيّة الاحتياط للتقوى)) اه. 

قلت: على أنه لو سل ضعفةُ فالخروج عن حلافه أولى» فكيف مع حلاف هؤلاء الأئسّة؟ 
وقي الحديث امتفق عليه": رفن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»» ولذا قال بعضهم فيمن 
يقضي صلا عمره مع أنه لم يته منها شيءً: لا يكرة؛ لأنه أحذ بالاحتياط» وذكر في "القني"": 
((أنه أحسنٌ إِڻْ کان ني صلاته حلاف المجتهدین))» ویکفینا حلاف من م. 


.-١ ٥١ص "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الحمعة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق /۸٤‏ باحتصار. 

(۳) "الحاوي القدسى": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق ٠‏ د /ب» لكن عبارة: ((وعليه الفتوى)) ليست فيه. 

.۲۲۰/۲۳ "تكملة مختصر القدوري": لحسام الدين امک الرّازيٌٰ(ت۹۸١ه)» وتقدّم التعريف بها‎ )٤( 

(ه) "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص۲ دهد باحتصار. 

)٦(‏ أخرجه البحاري )٥۲(‏ کتاب الإعان - باب فضل من استبراً لدینه» ومسلم )٠١۹۹(‏ كتاب المساقاة - باب أحذ 
الحلال وترك الشبهات» وأحرحجه أحمد ۰۲۹۹/٤‏ وأبو داود (۳۳۳۰) كتاب البيو ع - باب في اجتناب الشبهات» 
والترمذي )٠٠١٠١(‏ كتاب البيو ع باب ما جاء في ترك الشبهات» وقال: حسن صحيح. والنسائي بنحوه ۲٤۲/۷‏ 
کتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الکسب» وابن ماحه )۳۹۸٤(‏ كتاب الفعن _ باب الوقوف عند الشبهات 
من حدیث النفْمان و بشیر هه مرفوعاً. 

(۷) 'القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق ۲۲/ب. 

(۸) في هذه المقولة. 


قسم العبادات ا ا ا ا د اسیة این غابدین 


erred epnbroeotrrrvnctutuucoklnerrncenaanmnnaNHEAGKRHRNREEEmAARRRaAEKOSAnNmRSaACENRCGAA GECE“ ¢ 


وشل القدي" عن EA‏ : ((كل موضع وقح الشاك ی کونه مصسرا ينغي لهم أن بضلا 
عد احمعة أربعا نة الظهر احتياطاء حتى إنه لو لم تقع اء حمعة موقَعَها مخرجحون عن عهدة فرض 
لوقت بأداء الظهر))» ومثلةُ ني "الكاني"» وني "القنية"7: لسا ابتلي أل مرو بإقامة الجحمعتين 
فيها مع احتلاف العلماء قي جحوازهما مر امتهم بالأربع بعدها خا لاط اوقل ك 
من شراح "الهداية"“ وعيرها وتداولوه. 
وف "الظهيرية “: (روأكثر E‏ یقون))» نم تقل "امقدسي" 
E‏ ((أنه ید بغي ان يلي ربعا ينوي بها آحر رض اد ركت وقة ولم e‏ 
کو نه ا و Or‏ ا وذکر مثله غ ابن حرباش ' 0 قال: رك قال: وفائدتهة 
الخرو ج عن الخلاف لوهم أو المحقق وإ كان الصحيح صحة التعدادء فهي نفع بلا ضرر))» 
ثم ذكر ما بوهم عدم فعلهاء» ودفعَة بأحسن وحه» وذكر في "النهر": ((أنه لا بغي ردد في ندبها 
على القول بجواز التعددٍ حروجا عن الخلاف)) اه. وفي "شرح الباقاني“: ((هو الصحيع)). 
وبا لجحملة فقد ّت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجحمعة» کن بقي لکلا يي تحقيق أنه 
واجحب حب أو مندوب» قال االقدسي" : کر اب“ ن الشحنة" عن ا و التصريح بالندب» ا فيه: 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الجمعة ق ب 

(۲) "کافي النسفي": كتاب الصلاة - باب صلاة إلجمعة ١إق‏ ١دإب.‏ 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق۲۲ /إب. 

.٠٠/۲ انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ )٤( 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "الظهيرية". 

. ٠٠/۲ الفتح": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة‎ )١( 

اهر كاب الضلا .باب ضلا عة ق ۸آب: 

(۸) له شرح على "ملتقى الأبحر" وشرح على "النقاية"» ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "فهرس خطرطات 
الظاهرية"- الفقه الحنفي ٤۹١ › ٩1/١‏ 

)٩(‏ لم نعغر على النقل في شرحه على "الوهبانية"» ولا في ألغازه. 


ا ينبغى أن يكون عند محرد التوهّم أمّا عند قيام الشك والاشتباء في صحَة الجحمعة فالظاهر 
الوجوب» ونقل عن شیحه "ابن الھمام "° ما فة وبه یعلم انها هل تجزي عن السة تة ام ھ 
فعند قيام الشك لا و تند دمه نعم» ويي التفصيل تعبير "التمرتاشى 0 :لا بد وكلام "القنية" 
المذكور) اه. وتام تحقيق القام في "رسالة المقدسي"» وقد ذكرَ شذرة منها فى "إمداد تاح 

ا "الشا رح" تبعا ل 'الہیسر ' من عدم فعلها مطلقاء 
نعم إن أدّى إلى مفسدةٍ لا ا والكلام عك عتمها لدا قال فدهي وهن انام 
بذلك أمثال هذه العوام» بل ا عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم)) اه والله ٣‏ أعلم. 

٠۷٠١‏ (قولة: لأ وجوبه عليه بآحر الوقت) قال في "الحلبة"“: (رفى هذا التعليل نظرء فان 
الذهب أن الظهر يحب بزوال الشمس وجوبا موسًعا إلى وقت العصر» غير أن السبب هو الحزءُ 
الذي يتصل به الأداي فان لم يُوَدٌ إلى آحر الوقت تعن الجر" الأحير للسبيية)) اه. 

أقول: يكن أن يجاب بان قوله: ((والأحوط نة آحر ظهر أد ركت وقتة)) هو أحوط بالنسبة 
إلى ما إذا نوی آخر ظهر وجب علي أداؤه أو ثبت في ذمتي» فإك ذلك لا يفيدّةُ لو ظهرَ عدم صحة 


ا قي آحر الوقت أو بعده» نعم لو قال: 


(قولة: أقول: بعك أن يجاب إلخ) لم يظهر كونةُ جوابا عمًا في "الحلبة"» بل كونه توحيها لاحتيار 
ما في "الشارح" عن الصور المذكورة على ما قاله. 


(۱( "الفح ": كتاب الصلاة _ باب صلاة ابليمعة .۲١/۲‏ 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب صلاة ابنمعة ق ١۲۸/ب.‏ 

(۳) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١٤/۲‏ 

./۲۷۸ "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس فى صلاة الجمعة ۲/ق‎ )٤( 
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)٥(‏ من (رالذي)) إل((تعين الزء)) ساقط من 


oc/۱ 


قسم العبادأت ‏ ..۔ ‏ ي۳ حاشية ابن عابدين 


rwe rnnnErrHAHEEPYQGHHHNSCGNPHEDSENEENHEHGADDENGECRCEDEDSRNDREFRNNDEONSERNENRCGANCSRNRNHNARHYbDRHA 


وجب علي يفيدة؛ لأ الوحوب بدحول الوقت مخلاف وجوب الأداء على ما حقَقَةُ في 
'التوضيح ٠‏ من الفرق بين الوحوب ووجوب الأداء» لك الأولى أن يزيد: ولم أصلي أو 
ولم وده كما مر عن "الفتح"؛ لأنه إذا كان عليه ظهرٌ فائت» وكانت هذه الحمعة صحيحة في 
نفس الأمر ينصرف ما نوى إلى ما عليه وبدون هذه الزيادةٍ لا ينصرف ما نوى إليه» بل يقم نفلا 
لن حر ظهر أد ركه هو ظهرٌ يوم الجحمعة؛ ما مر من أن الوقت عندنا للظهر أصالة لي يوم 
الجمعة اال رو وكذا إذا قلنا: إن ظهر الحمعة سقط عنه بصلاة الجحمعة؛ ا ا 
ظهر أ ركه ظهرَ يوم الخميس» فلا ينصرف إلى ظهر فائت عليه قبله إلاً إذا زاد قوله: ولم أصلي 
ولعلٌ 'الشارح' أشارَ إلى هذا بقوله: ((فتنة))» فافهم. 
( تعمَة) 
قال قي "شرح المنية الصغير "“: و أن يصلى بعد ابلحمعة ستتها ثم الأريع بهذه اة 
أي: ية آحر ظهر أد ركن ولم أصلي» ثم ركعتين سنة الوقت» فأ صحّت الحمعة يكون 
قد أدّى ستتها على وجههاء وإلاً فقد صلى الظهرَ مع سني وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة 


(قولة: E A N‏ 
يصدق عل ظهر هذا الیوم نه آحرٌ ظهر ارك وقته ولم بصله فلم ینصرف ما نوی إلى ما عليه بل يقع 
نفلا نعم ینصر ف إلى ما عليه لو قال: آخر ظهر وبحب علي ولم أصله بدل: أد ركت وقَنةُ ولم أصله. 

(قولة: إل ظهر احمعة سقط عنه) أي: لم يفترض عليه بسبب افتراض صلاة الحمعة كما هو قول 
"زفر" القائل: إنها فرضٌ مستقلٌ ولیست بدلا عنه. 


)١(‏ "التوضيح": الفرق بين نفس الوحوب ووجحوب الأداء ۲٠٠/١‏ (هامش "التلويح"). 
(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) المقولة ]11۸٠١[‏ قوله: ((وليست بدلا عنه إلخ)). 

)٤(‏ "شرح المنية الصغير": فصل لي صلاة احمعة ص ١-۲۹۹‏ ۲۷- بتصرف. 


الجزء الخامس سے و۳ ر أب الحمعة 


ت 


(و) القالث (وقت الظهر فتبطل) الحمعة (خرو جه) E OPT‏ 


في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاء» ت وو ا ت ا 
السورة وا آه. 

أي: وام إذا كان عليه قضاءٌ فلا يضم السورة؛ لن هذه الأربع فرضٌ على كل حال. 

قلت: وحاصلة أنه ضاي بعد الجمعة عشر ركعات: ارا سنتهاء وأربعا آڃِر ظهر» 
وركعتين سنة الوقت» أي: لاحتمال أن الفرض هو الظهرُ فتقَعَ الركعتان ستتةُ البعديّة. 

والظاهر: أنه يكفي نة حر ظهر عن الأربع سنة الحمعة اا ا 
عدم اشتراط التعيين في السنن» وإ لم تصح فالفرضٌ هو الظهرُ» وتقع الأربع التي صلاها قبل 
اة عن دة ار الق لكنْ لطول الفصل بصلاة الجحمعة وسماع الخطبة يصلي أربعا 
احری» فالأولى ا العشرة. 

۷٠١١‏ (قولة: فت في بعض النسخ: (("قنية"))» وهي صحيحة؛ لأ ما ذكره هو نص 
rE‏ 

(Ye ¥]‏ (قولة: وقت اله فيه أن الوقت سبب لا طا را لابدمنه ق ساثر 
الصلوات» وابحواب أنه سب للوحوب وشرط لصحَة الؤدّى» وشرطيتةُ للحمعة ليست كشرطيته 
ا خروج ارق ت ا ت 


(قوله: إذا صحت الجحمعة) ولم يكن عليه ظهر فائتة. 
(قولة: لكنْ لطول الفصل بصلاة الحمعة إلخ) لا حاجة لالإاتيان ثانيا بسنة الظهر القبليّة؛ لأ الأربع 
عقب الجمعة هي سنته القبلية على فرض صحته وعدم صحة الجمعة» وعلى تقدير أن الجمعة هي 
الصحيحة تكو الأربع بعدها سنتها» وليس هناك ظهرٌ حتى يأتي بسنته القبليّة» نعم يتاج لما ذكره 
لو نوى بالأربع عقب الحمعة آخرّ ظهر عليه ثم أتى بأربع سنة الحمعة. 
(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق۲۲ /ب. 
(۲)"الحواشي السعدية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۲۲/۲ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات نے واد ب > بے .اة ابن عایدین 


ا ا ا و فل ف ا و ا ا 
الافتتاح. 
(و) الرابع (الخطبة فيه) فلو حطب قبله وصلى فيه لم تصح o‏ 


٠۷٠‏ (قولة: مطلقا) أي: ولو بعد القعود قَذْرَ التشهدِ كما في طلوع الشمس في صلاة 
الفجر كما م" بيائة ي المسائل الائى عشرية. 

ر٠۷‏ (قوة: على لمهي رد لما قي "النوادر": ((من أن امقتدي إذا زَحَمَّة الاس فلم 
يستطع ال ركوع والسجود حتى فرغ لإمامٌ ودحل وقت العصر فإنه ّم الجمعة بغير قراءٍ))» 
2 ع 

;12 (قولة: الطة فيه) أي: فى الوقت» وهذا أحسن من قول "الكنر": و 
قبلها))؛ إذ لا تنصیص فیه على اشتراط کونها ي الوقت. 

( تنبية ) 

في "البحر"“ عن "المجتبى": ((يشترّط في الخطيب أن يهَل للإمامة)) اه. 

لک و قلا اا حیث قال: ((وقد غل ساره انه لا شط في الإمام أن 
يکون هو الخطیب» وقد صرح ف ا لوطب ا بإذن السلطانء و 
ا رجحل بالغ مجوز) اھ. وسیڈ ک۷“ "الشارح": ((أنٌ هذا هو المحتار)). 


NE EE 

(۲) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق۸١١‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ٠١۸/۲‏ . 

۷١/١ انظر "شرح العيئي على الكنر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة ٠١۹/۲‏ . 

0( 'خحلل“صة الفتاوى": كتاب الصلاة الفصل الثالث والعشرون ف صلاة اللحمعة ق۲ ٠‏ معزيا ا 'المنتقى" وقد مرت 
هذه المسألة ص 1۸. 


." "در‎ -۸٦- ۸٥ص‎ )۷( 


(و) الخامسٌ (كونها قبلها) لأ شرط الشيء سابق عليه (بحضرة جماعة تنعقِد) 
الجمعة (بهم ولو) کانوا (صمًا و نیاما» فلو حطب وحده لچ بجر على الأصح) 
كان الخ ع ا o‏ 


لم يقيد الخطبة بکونھا بالعرییةٍ اکتفاء عا قد م فى باب صفة الصلاة: اا 
شرط ولو مع القدرة على العربيّةَ عنده لمم عبت 2 اهارا عند الجر كلاف 
في الشروع في الصلاة)). 

۷٥۹‏ (قولّة: والخامسٌ کونها قبلّها) أي: بلا فاصل كير على ما سيأتي“» وهي شرط 
الانعقاد فى حى من نشي التحرجة للجحمعة ۷ا کل ن صلاهاء فلذا قالوا: لو أحدث الاما ققدم 
من لم يشهدها چا بان تحربمتة على تلك التحرمة المنشأة فلو أفسّدها الخليفة فالقياس” أن 
لا تستقبل بهم الحمعة e TT‏ الح به كت 
ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقَدمٌ SES‏ ن "فتح "* ملخحصا. 

٠۷٥۷‏ (قولة: تنعقد الحمعة بهم) بان یکونوا ذکورا بالغین ولو کانوا معذورین 
2 و ر 

۸ه (قول: ولو کانوا صا أو نیاما) شار إلى آنه لا ُشترط لھا کون 
مسموعة لهم» بل يكفي حضورهم» حتى لو بَمُدوا عنه أو ناموا أجزأت» والظاهر أنه يشرط 
کونھا جھهرا بحیث یسمعها من کان عنده إذا لم یکن به مانع» "شرح المنية"". 

ر١٠۷‏ (قولّةٌ: على الأصحٌ إلخ) عزا تصحيحَةُ في "الحلبة" أيضا إلى "المعراج" 


.١١۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )١( 
"الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق ۳۷/أ.‎ )۲( 


tı د‎ 


(۳) ۲۹/۲ وما بعدها 
[ ف و 

.۲۸/۲ "الفتح": ا الصلاة  باب صلاة الحمعة‎ )٥( 

(VY‏ شرح المنية الكبير": فصل في صلاة النمعة صد ٥‏ د_. 

(۷) "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس ل صلاة الحمعة ۲/ق ۲۷۷//أ. 


قسم العبادات ج ج ت اف ر — ت اة این غاندين 


و"المبتغى" بالغين» وحرَمٌ به في 'البدائع”' و"التبيين"“ و "شرح المنية'”» قال في الحلبة : 
((لكنٌ هذا إحدى الروايتين عن "أسننا الثلاثة"» والأعرى أنها غير شرط حتى لو حب وحده 
حاز» وأفاد شيخنا -يعني: "الكمال"“ - اعتمادها)). 

۷٠٠١‏ (قولة: لأ الأمر بالسّعي”“ ليس إلا لاستماعي) كذا قال في "النهر" وفيه“ أن 
الشرط الحضورٌ كما مر لا السماع» فكان المناسب أن يقول: لان المأمور بالسعي جم تأمّل. 

]311[ (قولة: a‏ في "انلام" إلخ) مشى عليه في "نور الإيضاح" > وقال في 
'شرحه": ((وإنا اتبعناه لأنه 2 فيقدم E‏ 

اي: يفهم من قولهم: ڊ يشرط حضو جاع أنه لا يصح بحضور واح وقول "صاحب 
الخلاصة": ((لو حر واحد أو اثنان وحطب وصلى بالثلاثة حار)) منطوق» وفيه نظ فان حَعْلَ 
حضور المحماعة شرطا منطوق أيضا؛ لأ الحماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد حُيِلّتا 
شرطأء والشرط ما يازمٌ من عدمه العدم تال 


.۲٠١/۱ "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۲۰/۱. 

(۳) "شرح النية الكبير": فصل تي صلاة الجمعة صة د ..٠‏ 

.ً|/۲۷۷ "الحلبة": التكملة  الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق‎ )٤( 

() "الفت": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .۳١/۲‏ 

)١(‏ قوله: ((لأن الأمر بالسعي)) أي: للذكر» كما هو مصرّح به في الشرح. اه مصححه. 
(۷) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق٥‏ ۸/. 

(۸) أي في "النهر" بتصرف. 

(۹) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون فى صلاة الجمعة ق ۲ه /أ. 
)٠١(‏ "الإمداد' : كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۳/ب. 


o1 


الجزءالخامس ‏ .. ۳ ._ باب الجمعة 


( و کفت يده أو تهليلة أو تسبيحة) للخحطبة الفروضة مع الكراهة وقالا: > بدمن 
ذكر طويل وأقلةُ قذْرٌ التشهد الواحب (بتها فلو حَيد لعطاميي) أوتعجبا (لم ينب عنها 
على المذهبى كما في التسمية على الذبيحة» لكنه ذكر في الذبائح: ((أنه ينوب)» فتأمل. 


۷ (قول: وكقت تحميدة ٳلخ) شروع ٿي ركن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأ 
الأمور به في آية #إقاسكَوا [ الحمعة- ٩‏ ] مطلق الذكر الشامل للقليل والكشيرء والمأثورٌ عنه جل 
لا يكون بيانا؛ لعدم الإجمال في لفظ الذكر. 

۷٠١‏ (قولة: مع الكراه ظاهر "القهستاني"": ((أنها تتريهية)» تأمّل. 

1V €]‏ (قولة: ا إلخ) ٤‏ "العثابة"": ((وهو مققدار تلاش آیات شن "الكرحي"» وقیل: 
مقدار التشهد من قوله: التحيّات لله إلى قوله: عبده ورسوله). 

11۷1 (قولة: بنتها) اف ية الخطب. 

3۷۹117 (قولة: و ج ا ان يقول: أو سبح ا "وإ" , 

۷٠۷١‏ (قولة: على المذهب) وروي عن "الامام" أنه تجزيه "ح". 

1A۸]‏ (قولة: 40 دک ا ا حيث قال: (( ولو عط عند الذبح فققال: 
الح في الأصح بخلاف الخطبة)) اه. 

فن مفاده أن حَمَدَ العطاس يكفي لهاء قال "": ا خا غا 


ار واية التي قدّمناها)). 


)١(‏ انظر المقولة [۳۲۳۹۸] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

(۲) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجحمعة ١١۲/١‏ 

(۳) 'العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ٤۲/١‏ ۳. 

)٥(‏ "ح": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحمعة ق۹٠١‏ /ب. 

.ب/١٠١۹ 'ح': کتاب الصلاة  باب صلاة الحمعة ق‎ )٦( 


قسم العبادأرت ‏ .د بي حاشية ابن عابدين 


(ويسّن خحطبتان) حفيفتان» وتكره زيادتهما على قذر سورةٍ من طوال المفصل 
(بجلسةٍ بينهما) بقدر ثلاث آياتٍ على المذهب» وتاركها مسيءُ على الأصح 
کر و قدر بلاث ات وهر بالثانية لا كالأولى» TTT‏ 


N E E ET 
a e ES 

۷۷٠‏ (قولة: على المذهب) وقال "الطحاوي": ((بقدر ما يمَس موضعَ حلوسه من 
المنبر))» بحر | 

٠۷۷١‏ (قولة: وتكره زيادتهما إلخ) عبارة "القهستاني"*: ((وزيادة التطويل مكروهة)). 

۷۷۲ (قولة: كت ركه قراءة قدر ثلاث آياتي) أي: يكره الاقنصار في الخطبة على نحو 
تسبيحة وتهليلة ما لا يكوك ذكرا طويلا در ثلاث آيات أو قر التشهد لواحب وليس اراد أن 
ترك قراءة ثلاث آياتي مكروة؛ لأ لصح به في "لتقي" و"الواهب" "نور الإيضاح "© 
وغيرها: أن من السنن قراءة آية))» وقال في "الإمداد": روفي "المحيط": يقرأ في الخطبة 
I‏ آي فالأخبارٌ قد تواترت أن النبي ي: رركان يقرا القرآن في حطبته» لا تخلو 


ت 


ج7 ۹ و £ wse 5 ٣‏ 
عن سورةٍ أو آية» ))» ثم قال: ((وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلهاء وإك قرأ آية قيل: 


( 0 ضا کے دو 

(۲) حق هذه المقولة التأحير على المقولة التي تليها وفق سياق "الدر". 

9 ل + كاب الضاة باب اة 0 ا 

.٠٠١/١ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأجحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١١١/١‏ 

٣ ٤٣ص "نور الإيضاح': كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۸/ب. 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الحمعة ١/ق ١٠٠۳١‏ 

(4) أما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في الخطبة بسورة: فقد أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۲٢/۲‏ كتاب 
المجحمعة _ باب الخطبة يوم الجمعة يقرا فيها أم لا؟» وأحمد في "المسند" ٤۳۷-٤۳١١ ٤٠١/١‏ ومسلم (۸۷۲)(١٠د)‏ 
و(۸۷۳)(١١)(۲د)‏ كتاب الجحمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والنطبة»ء وأبر داود )١٠١٠١(‏ و(۲١٠١١)‏ و(۳٣١١١)‏ 
كتاب الصلاة - باب الر جل بخطب على قوس» الاي ۳ ١‏ كتاب الحمعة ‏ باب القراءة في الخطبةء - 


الحزء الخامس ج ٤‏ ا باب اللحمعة 


.eoeorrsoeocnrasnanuaniananvnbnnecconrnadaanaanacanaunab dianin AubunoavndNNOSbSOvrEerreyrnerNAaAHEeNNSEENGSLrLaAENrGSENALLYVY“ 


يتعوذ ثم يسمّي» وأكثرهم قالوا: يتعوذ ولا يسمي والاحتلاف قي القراءة في غير الخطبة 
كذلك)) ااا وبه عَلمٌ أن الاقتصار على الآية غير مكرووء فتدبر. 
مطلبٌ في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
( تبيه ) 
i E I E I PE E‏ 
لرحيم :لمعيل صدلعًا) إلخ [ النحل- ۹۷ ]» وفيه إيهام أن أعوذ بالله ين قول الله تعالى» 
= والحاكم في "المستدرك" ۲۸٤/١‏ كتاب الحمعةء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاهء ولم يوافقه 
الذهبي» والطبراني في "المحم الکبیر" ۲۰/( ۳٢۱‏ )و( ۳٤ ٤(و) ۳٣۲‏ )و(٥٤۳)»‏ والبيهقيٌ في "السنن الکبری" ۲٠۱۱/۳‏ 
كتاب الحمعة - باب ما يستحب قراءته في الخطبة» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٠١١-۳۹۳/٤‏ كتاب الجمعة - 
باب القراءة في ححطبة الحمعة» والنروي في "حلاصة الأحكام" ۸٠/۲‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ باب وحوب القراءة 
في نحطبة الحمعة. كلهم من حديث أم هشام بنت حارنة بن النغمان رضي الله عنهم قالت: رما حنظت 3 
الام ف يول الل خطب بها كل عت قالت: و کان تو وور رسول اللهع واحدا». 
وأما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في النطبة بآية: فقد أحر ج البخحاري (۳۲۳۰) كتاب بدء الخلق - باب 
إذا قال أحدكم آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الائ غد له ما تقدم من ذنبه» و(٣٣۳۲)‏ کتاب 
بدء الخلق - باب صفة النار وأنها تخلوقة» و(۹١۸٤)‏ كتاب التفسير - باب ۋاد يۈك لض اريك 4 الآية 
ومسلم )٤۹()۸۷۱(‏ كتاب الحمعة _ باب تخفيف الصلاة والذطبة» وبر داو د( ۹۲ ۳۹) كتاب الحروف والقراءات - 
أول كتاب الحروف والقراءات» والترمذي )٥٠۸(‏ كتاب الصلاة _ باب ما حاء في القراءة على المتبرء وقال: 
ديت بعل بن آمية حديث خسن صحيح غريب واليهقى ي "السنن الکری' ۲١/۳‏ كناب لمع ياب شا 
يستحب قراءته في الخطبة» وقال: رواه مسلم والبخاري» رالنووي لي "حلاصة الأحكام" ۸٠۰/۲‏ كتاب صلاة 
الجمعة - باب وجحوب القراءة قي حطبة المحمعةء وقال: رواه مسلم. e,‏ اة وشي الله عه 
أنه سمع النبي ب يقرا على النبر ل وقادوأيموك 4 وهو لفظ مسلم» وي الباب عن أبي هريرة» وجابر بن سَمرة 
رضي الله عنهما. 
وقد ر قرا ديت آي شید اد ق © 111/1 وهی حا راع و خا الاب 


قسم العبادات سسس لإي ٠‏ حاشية ابن عابدين 


3 ته س و ت و 1 
وید بالتعوٌذ سرا» و یندب دک الخلفاء الراشدين RM AS O‏ 


وبعضهم يتباعدٌ عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاما أتلوه بعد قولي: أعوذ بالله إلخ» ولكنْ في 
حصول سنة الاستعاذة بذلك نظرٌ؛ لأ اللطلوب إنشاءُ الاستعاذة» ولم بى كذلك» بل صارت 
عكيّة مقصودا بها لفظهاء وذلك يناف الإنشاءَ كما لا يخفى فالأرلى أذ لايقرل: قال الله تعال» 
ولشيخ مشايخنا العلامة "إسماعيل اراح" شارج لري رسا قي هذه المسألة لا يحضرني 
الان ما قالةٌ فيهاء فراجعها. 

YY]‏ (قولة: ود ق قبل الخطية الأول بالتعوِ بحمد الله تعالى والشاء عليه 
والشهادتين والصلاةٍ على النبي بل والعظة والتذكير والقراءق قال في "التجنيس": ((والانية 
کالأولء إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ))» قال في "البحر": ((وظاهره أنه * و آية 
فيها کالأول) آهھ. 

( تنبية ) 

ما يفعلةُ بعضٌ ا خطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي لل 
في الخطبة الثانية لم أرَ من ذكَره والظاهر أنه بدعة ينبغي تركة لملا يوم أنه سنة ثم رأيت 
ي "منهاج النووي" قال: ((ولا لعفت يمينا وشمالا في شيء منها))» قال "ابن حجر" 
فى "شرحه"“: (رلأنُ ذلك بدعة) اه. 

ويؤحذ ذلك عندنا من قول "البدائع'“: ((ومن الستة أن يستقبل الاس بوجحهه ويستدير 
القبلة؛ لأب النبي ي كان جخطب هكذا)) اه. 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفتها. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ٠١۹/۲‏ . 

(۳) انظر "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ص ۸۸-. 
)٤(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ٤1۲/۲‏ . 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة .۲٠۳/۱‏ 


لاقن ا د س ا د ي اة 


والعين» لا الدعاءُ للسلطان» وحوره "القهستاني"» ويكره ترما وصفة عا ليس 
فيه » 6 کل ف ا لأمر .ععروضو؛ ا ETE E es‏ 


VVE)‏ (قولة: والعمين) هما چ و "العا" رضي الله تعالى عنهما. 
( لطيفة ) 
میت عن بض یوی اه کان و TE‏ مرت خت ولون 
وارض عن عمي ا والعباس بإدحال أل على "رة" وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يُسمَعٌ 
دحول أل عليه» راذا دحلت يصرَف. 
[AVYe;‏ (قرل: وحوره "القهستاني" إلخ) عبارتة: ((ثُمٌ يدعو لسلطان الزمان بالعدل 
والاتخيان جا ق مده فال اه كر وجرد كماق االرغب ‏ وغر ف 
وأشار "الشارح" بقوله: ((وحَورّه)) إلى حمل قوله: ((ثْم يدعو إلخ)) على الجواز لا الندب؛ 
له حکمٌ شرع لا بد له من لیل وقد قال قي "بحر ": اله لا بسحب ما روي عن 
"عطاءِ““ حين سٿل عن ذلك فال انه محدته وها كانت :اة تذکیر)) اھ. ۰ 
ول ينای ذلك ما قدمه م 'الشارےح' في باب الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح؛ 
أن الكلام في نفي استحبابه في حصوص الخطبة» بل لا مانع من استحبابه فيها كما يذعى لعموم 


(قولة: بل لا مانع من استحبابه فيها) يظهرٌ هذا فيما لو دَعَى له عا فيه نفع للمسلمين لا فيما ا 
ك ,و ت erf E‏ 2 
قاصر عليه غير متعد لغیره» تامل. وما نقل عن أبي موسى" ليس فيه الدعاء للسلطان» بل يِن قبيل 
الدعاء للخلفاء الراشدين» على أن ما ذكره من علة الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التي أصلُ 
مشروعيّتها الذكرٌ والوعظ وعدم الدعاء له في الأزمان السالفة مع حور الكثير من سلاطينهم حصوصا 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة ۱١١/١‏ بتصرف. 

(۲) لم تقض عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحد 

النحر كاب الفااة د باب صا اة ؟ 0۹ 

)٤(‏ الإمام التابعي عطاء بن أسلم بن صفران» انشهير بعطاء بن أبي رباح اللكي(ت)٤‏ ١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" 
۲۳ "سير أعلام النبلاء" .)۷۸/١‏ 

)٥(‏ ۹/۳ "در" 


قسم العبادات يي حاشية ابن عابدين 


sennnnananacnQinnaithncermnoarkrnecennsarrnceEaCceaanannNdARDAGaAnGdAdAOnaAaAbanarnanSOCONSERnRESARDREEPNGANGRRhGCaApE 


المسلمين» فإك ي صلاحه صلاح العالي وما في "البحر": ((من أنه مُحدّث)) لا ينافيه» فان سلطان 
هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداى وقد تكون البدعة واجحبة 
أو مندوبة» على أنه ثبت أن "أبا موسى الأشعري" - وهو أميرٌ الكوفة- كان يدعو ل "عمر" قبل 
"الصديق"» فأنكر عليه تقديم "عمر"» فشكا إليه» فاستحضَرَ المنكر فقال: إنما أنكرت تقديعك على 
ان بكر "» فبکی واستغفره")» والصحابة حينف متوفرون» لا یسکتون على بدعة إلا إذا شهدت 
لها قواعد الشر ع» ولم ينك أحد منهم الدعاءَ بل التقديم فقط الدعاء کک 
A‏ القلما: لو قیل: إل 
والظاهرٌ: أن منع المتقدمين مبني على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مشل: 
السلطان العادل الأكر م شاهنشاه الأعظم» مالك رقاب الأمم» ففي كاب الردة من 
"التاتر سا 3 ر ا ": هل يجوز ذلك؟ فقال: لا"؛ لأ بعض ألفاظه كف وبعضَها 
كذب وقال "أبو منصور": من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم: عادل فهو كافر» 


مثل "الحجاج" مع شدَة الاحتياج لصلاحهم دليلٌ عدم لديا کیف يت رکونه مع E‏ دلیله؟! 
ا صیرورته من الشعائر إلخ إغا يقتضي الدعايء ولا يفي حل تعدادٍ صفاته کسلطان ا 
(قولة: فأنكر عليه تقديمْ "عمر ") انكر على "أبي موسي" هو "ضبّة بن محضر العنزي"» والمشكو 
إليه والمحضر هو "عمر"» وبكاء "عمر" واستعذارة ل "ضبًّة" لما وقع له من إشخاصه له من الكوفة 
E E OT‏ 
(قولة: شاهنشاه) .معنی سلطان السلاطين. 


)١(‏ الخبر في "الرياض النضرة" ٠١۲/١‏ والذي أنكر عليه هو ضبّة ين حصن العئزي. 
(۲) "التاترحانية": فصل في ما يتعلق بالسلاطين والمبابرة والأكاسرة ١/٠٣۲ه.‏ 

(۳) ((لا)) ساقطة من "ب" . 

)٤(‏ أي: الماتريدي» إمام الهدى» كما ف "التاترحانية". 


o4 4| 


الجزء الخاممس ت ا ٠ E ٠‏ ا ي . اتا 


في مخحدعه عن ين المنبر» ولس الاد NNE SESS‏ 


وما شاهنشاه فهو من حصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف العباد به» وأمّا 
مالك رقاب الأمم فهو کذب) اه. 

قال في "البرازية"": ((فلذا كان أئمة حوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد والحمعة)) اه. 

ما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطن العثمانية أيهم الله تعالى كسلطان ل 
والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه» والله تعالى أعلم. 

۷۷ (قوله: في مخحدعه4) هو الخلوة التي تكون في الملسجد قال "السيوطي“ 
فی ”حاشیته"° على سنن اف داود": ((المحدع: هو الييت الصغير الذي یکون داحل البييت 

ft. fM lis. ا‎ (TJ! nll 7 وو ا ف‎ 

الكبیںء و ميمه صم ونعتح)) آھے. وي القاموس (, ((المحدع کینبر: النرانة)) اه مدي ن 

٠۷۷۷١‏ (قول: عن يمين النبر) قي ل ((مخدعه))» قال في "البحر": ((فإن لم يكن ففي 
هيه أو ناحيته» وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة)). 

]٠۷۷۸(‏ (قوله: ولس السواد اقتداءٌ بالنلفاء» وللتوارث في الأعصار والأمصاںء "جر" عن 
"الجاوي الد 

قلت: الظاهر أن هذا حاص بالفطيب» وإلا فالمنصوص أنه بسحب ف الحمعة والعيدين 
لبس أحسن الثياب» وني "شرح الملتقى"" من فصل اللباس: ((ويستحَب الأبيض» وكذا الأسود؛ 
لأنه شعار بني العبّاس» ودح عليه الصلاة والسلام ا وعلى رأسه عمامة سوداء)) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفرا أو حطاً - كلام الفسقة ۳۳٠٣/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المسماة: "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود". ("كشف الظنون" ۲/د١٠٠٠).‏ 

(۳) "القاموس": مادة((حدع)). 

." نقلا عن "الحاوي القدسي‎ ١٦١/۲١ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة .١١١/۲١‏ 

)٦(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ٠‏ د /أ. 

(۷) "الدر المنعقى":. كتاب الكراهية ۳۲/۲د.(هامش"بحمع الأنهر "). 

(۸) اح رجه احمد ۳ ومسلم(۸١۱۳)‏ کتاب احج باب جواز دخحول مكة بغير إحرام وأبو داود )٤٠۷١(‏ - 


قسم العبادات لي  .  .‏ حاشية ابن عابدين 


e Ek‏ "الشافعي" : إذا استوّى على 
TT‏ 


وني رواية ل "ابن عدي": ((کان له عمامة سوداءُ يلها ٿي العيدين وبُرخيها حلقً)). 

۷۹ (قو له وترك السلام) ومن الغريب ماف "السراح": SS‏ للإمام إذا 
E a E‏ 

ت وعبارتة في "الحوهرة : ((ویروّی انه لا باس به؛ أنه استدبرهم في صعوده)). 

(YA*]‏ (قولة: بيا وش عورة قائما) جعل القلدثة ٤‏ شرح ية“ واحبات ا 
e‏ تة E‏ واما ت الخورة 
فصر حَ: وا نة اا و" نور الإيضاح E‏ 'الملحمع" وغيره بكراهة 
ترك الثلاثة» ولعل معنى سنية الستر مع كونه واحباً حارحَها ولو في خلوةٍ على الصحيح 
إا رص ج هو الاعتداد بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشَفَت عورتة بھبو بو ری 


= تتاب اللباس - باب في العمائم» والترمذي (د١۷۳١)‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في العمامة السوداء» وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي ۲١٠/١‏ كتاب المناسك - باب دخول مكة بغير إحرام» و۸/٠٠۲‏ كتاب الزينة 
باب لبس العمائم السود» وابن ماجه (۲۸۲۲) کتاب الجهاد ۔ باب لبس العمائم في الحرب» و(١٥۸١۴)‏ كتاب 
اللباس - باب العمامة السوداي والبيهقي بي ال الكری ٠:‏ كتاب احج - باب الرحصة لمن دحلها اف 
لحرب ني أن يدحلها بغير إحرا والدارمي ۲ وابن حبان (۳۷۲۲) کتاب احج ۔ باب فضل مکة من حدیث 
حابر ڪان مرفوعاء ويي الباب عن علي» وعمرو بن حریٹ» وان عباس ور کانةڪن. 

(۱) في "الکامل": ۹۷/۹. 

)۲( "السراج الوهاج : کتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۱/ق ۰١٠٣/ب.‏ 

(۳) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١١/۲‏ 

١۱١١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص ه٥ ._٥‏ 

() "ملتقى الأجر": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة .٠٤١/١‏ 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص٣٤‏ ۲-. 


الأصح ؟ e‏ ل بل كشطرها في الشواب» ولو E‏ ا ت 
اغتسل وصلى OSE DE SSDS SCT CL‏ 


ونحوه» وكذا الطهارة من الحنابة واجبة لدحول المسجد ولو بلا حطبة» فتصح حطبته وإن الى 
متعمّدا» ويدل على ما قلناه ما في "البدائعم"“ حيث قال: ((والطهارة سنة عندنا لا شرط حتى إن 


الإمام إذا حطب با أو محلا فإنه يعتبّرٌ شرطا حواز الحمعة) اه. 
وي "الفيض": ((ولو حطب مُحدئا أو نبا حازء ويأثم إِنْمّ إقامة الخطيب في المسحد)) اه. 
وبه ظهرَ أن معنى السنيّة مقاب الشرط من حيث صححة الخطبة بدونه وإ كان في نفسيه واجبا 
كما قلنا» ونظيرٌ ذلك عده من واجحبات الطواف لأحل يجاب الدم بتركو مع أنه واحب في ميج 
مشاه احج لكل لا يجب الدمٌ بت ركه إلا في الطواف هذا ما ظهَرَ لي فاغتنمه» قال في "شرح 
المنية"": ((فإن قيل: من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحطب قط بدون ستر وطهارة 
قلنا: نعم» ولك لكون ذلك دب وعادتة وأدبة» ولا دليل على أنه إغا فعله -لخصوص الخطبة)). 
ر٩۷۸‏ (قوله: الأصح لا ولذا لا يشترّط لها سائرٌ شروط الصلاة كالاستقبال والطهارة 
وغيرها. 
[YAY]‏ (قوله: بل كشطرها في الثواب) هذا تأويل" لما ورد به الار: رمن أن الخطبة کشطر 
الصلاة ^ فإك مقتضاه أنها قامت مام ر كعتين من الظهر كما قامت الحمعة مقام ركعتين منه» 
(قول 'الشارح ': بل کشطرھا ن الشواب) أي: صلاة الجحمعة» فيثبت للامام والسامعين نصف 
ثواب صلاة المحمعة كما يشت لهم ثوابها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم يله توابها. اه "ط". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة _ باب الجمعة .۲۲٠١/۱‏ 
(۲) 'البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الحمعة .۲٠۳/١‏ 
* قوله: ((فإنه يعتبر شرطا)) أي: ما فعله الإمام من الخطبة جنبا أو حدثا يعتبر ويعتد به من حيث كونه شرطا لصحة 
ابح تی آنه ری ویکنی وان کان مرنکا جرم لر کانبلا عدر اه مه 


(۳) "شرح المنية الكبير": فصل اي صلاة الحمعة صا ٥‏ د. 
)٤(‏ حر جه عبد الر زاق ( ٤۸5‏ ہ) کاب ابلیمعة ۔ باب مر فاتته الاطبة؛ واہن اب شیبة ۳۹/۲ كاب الحمعة ے باب 
حر زاف ر ( من وابن ابي 


الرجل تفوته الخطبة عن عمرظيه موقوفا. 


قسم العبادات  u.‏ ې __ _. حاشية ابن عابدین 


سر م ےم o ١‏ م £ 0 ر ر ت ٤‏ 
جاز» ولو فصل باحنبي فان طال - بان رجحع لبیته فتغدی» او حامع واغتسل ‏ 
استقبًلّء "حلاصة" أي: لزوما لبطلان الخطبة» ا لکن سيجيء أنه 
أ بت ظط ا الإمام والخطيب. 
(و) الماد (الجماعة» وأقلها اة رجال) EAE OER Oa SSeS‏ 


فط لا را الصلاة كما هو قول "الشافعي". 

(YAT)‏ (قولة: حار) أي: ولا ا ل E‏ من أعمال الصلاةء ولك الأولى 
إعادتها كما لو تطوعَ بعدهاء أو أَفْسَّدَ الجحمعةء أو فسَدّت تذکر فائتة فيها كما في "البحر". 

٠۷۸#‏ (قولة: فان طال) الظاهر أنه يرجح في الطول إلى نظر المبتلى» "سط" 

[1۷A]‏ (قولة: لکن سيجي ٤‏ إلخ) استدراك على لزوم إعادة الخطبة» يعني: قد لا تلزم 
الإعادة بأ يستنيب شحصا قبل أن يرحع لبیته. 

ه۷ رقرلة: وأقلها ثلاثة رحال) أطلَقَ فيهم فيل العبيد وامسافرين والرضى والأميين 
وارسى لصلاحيتهم للإمامة في ابمحمعة أا لكل أحد أو لمن هو مثلم في الأ والأحرس 
فصلحا أن يقتديا من فوقهماء واحترَرَ بالرحال عن النساء والصبيان» فإ الجحمعة لا تصح بهم 


(قولة: واحقرر بال ر جال عن التساء و الضيان دك "السندى عند قوله: ((ولو متغابا او امنرات 
فيجور أمرّها بإقامتها)) ما نصةً: ((هي أهلٌ لالإمامة في الجحمعة» حتى لو امت نساءً صح وإ كره 
بخلاف الصبي» قإنه غ مكلف فلا يصح مره بإقامتها)) . 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجحمعة ق ١١/ب‏ بتصرف. 
(۲) 'السراج الوهاج': كتاب الصلاة - باب صلاة اللجمعة ١/ق ۳٠١۲‏ / بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المحمعة ٠١۹/۲‏ نقلا عن الفتح . 

.۲٣۳/۱ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة‎ )٤( 


() ص٤۸‏ - وما بعدها "در ". 


oto/\ 


الاش بے ا و ي ا 


ولو غير الثلاثة الذين حضروا النطبة (سوى الإمام) بالتص؛ لأنه لا بد من الذاكر 
وهو الخطيب» ونلانة سواه بنص اسو الإ ذ انه المحمعة - ۹ ] (فإن قبل 
سجودډو) وقالا: قبل التحريعة (بطلت» ون بهي ثلاثة) رجال» TET‏ 


وحدهم لعدم صلاحيتهم لالإمامة فيها بحال» "بر" عن 'المحيط '. 

[YAY]‏ (قولة: ولو غير الثلائة الذين حضروا ا لخطبة) ف على رواية اشتراطٍ حضور للانة 
في الخطبة» أا على رواية عدم الاشتر تراط أصلا و أنه يكفي حضور واحد فأظهر. 

۷۸۸ (قولة: سوى الإمام) هذا عند "أبي حنيفة"» ورجح الشارحون دليلة» واحقارة 
"الحبو و > كذا في "تصحيح الشيخ قاسم 

]1۷۸4[ 5 : بنص ل اسَكَوا) لأ طلب ا إل الذکر متعلقا بلفظٍ الجمع - وهو 
الواو - يتارم ذاکرا» فلز أن يكون مع الإمام جم وتمامهُ في "شرح المنية"“. 

1۷۹۰7[ (قولة: فإ نفروا) أي: بعد شروعهم معه» "نهر ". والمقصود من هذا التفريسع بيان 
أن هذا الشرط - وهو اجحماعة - لا يلزم بقاؤژه إل آحر الصلاة حلاف E‏ شط انعقاد 
ل رظ دوام كالخطبة» أي: شرط انعقاد التحريعة عندهما EF‏ انعقادِ الأداء عند "أبي حنيفة"» 
ولا يححققٌ الأداءٌ إلا بوجود تمام الأركان» وهي القيامٌ والقراءة وال ركوعٌ والسجود» فلو نفروا بعد 
التحريمة قبل السجود فسدت الحمعة» ويستقبل الظهر عنده» وعندهما ّم الحمعةء وتمامُة 
ني "الیحر"" وغیره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١٦۲/۲١‏ وانتهى نقله عن "المحيط" عند قوله: ((عمن فوقهما))» 
وما بعده من كلام "البحر". 

(۲) "صر الوقاية": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجحمعة ص١۳‏ -. 

(۳) في كنز الدقائق" انظر "شرح العيني على الكدر": كتاب الصلاة - باب أحكام الجمعة ۷١/١‏ 

..۵ 0۸ ۵٥۷ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل فى صلاة الجمعة‎ )٤( 

(د) "النهر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة ق٦‏ ۸/. 


(1) ((انعقاد)) ساقطة من 
(۷) انظر "البحر": الصلاة - باب صلاة الجحمعة .١١۹۲/١‏ 


فت س چو سے :فا ان غابدین 


ولذا اتی بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكکعاء او نفروا بعد 
ا لخطبة وصلى بأخحرين (لا) تبطل.......... E‏ 


1۷۹۹ (قولة: ولذا) أي: لکون المراد الرحال أتى EL‏ لو بهي اة من النساء 
أو الصبيان ولو كان معهم رجحل أو رحلان لا يعبر فلو قال: فان نفرَ واحد منهم لكان أولى» 
أفاده قى "البح "(“. 

بق أن يقال: إل العدود إذا حُذٍف يجوز تذكيرٌ العدد وتأنيشه» فلا دلالة على اشتراط 
الذكوريّة من لفظ ((ثلائة)» ولو سم فإنغا تدل التاءٌ على مطلمق الذكوريّة لا بقيد الرحوية 
احص ن ول ون را ل د خی فل ا عاد غه کے رورو 
الأول وهو لا رحال. 

۹۲ (قولة: أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركم فأحرموا وأد ركوه فيه كما 
ق الجر 

٠۷۹۳(‏ (قولة: وأد ر كوه راكعا) تقييد حسنٌ موافق لما في "الخلاصة"“ حلاف لما يوهِمة 
طاهر االر © ماق "ا 

١ه‏ (قولة: أو تفروا إلخ) يغني عنه قول أولا: (رولو غير الثلائة إلخ))» "ط". 


(قولة: فلا دلالة على اشتراط الذكورية إلخ) نعم وإن حاز الأمران إا ُن الأول مراعاتهاء فبحمل 
كلامه على ما هو الأول يكون فيه دلالة على ما ذكرة وأا كول الأكورة لا تاز البلوع فيقال 
حمل کا عل اهر الا م حور لن ك وول أيضا على اشتراط البلوغ. 


.١١۲/١ "البحر ": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۳٤٤/١‏ بتصرف يسير 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ١١۲/۲‏ . 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الغالث والعشرون فى صلاة الجمعة ق٣٠‏ /أ. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ١١۲/۲‏ . 

)١(‏ "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٦‏ ۸/أ. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠٤ ٤/١‏ 


الجزء الغاس إن باب ‌الجمعة 
(وأتمّها) عة (و) السابع (الإذن العام من الإمام» وهو صل بفتح ابو اب الجامع 


(۷۹ (قولة: وأنَّها حمعة) أي: ولو وحده فيما إذا لم يعودوا ولم يأتٍ غيرهم. 

3۷4 (قولة: الإذل العام ي: ا ياُذنَ للناس اذا ع يمنع أ ممن تصح منه 
ال عن دول الموضع الذي تصلى فيه وهذا مراد مَن فس الإذنَ العام بالاشتهار» كذا في 
"البرجحند حندي"» "إسماعيل"". وإغا كان هذا شرطا لأت الله تعال شر النداءَ لصلاة الجمعة بقوله: 
اتال ذأ [احمعة- ٩‏ ]» والنداءُ للاشتهار» وكذا تسمُى جمعة لاحتماع الحجماعات 
فيهاء فاقتضى أن تكون الحماعات مأذونين بالحضور i‏ لمعنى الاسم "بدائع". 

واعلم أن هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الروايةء ولذا لم يذكره في "الهداية"» بل هو مذكور 
في "النوادر"» ومشى عليه في "الكتر"" و"الوقاية"”“ و"النقاية ” و 'الملتقى'“ وكثير من المعتبرات. 

۷۹۷ (قو ل من الإمام) EEG‏ إلى الخال الآتي ولا فالمراد الإذن ۰ مقييها؛ لما 
٤‏ "الب حندي": ((من أنه لو غل حماعة باب و اا | فيه ابلحمعة لا تحوز)» "إسماعل "“. 

]3۷4۸[ (قولة: وهو يحصل إلخ) أشار a‏ بشترَط صريح الإذنء "ط"“. 


(قولةُ: بقوله: سوال ذ ان4 ) لعل المناسب ذكرٌ صدر الآية؛ لأنه عل الاستدلال. 


./٤۹۸ ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ )١( 

(۲( "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة .۲٦۹/۱‏ 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۷٠/١‏ 
)٤(‏ انظر "حختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ص٣‏ ۳-. 

.۲۹۳/۱ انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحمعة‎ )١( 
.١٤۳١/١ "ملتقى الأعر": کناب الصلاة - باب صلاة الحمعة‎ )١( 

(۷) ص۲٥‏ وما بعدها "در" . 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة المجحمعة ١/ق‏ ۹۸٤//أ.‏ 

۳٤٤/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة المجمعة‎ )٩( 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


سے ٦ے‏ ا ول ٣ار‏ ۶ ی ۶ 
للواردين» "كافي". فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادةٍ قديمة؛ لأن الإذن العام 
مقر لأهلهء EE‏ نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما قي 
"جحمع الأنه ر" معزيًا ‏ "شرح عيون المذاهب"» قال: (روهذا أولى مما ق "البحر" 
و" المنح))» فل فليحفظ (فلو دحل امي ع Se‏ 


۷۹١‏ (قولة: للواردين) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر منعٌ نحو النساء لخوف 
الفعنة "اط . ۰ 

ر٠‏ ٠ه‏ (قولة: لأ الإذن العام مقر لأهله) أي: لأهل القلعة؛ لأنها في معنى الحصن» 
والأحسر عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام؛ لأنه لا ا الإذن لأهل الحصن فقط بل 
الشرط الإذن الاعات کله u‏ مر عن "البدائع". 

]34۰۹[ (قولة: غا ا أي: ُن الإإذن هنا موجحود د قبل غلق الباب لکل 

من اراد الصلاة والذي يضر ر إا هو متم المصلين 5 منع ال 

ع 0 ااه اش اط لذن رت 
الصلاة لا قبلها؛ لأ النداء للاشتهار كما مر“ وهم يغلقون الباب وقت النداء أو قبيله» 
فمن سيع النداءَ وأراد الذهاب إليها لا مکنه الدحول» فالمنع حال الصلاة و ولذا 
استظهَرَ الشيخ "إسماعيل"“ عدم الصحةء ثم رایت مله في "نهج اا ا أل واا 
العلامة "عبد ا ن الشحنة" والله أعلم. 

۰۳7 (قو له ET‏ لى مما في "البحر" و"المنح") ما قي "البحر"" و"المنح" هو ما فرعه 


)١(‏ "جحممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۱١٦/۱‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠٤ ٤/١‏ 

(۳) المقولة ]1۷۹١[‏ قوله: (رالإذن العام)). 

)٤(‏ المقولة ]1۷۹٦[‏ قوله: ((الإذن العأم)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة . باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ۹۸١/أ.‏ 

)١(‏ لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة ابحمعة ٠٦۲/۲‏ نقلاً عن "الخلاصة". 
(۸) "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١/ق1۸/.‏ 


الحزء الخامس ا ييي اة سا اا يت اتات 
او قصره (واغلق باب وصلى باصحابهِ لم تنعقد) ولو فتحه ass‏ 


ف المتن بقوله: ((فلو دحل امير حصنا))» أي؛ أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد. 

Av‏ (قولة: أ قصره) کا ٤‏ لرا ٩‏ وال وغيرهماء ووك "الواني" 
في "حاشية الدرر": ((أن المناسب للسياق: أو مصره باليم بدل القاف)). 

قلت: ولا يخفى بعده عن السياق» وفي "الكافي"' التعبيرٌ بالدار حيث قال: (روالإذن 

[+۴ IEE 4 ړ‎ ET: 2 

العام» وهو ال تفتح أبواب الجامع ويژدل للتاس» حتی لو احتمعت جماعة ی الجامع» واغلقوا 
الأبواب وحمعوا لم يَجرٌ» وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشيه تي داره فإ فتح بابها 
وأَذِنَ للناس إذنا عاما حازت صلاته شهدتها العامة أو لاء وإ لم يفت أبواب الدار وأغلق 
الأبواب وأحلس البوابين ليمنعوا عن الدحول لم تجُز؛ لأت اشستراط الساطان للتحرز 
عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا بالإذن العام)) اه. 

هه ۴ ج . 5 ر 4 ت 

قلت: وينبغي أن يكون محل النراع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحب أمالو تعددت 
فلا؛ لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل» تأْمَل. 

و ET‏ ا 2 ا ٣‏ 

[Aa O7‏ (قوله: لم تنعفد) يحمل على ما دا منح الناس» ول يضر إعغلاقه لمنع عدو او لعادة 

A ا‎ 


(قولة: قلت : وينبغي أن يكون محل التراع ما إذا كانت إلخ) لا يلرم من انتفاء العلة انتفاءٌ المعلول» 
فالحق إبقاءُ الكلام على عمومه وإن انتقت هذه العلة التي ذكرّها لاحتمال علَة أحرى اقتضت العموم» 
على أن ما تقدَمّ عن "البدائم" من التعليل يقتضي عمومٌ الحكم» وقد قالوا: لا يزم من بطلان الدليل 
المعين بطلان المدلول. 


(0 تین ای : كات السا باب عا اة ۹/1 : 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠١۸/١‏ 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ق ۲١ا‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ۳٤٤/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات له کح حاشية ابن عابدين 


وان للناس بالدحول حار وكرة فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة حتاج فسبحان 
من تنزة عن الاحتياج. 


8 
G 
Cc 
6 


oo? ¢?+?¢ 


قلت: ويويدهُ قول "الكاف: («وأحلس البوابين إلخ)» فتأمّل. 

]34۰[ (قوله: و للناس إلخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك» وفي 'منح الفا ": 
((وكذا - أي: لا يصح - لو حَمّعّ في قصره بحشمه ولم غق الباب ولم يمتع أحداء إلا أنه 
لم يعلم الناسٌ بذلك)) اه. ) 

۸۰۷ (قولة: وکره) لأنه لم يض حق المسجد الجامع» "زيلعي" و"درر"“. 

ر۸٠۸‏ (قولة: فالإمام إلخ) ذكرَه في "المجبى". 

]34۰4[ زرل خت ص بها) إنما وصف تة بال حفاص لان المد كور ى ان ا جد عشن 
لک العقل والبلو غ مها ليسا حاص کنا نه عليه "الشارح". اھ "ح". 

٠١‏ (قولة: إقامة) حرج به المسافر وقوله: (إمصس) أحرَج الإاقامة في غيره إلا ما استشنى 


(a) H1 


بقوله: ((فإن کان يسمّع الندا))» "ح 


(قول: وني "منح الغفار" إلخ) عبارة "المتح": (روإن صلاها في الحامع إلا أنه أغلَقَ باب المقصورة ولم يأذن لاس 


احتلفوا فيه» وكذا لو حَمَعّ في قصره بحشمه ولم يغلق الباب)) إلى آحر ما ذكره "اللحشي" تأمل. 


)١(‏ المار في المقولة السابقة. 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق۸٦/.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة .۲۲٠۱/۱‏ 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١۳۸/١‏ 

(ه) "ح": کتاب الصلاة ۔- باب صلاة الجحمعة ق۹١١/أ.‏ 

.أ/١١۹ق "ح": کتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة‎ )٦( 


o47/ 


الغ الافس. س ي اخ ج نے ات اة 


يَسمَم النداءَ تحب عليه عند "محمد" وبه يفعى» كذا في "اللتقى" وقدّمنا 
عن "الولوالجحية" تقديره بفر سخ ورجح في "البحر" اعتبارً عَودِهِ لبيته بلا كلفة ta:‏ 


۸م (قول: يَسمَّع النداء) أي: من المنابر باعلی صوت, كما في "القهستاني". 

٠٠‏ (قولة: وقدّمنا" إلخ) فيه أن ما مر عن "الولوال ية" في حد الفناء الذي تصح إقامة 
اة ف رانک ها خا الان الي ر كان يار الور إل الم للها فة 
نعم في "التتارخانية" عن "الذحيرة": ((أنَ من بينه ويون المصر فرسخ يازمُةُ حضور الجحمعة))» 
وهو المختار للفتوى. 

۳ (قو له ورجح في "البحر" إلخ) هتو سا اخ في "البدائع» وصحح في 
"مواهب الرحمن" قول "أبي يوسف" بوحوبها على مَّن كان داحل حد الإقامة» أي: الذي من 
فارةّةُ يصيرٌ مسافراء وإذا وصَل إليه يصيرٌ مقيما وعللةٌ في شرحه المسمى ب "البرهان": ((بأً 

) وحوبها مختص بأهل المصرء والخارج عن هذا ا لحد ليس أهلً) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ ا متون» وفي "المعراح": ((أنه أصح ما قيل))» وفي "الحخاية"": ((المقيم 

في موضع من أطراف الصر إن كان بينه وبين عُمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه 


(قولة: فيه أن ما مر عن "الولوالحية" فى حد الفناء إلخ) ا "الولوالحية" لماف "اللتقى" 
ظاهرة امار اه الح ب قلي من ادق الفر و عة ولا رز اها ق الفا غلا أنه 
في حكمه» فنوجبها على مَّن كان فيه أيضاء ويدل لهذا ويوضحة ما يأتي له بقوله: ((أقول: وينبغي 
تقييد ما في "الخانية" إلخ))» تأمّل. 


. ٠١١/١ "ملتقى الأعر ": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ۔ باب صلا المحمعة ٠١۹/۱‏ بتوضيح من ابن عابدين رحه الله. 
(۳) د .در 

. ٥٣/۲ "التاتر حانية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الحمعة‎ )٤( 

. ٠١٠۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة  ياب صلاة الجمعة‎ )٥( 

)1( "البدائم": كتاب الصلاة - فصل ف بيان شرائط الحمعة .۲٠۰/١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱۷٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات إن حاشية ابن عابدين 


وإ بلغةُ النداء وتقدير البعد بغلوةٍ أو ميل ليس بشيء هكذا رواه "أبو حعفر" عن 
"لإامامين"» وهو احتيار "لوان )» وني "اتاترحائة": ررم ظاهر رواية أصحابتا لا ب 
إلا على من يسكنٌ المصر أو ما يتصلْ به» فلا تحب على أهل السواد ولو قريباء وهذا أصح ما 
قیل فيه )) اه. وبه حرم في 'التجنيس '. 

قال ف "الإمداد': (رتبية: قد علمت بنض الحديث و الاثر والروايات عن "أئمَتنا الثلاثة" 
واحتیار ا لتر حيح أنه لا عبرة ببلو غ النداء ولا بالغلوة والأميال» فلا عليك من 
مخالفة وان صْحح) اه. 

ئول: : وينبغي تقييدٌ ما في "الخانية" و"التاترحايّة" .ما إذا لم يكن في ناء الصر؛ لما مر“ أنها 
تصح إقامتها ي لاء ولو متفصلا زار ع فإذا صخت فى الفناء لأنه ملحق بالصر يجب على من 
E E‏ أنه من آهل الصرٍ كما بعلم من تعليل "البرهان" » والله اموفق. 

E [A14]‏ قال في "النهر"“: ((فلا تحب على مریض ساءَ مزاحه وأمكرّ 
في الأغلب علاجه» فخرَج لقعد والأعمى» ولذا عطفهما عليه» فلا تكرارَ في كلامه كما توهَمَه 
في "البحر')) اه. 

فلو وَجَدَ المريض ما ير كيه ففي "القنية"" هو كالأعمى على الخلاف إذا وحَدَ قائداء وقيل: 
لا حب عليه اتفاقا كالمقعدء وقيل: هو كالقادر على المشي» فتحبٌ ي قولهم» وتعقبَة 
'السروجحي": ((بأنه ينبغي تصحيح عدمه؛ لأ قي الترايه ال ركوب والحضور زيادة المرض)). 

)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون فى صلاة الجمعة ۲/۲ ه. 


(۲) قوله: ((وهذا أصح ما قيل فيه)) ليس في مطبوعة "التاترخانية "التي بين أيدينا. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة _ باب صلاة المحمعة ق ./۲۸٠١‏ 

)٤(‏ المقولة [11۹۹] قرله: ((والمختار للفتوى إلخ)). 

.//۸١ق "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٥( 

.١١۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٩( 

(۷) 'القنية : كتاب الصلاة - باب في الجمعة ق ۲۲ /ب. 


الجزء الخأامس ڪڪ ڪڪ OY‏ ا باب الحمعة 


1 0 م ل e‏ ۶ ن ر 7 
وأليق بالمريض الممرض والشيخ الفاني (وحرية) والأصح وحوبها على مكاتب 
ومبعض وأحير» ويسقط من الأحر بحسابه لو بعيداء وإلا له TTP E‏ 


قلت: فينبغي تصحيح عدم الوحوب إن كان الأمرٌ ني حقهِ كذلك "حلبة"٠.‏ 

٠۸٠٠١‏ (قول: وأليق بالمريض المرّض) أي: من يعُول المريض وهذا إن بقي المريضُ ضائعا 
بخروجه في الأصح "حلب" و"حوهرة. 

۸٠(‏ (قولة: والأصح إلخ) ذكرة في "السرا" قال في "البحر"*: ((ولا يخفى ما 
فيه)) اه. أي: لوحود الق فيهماء والمراد بابض من أُعيق بعضُة وصار عى كما 
ق E‏ ۰ 

۸٠۷١‏ (قولة: وأجي) مُفادةٌ أنه ليس للمستأجر منغ وهو أحدٌ قولين» وظاهرٌ اتون يشهد 
له كما في "البح ". 

[A141]‏ (قولة: بحسابو لو ف فان کان قدر ربع النهار عنه ربع الاجرة ول 
للأجير أن طالبه من الربع المحطوط عقدار اشتغاله بالصلاة "تات رحانية". 


(قولة: ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في "النهر"» ولعل "الشارح" لم يرتض تضعيفهما لما 
ل 'السراج" لظهور وحهه لما أنهما حرّان يدا ولم يوحد الإضرار بالمولى بتر خدمته المذكور علة 
لاشتراط الحرية لوجحوب الجمعة» وك منهما مالك لنافعه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس في صلاة الجحمعة ۲/ق ٠٤۷‏ /ب بتصرف. 
(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق ٠٤۷‏ /ب بتصرف. 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة .٠١۸/١‏ 

./١١ ٤ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

(ه) "البحر“: كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١١۳/۲‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠۷١/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة .١١۳/۲‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ۷۲/۲. 


قسم العبادات ۸ھ ٠.‏ حاشة ابن عابدین 


DLE 7 م اه 8 ل ت‎ ٤ 
.'  هرهوح ولو اذن له مولاه وحبت» وقیل: يخیر»‎ 


OSDIR ELD SEES E RAS ورجح في 'البحر' التحيير (وذكورة)‎ 


ر٠۸‏ (قولة: ولو أَذْنَ له مولام أي: بالصلاةء وليس الراد المأخون بالتجارةء فإنه لا ججحب 
عایه اتفاقا کما بعلم من عبار "اہر "ے'. 

۸۲٠١‏ (قولة: ورحح في "البح ر" التحيي أي: ((بأته جرَمّ به ني "الظهيرية'» وبأنه ليق 
بالقواعد)) اه. 

قلت: ويۇيده نه في "الحوهرة"“ أعاد المسألة في الباب الآتي» وجحزم بعدم وحوبها عليه» 
حیٹ ذكر: ((أنٌ من لا تحب عليه احمعة لا تحب عليه العيدٌ إلا المملوكء فإنها تحب عليه إذا اَن 
E E‏ يقوم مَقَامَها في ق الظهرٌ بخلاف العيد))» ثم قال: 
((وینبغی أن لا تحب عليه كابحمعة؛ لأَنٌ منافعه لا تصيرٌ ملو کة له بالإذن» فحالهُ بعده کحللهٍ قبله 
آل تری أنه لو حح بالإذن لا تسمل عنه و اللإسلام)) اه. 

ولا خفى نه إذا لم TE:‏ فرع عدم الوحوبب» وفي "البحر" أيضاً: 
(روهل يحل له اروج إليها"“ أو إل العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي "التجئيس": إن عَلم 
رفا راه فیک ل و کا دا کان ب دا الول غ الجامع ولا يِل بمحقه 
في الإمساك له ذلك في الأصح)). 


.٠١۸/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة المجمعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .١١۳/۲‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق۹١١/أ.‏ 

.١١۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الأول قي الجمعة ق۷٣/ب.‏ 
)١(‏ "الحوهرة البيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١١١-١١١/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۱١۳/۲‏ بتصرف. 

(۸) ((إليها)) ساقطة من 


tT 
أ‎ 


الواااشن ويد ي اق س ي ا 


ا E OE NY e e‏ 
حققة (وبلوغ وعقل) ذكرّهما “ "الزيلعي" وغيره» وليسا خحاصين (ووحود 


E OSE ES AD DL ECL RS بصر) فتجب على الأعور‎ 


]1۸11 (قولةٌ: عققَة ذکره E‏ بحا لإحراج الخعى الكل قله الشيخ 
اسما عن ا خد ل ١‏ معاملتة بالأضر تقتضي وجوبّها عليه. 

أقول: فيه نظ بل تقتضي عدم حروحه إلى محامع الرحال» ولذا لا تحب على 
المرأة» فافهم. 

(TATY]‏ (قولة: وليسا حاصین) ی بالجمعة» بل هما شرطا التكليف بالعبادات کلھا 
كالإسلام على أن المجنون يخر ج بقيد الصحة؛ لأنه مرضنْ بل قال الشاعر: [طويل] 

وأصعب أمراض النفوس ا O‏ 

۸۲١‏ (قولة: فتحب على الأعور) وكذا ضعي البصر فيما يظهرٌء أمّا الأعمى فلا 

إن قدَرَ على قائ متبرع أو بأحرة وعندهما إن قدَرَ على ذلك حب وتوقف في "بحر فيما 

O A BE ON E E 
لن العلة احرج وهو منتض.‎ 

وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبها على بعض العميان الذي عشي في الأسواق» ویعرف الطرق 


(قوله: وأقول: بل يظهرٌ لي وجحوبها على بعض العّميان إلخ) الظاهرٌ عدم وحوبها على الأعمى 
الذكور وإن لم توجد العلّة المذكورةء فإك العلة إغا تراعى في أغلب الأفراد لا في كل فر كما ي فطر 
الع اة ا اة تأمّل. 


(۱) في "ب" و "و" :((ذکره)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحمعة .۲۲٠/۱‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق٦۸//.‏ 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ١/ق ٤٦۸‏ /إب. 
)٥(‏ لم نقف على نخریجه. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١۳/١‏ 


ot¥/\ 


قسم العبادات س ل ب حاشية ابن عابدين 


(وقدرتة على اللشي) حرم في "البحر"": ((بأنٌ سلامة أحإهما له كاف لي 
الوحوب)» لك قال "الشمني" وغيره: ((لا تحب على مفلوج الرحل ولا 
مقطوعها)) (وعدم حبس و) عدم (حوفو و) عدم (مطر شديډ) ووحل ولچ ۰ 


بلا قائ ولا كلفة» ھک 2 أحد؛ لأنه حينعلٍ كالمريض القادر على 
(AT)‏ (قولة: ا على المشي) فلا تحب على المقعد وإ وجَدَ حاملا اتفاقاء "حاتية"". 
لأنه غير قادر على السَعي أصلاء فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما به عليه "القهستاني. 
ر٠۸۲‏ (قوله: أحدهما) أي: أحد ال جلين» e‏ والمناسب: إحداهما. 
ت م RY ⁄ ٤‏ م 1 Mi‏ 1 مرم 
١١‏ (قولة: لكن إلخ) أجاب السيد "أبو السعود" بحمل ما في "البحر على العَرج الغير 
المانع من المشي» وما هنا على المانع منه. 
۸۲۷ (قوله: وعدم حَبْس) ینبغی تقییده بکونه مظلوما کمدیون معسر» فلو موسرا قادرا 
[ATA]‏ زعم حوف) أي: من ساطان ا منح". قال في 'الإمداد: 
]۸1۹^[ (قوله: ووحل ونلج) أي: سدیدین. 
)١(‏ "البحر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠۱١۳/١‏ بتصرف. 
)۳( (() ا : ا 
(۳) "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ٠۷١/١‏ بتصرف (رهامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الحمعة .٠٠١/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق۹١١/أ.‏ 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .۳٠۷/١‏ 


)¥( 'المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ف‏ 4 
(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ق ۲۸۰ /إب. 


الجر خافن س ي بإ ات م بات اة 


وحوهما .(وفاقدها) اف هده اشرو ط أو بعضها (إن) احتار العزيمة و(صلاها وهو 
ا بالغ عاقلٌ (وقَعَّت فو الت ا عر عل م هة بالنقض»... 


1A1]‏ (قولةُ: ومحوهما) آي کرد شذيد كما قدمناة ؟ ق باب الامامة 

AT)‏ (قولة: أي: هذه الشروط أي: شروط الافتراض 

۲ (قوله: إن احتار العزعة) اُي: صلاة الجمعة؛ لأنه حص له ف تركها إلى الظهرء 
ا ا ا ف ا ا و 
ق - لأنه أ شی فافهم. 

[ATT]‏ (قولة: بالغ عاقلٌ) تسر للمكلف» وحرج به الصبي فانها تقع منه نفلا والمحنول 
ا ك صلا له ا ا عن 'البدائ "". 

٠٤‏ (قولة: للا يعود على موضوعه بالنقض) يعني: لو لم نقل بوقوعها فرضاء بل ألزمناه 
بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض» ولك لأ صلاة الظهر ي حقو رحصة فإذا أنى 
بالعزيمة ا صح ج ولو لز مناه بالظهر بعدھا ا و الوضوع ي حقه 
وهو التسهيل. اق 0 

قلت: فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط الحمعة هناء وهو التسهيلٌ والترخحيص 
استدعاه ومنه النظر للمولى في جانب العبده ق ن ا ٤‏ 2 


(قولٌ "الشًارح": لعلا يعود على موضوعه) أي: موضوع الصّلاة. 
)١(‏ المقولة [41۸4] قوله: ((وبرد شديد)). 

(۲) "البحر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة .٠١ ٤/۲‏ 

(۳) 'البدائع": کتاب الصلاۃ ۔ فصل تي بیان شرائط الحمعة ۲١۹/۱‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ح': کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحمعة ق۹١١/أ‏ بتصرف يسير. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١٤/١‏ 


قسم العبادات ‏ .س ١‏ .ا س حاشية ابن عابدين 


وفي "البحر": ((هي أفضل إلا للمرأة)). 
(ويصلح للإمامة فيها مَّن صلح لغيرهاء فجارّت لمسافر وعباٍ ومريض وتنعقِّد) 
الجمعة (بهم) اق بحضورهم بالطريق الأول . 


(1A e]‏ (قولة: وفي "البح "© إلخ) أحذه في "البحر "من ظاهر قولهم: ان الظطهر لهم 
رحصةء فدل على أن الحمعة عزيمة» وهي أفضل إلا للمرأة؛ لأ صلاتها في بيتها أفضل» وأقرَهُ 
ق نهر ومقتضى التعليل ۹ ل کان با لصيق حدار المسجد بلا مانم من صحَّة الاققداء 
کن ف یا اا 

ر١٣۸‏ (قولة: مَّن صلَح لغيرها) أي: لإمامة غير الحمعة» فهو على تقدير مضافي والمراد 
ا لارحال» فخرّ ج الصبي أنه TER‏ و لأنها لا تصلح ااا للرحال. 

[MATY]‏ (قولة: وتنعقد بهم) أُشار به إلى حلاف "الشافعي" رهه الله» حيث قال بصحَّة 
إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجحمعة» وذلك لأنهم لما صَلَّحُوا لاإمامة 
فلأ يصلحرا للاقتداء أول» "عناية"". 

٣م‏ (قولة: وحَرم إلخ) عدَل عن قول "القدوري""“ و"الكتر : (ر وكره)؛ لقول 
"ابن الهمام": ((لا ب من كون الراد حَرْم؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو اكد 


.١١ ٤/١ "البحر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "التهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق٦‏ ۸/. 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللحمعة ۳۳/۲ (هامش "فتح القدير"). 
(۴) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 
(ه) انظر "شرح العينيٌ على الكنز": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۷١/١‏ 
(VY‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ٠۳/١‏ بتصرف. 


الحزء الخامس س 1۳ ا باب الحمعة 


لِمّن لا عذرَ له صلاة الظهر قبله) أمّا بعدها فلا يكره "غاية" (في يويها عصر) 
لکونه سیا لتفویت الحمعة) cennosanennecdnuneoecassenasennonnossssasanaaaogasonns‏ 


من الظهر» غير أن الظهر تقَعٌ صحيحة وإ كان مأمورا بالإعراض عنها))» وأحاب في "البحر"“: 
((بادً الحرام هو ترك السعي الوت لهاء انا صلاة الظهر قبلها فغير مفوّتةٍ للجحمعة حتى تكو 
حراماء فإك سعيةُ بعدها للجمعة فرضٌ كما صرحو به وإغا تكرهُ الظهر قبلها لأنها قد تكوڻ سببا 
للتفویت باعتماده عليها» وهم إنغا حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة) اه 
E TTY‏ 

(۳۹ ۸ (قولة: لمن لا عذر له) أمّا العذور فيستحَب له تأحيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي". 

4٠١‏ (قولة: فلا يكرة) بل هو فرضٌ عليه لفوات الجحمعة» قال ثي "البحر": ((فنفس 
الصلاة غير مكروهة» وتفويت الحمعة حرام» وهو ميد ما قلنا)) اه. 

يعني: أ الكراهة ليست لذاتِ الصلاة بل ارج عنهاء بهو د ااا رع ال 
ا ت ال لک سا مدعا بل جت وقد يقال: مراد الغاية عدم 
الكراهة عند الاشتباة ف صحة الحمعة فيكون اراد فعلها بعد صاذتة للحمعة لا بعد فوتهاء تال 

(قولة: في يومها) متعلق عحذوف حال من ((الطهر))» أي: الظهر الواقع في يومها 
احترازا عن ظهر سابق على يومهاء فانه لو قضاه قبلها لم یکره» بل جب على ذي ترتیبي فافهم. 

(قولة: عصر) أمّا لو كان قي قرية فلا يكره لعدم صحة الجمعة فيها. 

"©" لکونه ا قد علمت ما فيه من بحث "صاحب البح‎ 0 [VAET]. 


.١١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )١( 
./۸٦ق "النهر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )۲( 
." "در‎ ٦۹ص‎ )۳( 

.١١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 
.٠١١/۲ (ه) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ 


oA 


قسم العبادات اي ا ,ت کے بحاس این غاد 


وهو حرام (فإ فعَلَّ ثم) ندم و(سَعَى) عبَرَ به اتباعا للآية» ولو كان في المسجد 
لم يبل إلا بالشروع» قي بقوله: (إليها) لأنه لو حرج لحاحة» أو مع فراغ الإمام» 


٤٤(‏ ۸ (قوله: وهو) أي: التفويت. 

ر١٤۸‏ (قولة: اتباعا للآيتم أي: لان السعي مققضٍ للهرولة أن اللطلوب المشي إليها 
بالسكينة والوقار. اھ "سے" 0 ار الع نوف الآية للحث على الذهاب إليهاء والله 
أعلم. والأول أن الاه لو كان في المسجد إلخ كمافعل في "البحر"" و"النهر"“ 
أو يقول: ولأنه بالعطف على (راتباعا). 

۸ (قوه: لم يطل إلا بالشرو ع) ينبغي تقیده ما إذا كان صلى في جحلسه» أا لو قام 
منه وسعی إلى مکان حر على عَم صلاةٍ احمعة مع الإمام يطل عرد سعيه تأسّل. 

[AE]‏ لأنه لو حرج لحاحة إلخ) ولو شرل فيها فالعبرة للأغلب كما يفاد من 
ال © ط0 وفة ان ماد رة ق ل" بالنظر إلى الثواب» وهل يتأت ذلك هنا؟ عل تمل 
والظاهرٌ الاكتفاء بذلك e‏ الأغلب الحاجحة لتحقق السعي إليها وإِنْ کان لا ثواب له» تأمّل. 

١۸ء‏ (قولة: أو مع فراغ الإمام) ومثلة بالأولى ما في "الفح ": ((لو كان بعد فراغِه 
منها))؛ لاه في الصورتين لا يكونُ سعيه إليهاء ولك هذا لو کن عالما بذلك وإلاً فلا 
فا ماسب إنحراج هذه المسائل بقوله بعده: ((والامامٌ فبها))» تأمَل. 


(قرلة: ينبغي تقییده .ما إذا كان صلى في جحلسه إلخ) مقتضى جملهم السجد كمكان رواحي أن 
لا اعتبار لسعيه من بقعةٍ إلى أحرى فيه؛ لأنه في مكان واحاٍ حكما. 


7 کتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ق۹١‏ ١/أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخمعة ٠١١/۲‏ . 
(۳) "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ٦۸/ب,‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .١١١/۲‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة .۳٤١/١‏ 
(٦)‏ "الفتح": کت الا ات ف اک د 


1 i 


(۷) ص۹٦‏ در . 


أو لم يُقَمْها أصلا لم بطر ي الأصح فالبطلان به ميد يامكان إدراكها (بان 
عن) باب (دارو) والإمام فيهاء ولو لم بد رکھا لبعد اللسافة فالأصح ا 


گر ء 


۸٩‏ (قوله: أو لم ا ان آلا راو غيره» وكذا لو توحَة إليها والإمام والناس 
يها إلا ألم حرجو منها قبل إقامها اة فالصحيخ أنه لا يطل ظه ر بر" عن 
"السرا" 

۸٠١(‏ (قوة: فالبطلان به) أي: بطلان الظهر بالسعي إلى الحمعة. 

۸۱7 (قو a‏ بامکان إدراکھام كنذا في "البحر' وآیدة فی "النھر' .عا يات 
عن "السراج"» وهو غير صحیح كما تعرفة. 

٩‏ (قو ل فالأصح أنه لا 2 "یراج" ) تبعَ في هذا "صاحب النهر""» والصواب 
إسقاط ((لا))» قال في "البحر": (روأطلق - أي: في البطلان - فشَيل ما إذا لم يد ركها لبعد 
امسافة مع كون الإمام فيها وقت الخروج» أو لم يكن شرَع» وهو قول البلحيين» قال في 
"السّراج"": وهو الصحيح؛ لأنه توحّة إليها وهي لم تفت بعد حتى لو كان بيتة قريا 
من المسجد وسَمعَ الحماعة في الركعة الثانية» قوج بعدّما صلى الظهر في منزله بطل الظهر 
على الأصح أيضا لما ذکرنا)) اه. 


٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المحمعة‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق ./۳٠١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المحمعة .٠١١/۲‏ 

.ب/۸٦ق "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) في المقولة الاتية. 

./۳٠١ ق/١ "السراج الوهاح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجحمعة‎ )١( 

(۷) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق٦٠۸/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المجحمعة ٠٠١/۲‏ بتوضيح من ابن عابدين رحه الله. 
(۹) "السراج الوهاح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق ./۳١١‏ 


قسم العبادات ت 5 .ا اد ادان عغایدین 


(بطّلَ) ظهره لا أصلٌ الصلاة ولا ظهرٌ من اقتدّى به ولم يسع (أدركها أو لا) 


بلا فرق بين معدور وعيره nne nmevnanenneRARECBHSHGCGVERVVEDEOnOSAREDDOROS‏ 
£ 


وا ومثله ق شروح الا EAE‏ و"الکفابة" و"المعراح" و'الفتم". 

٠۸٠١‏ (قولة: بطل ظهرّم أي: وصف الفرضيّة» وصار نفلا بناءٌ على أن بطلان الوصف 
لا يوحب بطلان الأصل عندهما حلافا ل "محمد". 

١‏ (قولة: ولا ظهرٌ مَن اقتدى به إلخ) لان بطلانة في حق الإمام بعد الفراغ» فلا يضر 
المأموم» "بحر" عن "المحيط". أي: فلا يقال: الأصل ن صلاة المأموم تفس بفساد صلاة الإمام؛ 
لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم يبق مأموماء وله نظائر قدّمناها“ في باب الإمامة» منها مالو ارتد 
الإمام - والعياذ بالله ا في الوقت يازمةُ الإعادة دون القوم» ومنها مالو سلم القوم 
ù َ‏ ا د ٍت ر E e ٤‏ 
قبل الإمام بعد شعو ده فدر التشوكء نم عرض له واحدة من المسائل الاشي سر یه ) او س جد 
هو للسهو ولم يسجدوا معه» ثم عرض له ذلك تبطلٌ صلاته وحده فافهم. 

[1A7‏ (قوله: ادر کها 0 0( أي: ولو کان عدم إدراکه لھا لبعد اللسافة؛ لماعلمت من 
أن التقیید بإمکان إدراكها حلاف الصحيح» فافهم. ثم إذا لم يدركها أو بدا له الرحوعٌ فرحَعَ 
رمه إعادة الظهر كما في "شرح المنية"“. 

۸٥٩‏ (قوله: بلا فرق بين معذور وغيره) قال ني "الجوهرة"": ((والعبد والمريض والمسافر 
وغيرهم سواء في الانتقاض بالسعي)) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة - باب صلاة المحمعة ٠٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
)۲( "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٤/۲‏ ۳. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ١١٦/۲‏ باحتصار. 

)٤(‏ المقولة ]٤۹١۷[‏ قوله: ((أو فاقد شرط)). 

)١(‏ "شرح للنية الكبير": فصل لي صلاة المحمعة ص٣‏ د-. 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة .٠١۹/۱‏ 


ألخزء الخامس ا ا 1¥ س باب الجحمعة 


(وکره) حرا (لعذور و DALLES ECTS‏ 


رعواق ار إل عا الان و السرا م اك ران املو اين 
عأمور بالسعي إليها مطلقاء فينبغي أن لا يطل ظهرة بالسعي ولا بالشروع في الجمعة؛ لأ 
e‏ مأمورا بنقضي» فتكون الحمعة فا واقال ا 
و"الشافعئ"))» قال: (روظاهرٌ ما في "المحيط" أن ظهره إنما بيبطل بحضوره الحمعة لا مجرد 
سعيه كما في غير المعذور» وهو أف إشكالا) اه. 

۰ فلت عنه ما في اا و"الفت"*: ((أنه إغا کک ا ي ا 

Es 

٠۸٥۷١‏ (قولة: على المنهب) عبارة "شرح المية": ((هو اسو من المذهب))» ثم قال: 
«رحلاف د "زفر"» هو يقول: ك فرضه الظهرُ وقد اذاه ني وقته» فلا يبطل بغيره» ولنا أ العذور 
إنما فارق عيره ى لتر حص شرك السعي» فإذا لم يت رخص التحق بغيره)) اه. 

OES, (قول: لعذور)‎ [A4۸] 

۸ (قولة: و صرح به ک "الکنز""" وغیره مع دحوله لي المعذور لرد ما قيل: 


: ت‎ r 1 "+ , 1 م‎ r 
(قوله: صرح به ك "الكنز" وغيره إلخ) عبارة 'البحر": ((صرح بالمسجون مع دخوله قي المعذور‎ 
للاخحتلاف في أهل السجنء» فن في "السّراج" أن المسجونين إن كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم»‎ 

وإن كانوا مظلومین أمكتهم الاستغائة وكان عليهم حضور الجمعة)) اه. وهي أحسن من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ٠١١-۱٣۵/۲‏ بتصرف. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المحمعة ١/ق‏ ١٠٠إب.‏ 
شالقاق کاب الفا باب لا ا عة ١‏ 

۳٤/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة‎ )٤( 

() "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الحمعة ص۳ د-. 

)١(‏ "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ١۸/ب‏ بتصرف. 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۷۲/١‏ 


قسم العبادات ‏ د  _ ٩‏ حاشية این عابدین 


و ا وبعدها لتقليل الحماعة وصورة 
EE‏ الا ا ا الجمعة A a‏ 


اا E‏ در على إرضاء حصمه» وإلا أمكنهُ الاستغاثة اه. 
قال "خير ا : ((وف زماننا لا مغيث للمظلوم e‏ للطالين» رعا ن 
آهلکوه)). 
۸۰ (قولة: ترما دک في "البح ر ": (رنه ظاهر کلامهم)). 
قرت“ صرح ن "القهستاني *( 
[1A1 1]‏ (قولة: ادا ظهر ججماعة) مفهومه أن القضاء بالحماعة عير ر مکروي وي E‏ 
((وقيّدَ بالظهر لان ف غيرها لا بأس أن جماعق) آه. 
[1A1]‏ خلا 9 > فکان هذا اليوم ي 
ار صلوا الت بجماع]ٍ)). 
١٣م‏ (قولة: لتقليل ابلحماعة) لأ المعذور قد يقتدي به غير فيؤدي إلى ت ركهاء "بحر ". 
وكذا إذا عَم آنه يصلي بعدها بجحماعة رعا يت ركها ليصلي معه» فافهم. 
"۸٠٤[‏ (قولة: وصورة المعارضة) لأ شعار المسلمين فى هذا اليوم صلاة الجمعة» وقصد 
المعارضة لهم يؤدي إلى مر عظی» فكان في صورتها كراهة التحريم» "رحتي". 
1A1‏ (قولةُ: تغلی) للك تمع فيها جماعة» ہے 7 عن ا 
)١(‏ حق هذه المقولة التقديم على المقولتين السابقتين رَفق سياق "الدر". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١١/۲١‏ 
(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة .٠١۳/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١١١1/١‏ 
)٥(‏ "شرح المنية الک" فصل في صلا الجمعة ص٤‏ ٦د‏ بتصرف يسير. 
(1) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .٠١١/١‏ 


(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١۹١۹/۲‏ 
(۸) "السراح الوهاح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۱/ق۷١۳/,‏ 


44/1 


لجز الامش . د 4 ب د اب الجمعة 


إلا اجام (وكذا أهلْ مصر فاتتهم الحمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة 
ھ ر ةه م م ا 4 
ولا جماعة» ويستحَب للمريض تأحيرها إلى فراغ الإمام» وكره إن لم يؤحر» هو 


(قولة: إلا الجامع) أي: الذي تقامٌ فيه الحمعة» فإ فتحه في وقت الظهر ضروري» 
والظاهر أنه يعلق أيضا بعد إقامة الحمعة لملا يجتمع فيه أحدٌ بعدهاء إلا أن يقال: إن العادة ابحارية 
هي احتما ع الناس يي اول له ل ما مر ا فوا ت إلى الحيء إليه 
وعلى هذا فيغلق غيره إل الفراغ منهاء لكن لا داعي إلى فتحه بعدهاء ET‏ وقت 
العصر› م کل هذا مبالغة في امع عن صلاة غير ابحمعة وإظهار لتأكيها. 

]1۸۹۷ (قولة: وکذا اهل مصر إلح) الظاهرٌ أن الكراهة هنا ا لعدم التقليل والمعارضة 
ال ذکورین» ویؤیده ما ف "القهرتاز © عن ارات .ر E‏ و اناا ((. 

[AA]‏ (قولة: بغير أذان ولا إقامة) قال فى "الولوالحية": ررولا ُصلي يوم اة جا 
عصرء ولا بوذن ولا يقيم في سجن وغيرهِ لصلاة الظهر)) اه. 

قال تي "النهر"“:(روهذا أولى مما في "الستراج"“ معزي إلى "مع التفاريق": من أن الأذان 
والإقامة غير مكروهين)). ) 

و للمريض) ا ا ((المعذور))» وهي أعم. 


(Yt ff 6 
٠ کے‎ 


٠١‏ (قولة: وكره) ظاهرٌ قوله:(( يستحب )) أن الكراهة تتزيهية 
)١(‏ "جحامع الرموز": كثاب الصلاة - فصل في صلاة الحمعة .١١۳/١‏ 
(۲) "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق٠‏ ۲إب. 
(۳) الذي في "النهر" نقلا عن "الولوامية": (رلصلاة المحمعة)) وهو حطاً. 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ق٦۸‏ /ب بتصرف. 
)٥(‏ "السراج الوهاح": كتاب الصلاة - باب صلاة المعة ١/ق۷١۳/.‏ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الحمعة .١١۳/١‏ 
(۷) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق٦‏ ۸/ب بتصرف. 


قسم العبادات سسس ٠‏ بل حاشية ابن عابدين 


eR ۴‏ 1 ۰ و د 0 
(ومَن أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها (يتمها جمعة) حلافا 
ل محمد" (كما) ته (في العيد) اتفاقا ماق عد "الف" EE‏ 


وعليه فما في "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل"" عن "المحيط" من عدم الكراهة اتفاقا 

EE (قوله: ومن ادر کھا) ا‎ [AY17 

۸۷۲ (قوله: أو سجود سهو) ولو في تشهدي "ط". 

"٠۸۷۳‏ (قوله: على القول به فيها) أي: على القول بفعله ف الحمعةء والمختار عند المأحرين 
أن لا يسجد للسهو في الحمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهالء كذا في "السراج" وغيره 
(Yt Af!‏ د ٍ ٤‏ سد 7 (AJ E a‏ 
بحر" . وليس المراد عدم حوازه» بل الأولى ت ركه كيلا يمع الناس في فتنة» "ابو السعود "عن 
"العزمية"» ومثله ٤‏ 'الإيضاے' ل "ابن E‏ 


E (قوله: تمها جمعة) وهر شي ف القَراءة: إن شاءِ حهر وان شاء ا‎ [NAYE] 


]٠۸۷[‏ (قولةً: حلافا ل "حماٍ") حيث قال: إن أدرك معه ركو ع ال ركعة الثائية بنى عليها 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أو تشهده)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - ٤١/۲‏ . 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المجحمعة ١/ق ٠‏ ۷٠٤/ب‏ . والذي تقله في "الإحكام" عن "المحيط" الحكم 
بعدم الكراهة فقط دون قوله: ((اتفاقا))» وأما الاتفاق على عدم الكراهة فقد نقله صاحب "الإحكام" عن "البحر". 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ١/ق‏ د /٠١‏ والذي في "المحيط" 
الحكم بعدم الكراهة دون قوله: ((اتغاقا)) أنظر التغليق السايقب 

(ه) هذا التفصيل المنقول عن "ط" هر لي نسخة "الدر" التي على هامش "ط" لا في صلب الحاشية» فليتنبه. انظر "ط": 
كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .٠٤١/١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة المحمعة ١/ق‏ ۷٠۳/ب‏ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١۹۷/۲‏ 

(۸) 'فتح المعين': كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحمعة .٠۳٠۹/۱‏ 

)٩(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة احمعة ۱۹۷/۲ نقلا عن "السراج الوهاب". 


الحزء الخامس ن ي ييي (. ا ب .ااه 


EE‏ ت ا Es‏ يو ل لي ليو ى 
لكن قي "السراج": ((أنه عند "محمد" لم يصرٌ مدركا له)) (وينوي جعة لا ظهرا) اتفاقاء 


فلو نوی الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الاه ان لا فرق بين المسافر وغيره» و 
الجمعةء وإ أدرَك فيما بعد ذلك بنى غا ا رک ا ا ك 
بعض الشرائط في حقه» فيصل أربعاً اعتبارا للظهر» ويقع لا محالة على رأس ال ركعتين اعتبارا 
للحمعة» ويقراً في الأحريين لاحتمال النفليّة» ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة» حتى 
تشترط له ني المحمعة وهي ركعتان» ولا وجة لما ذكرً؛ لأنهما ختلفان لا بينى أحدهما على 
تحربمة الآحرء كذا فى "الهداية". 

۸۷ (قوله: لك في "السّراح"" إلخ) أقول: ما في "السراج i O REE‏ 
عن بعض المشايخ» ثم ذكر e‏ : ((أنه یر مرکا بلا ' حلاف))» وقال: ((وهو 
الصحيح)). 

[AYY]‏ (قولةٌ: اتفاقا) لا عات نها غل ا لست ا من کڑ وجه. 

ر۸۷٠‏ (قولة: ثمٌ الظاهرٌ إلخ) ذكر في "الظهيرية"“ معزي إلى "اللتقى": ((مسافر أدرَك 


(قولة: لأنه جمعة من وجي أمّا كونة جمعة من وجو فباعتبار ما وح من شرائطها فيما أدرَكٌَ من 
التحرعمة والحماعة والإمام e‏ ظهرا من وجه فباعتبار ما عَلمٌ من الشرائط فيما يقضي كالحماعة 
والإمام» لكن مقتضى هذا أنه إذا أدرَكَ ركعة مها ظهرا عند "حم" مع أنه لايقول بذلك ووحود 
الشرائط في حق الإمام يجعل وجودا في حق السبوق كما يُجعَلٌ في حق القراءة وهي ركن فهنا وء وعلى 
و 0 ا 


(1)"النهر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحمعة ق۸۷/أ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٤/١‏ ۸. 

(۳) "السراج الوهاج": كاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۱/ق۱۷٣۳/ب.‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس ‏ الفصل الثاني في صلاة العید ق۳۹/أ. 
)١(‏ ((لا)) ليست ني نسخة "الظهيرية" التي بين أيديناء والسياق يقنضيهاء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة . الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق۳۸/١.‏ 


قسم العبادات بے ا س د ي د ا ات فان 
(ادذا حرج م الإمام) من الحجرة إ ن کان و إلا فقيامه للصعو د» شرح اللجمع OEE‏ 


الإمام يوم الجمعة فى التشهد و ا بالتكبير الذي دحل فيه )) اه. 
ل و ق و ا کات ا 
زاحبة على للسبوق» ما إذا لم تكن وأحة فإته عم ظهرا) اه. 
وأحاب في "النهر": (ربأن الظاهر أن هذا مخرج على قول غات امز 
"صاحب الملتقى" جرَمٌ به لاحتياره إياه» والمسافرٌ مثال لا قيد)) اه. 
قتا وو عا عن الا ر اه ل وت عدا لن اهر على اة 
ا ع او ا که مارت وا عله را ا ف 
وأيضا السافرٌ إذا صلى الظهرَ قبلها ثم سعى إليها َل ظهرهُ وإ لم يد ركهاء فكيف إذا أدركها 
لا يصليها بل يصايها"“ ظهرا والظهرٌ لا بطل الظهر؟! ))» فالظاهرٌ ما تي "النهر"» ووجة تخصيص 
المسافر بالذكر دفع توم ااا و د و ق ن 
ف چا ات مها ارا عبد لان جعة امام قافة مقا الظهر» والله أعلم. 
[۸۷۹] (قو له: إن کان) دک باغتار لكان ا 
مطلب: قول الصحابي حجَة يجب تقليدةُ عندنا ] 
HS‏ إذا حرج الإمام إل ا ل حدیث ذ کر في و لکن 
ني "الفح "“: ران رفعه غريب وامعروف كونة من كلام "الزهري"» وأحرَج "ابن أبي شيب" 
(1) "البح ر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة إلجحمعة .١١۷/۲١‏ 
(۲) "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷/. 
(۳) المقولة ]1۸۷٥[‏ قوله: ٠‏ لمحمد)). 


'" ((بل يصليها)) ساقط من‎ )٤( 
.۳٤۷/١ (ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ 

)٩(‏ خی هذه المقولة التقديمٌ على المقولة التي قبلها وق سياق "الذر". 
(۷) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة .۸٥/١‏ 

(۸) الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ۳۷/۲. 


الحزء الخامس جت ک۷ پس ج ي ات اة 
(فلا صالاة ولا کلام O O CPOE OTE RD ONE ETIS‏ 


2 f ف‎ 


It‏ " 1 ت 
عن علي و ابن م و"ابن عم" رضي الله تعالى عنهم:ر كانوا يكرهون 
الصلدة والكلام بد ر الإمام (6 والحاصل أن قول الصحابي ا 


5 


مجحب تقليده عندنا إذا 
لم ينفو شيءُ آحرٌ من السنة))اه. 

E E CT RO‏ ا ((أي: 
فلا صلاة حائرة ))» وتقدَمّ ني شرح قوله: ((ومنع عن الصلاةٍ وسجدة اللاوة إلخ))أنً صلاة 
التفل صحيحة مكروهة حتى بحب قضاؤه إذا فطع وجب قطمةُ وقضاؤه في غير وقستٍ مكروو 
في ظاهر الروايةء ولو مه حرَحَ عن عهدة ما امه بالشرو ع» فالراد الحرمة لا عدم الانعقاد. 

(AAY]‏ (قولة: ولا کلام) أي: من جنس کلام الناس» أمًا التسبيح ونحوه فلا يكره» وهو 
الأصح كما في "النهاية" و"العناية"» وذكر "الزيلعى": رأف الأحوط الإنصات ))» ومحل 
الخلاف قبل الشرو ع» أَمًا بعده فالكلام ا بأقسامه كما ف 'البدائع" "ب" 
و"نهر". وقال "البقالي" في "مختصره"“: (روإذا شرع في الدعاء لا جور للقوم رفع اليدين 
ولا تأمينٌ باللسان حهرا» فإ فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساؤوا ولا إِثْمّ عليهم والصحيح هو 
الأرلء وعليه الفتوى» وكذلك إذا دك لنب ب لا جوز أن يصلوا عليه باهر بل بالقلب» 
وعليه الفتوى ))» 'رملي'. 


)١(‏ ابن ابي شيبة ۲٠/۲‏ كتاب الحمعة - باب من يقول: إذا حطب الإمام فلا تصل. 
(۲) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١١۷/۲‏ . 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ۳۷/۲ (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۲۳/۱. 

(ه) "البدائعم": كتاب الصلاة - فصل ل بيان شرائط الحمعة ۲٠٤/١‏ بتصرف. 

.۱١۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة ق ۸۷/ بتصرف. 

(۸) لعله المسمى "جع التفاريق"» وتقدمت ترجهمته .٠ ٠۳/١‏ 


قسم‌العبادانت ‏ .. يل حاشية اين عابدين 


إلى تمايها) وإ كان فيها ذكرٌ الظلمة في الأصح (حلا قضاء فائتةٍ لم سقط 
E 9‏ ل 31 : ا 
الترتيب بينها وبين الوقتيّة) فإنها لا تكره» "سراج" وغيره» لضرورة صحة 


[AAT]‏ (قولة: إلى تمامها) أي: الخطبةء لكر قال ق "الدرر "": (رلم ت أ تمام الاطبة 
كما قال في "الهداية" لما صرح e E a‏ يکرهان من حين يخرج 
الإمامٌ إلى أن يفر غ من الصلاة )). 

[TAA]‏ (قولة: ف الأصح) وقیل: وز الكلام حال ذکرهم» ر 

۸۸ (قول: فإتها لا تکرةٌ) بل جب فعلها. 

[NAAT]‏ (قولة: وللا ی( أي: وإ ا الترتیب تکره. 

ر۸۸۷ (قولة: ني الأصح) عزاه تي "البحر"“ إلى "الولواية" و"المبتغى"» ولم يذكر 
مسألة النفلء وني "الشرنبلالية" عن "الصغرى": (روعليه الفتوى ))» قال في "البحر": ((وما 
في "الفتح": من أنه لو حرج وهو ي السنة يَعَطْحٌ على رأس ركعتين ضعيفً» وعزاه 


(قولةُ: ای الخطبة) ERE‏ ف "المنح". 


./۳١۸ق/۱ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة _- باب صلاة الحمعة‎ )١( 

© لدري 2 كاب الا تابف اة 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة .۸٥/١‏ 

.۳٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

(6 الت 2 کات الف بات ل اة ۹¥ 

)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر لي السفر وسجدة التلاوة ق ۲١‏ /إب. 
(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١٤١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۸) "البحر": كتاب الصلاة - بانب صلاة الحمعة .١١۹۷/۲‏ 

(۹) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۳۷/۲. 


00/1 


الجرء الخامس Yo‏ پاب ألخمعة 


N 
(و كل ما حَرْمٌ ني الصلاة حَرمّ فيها) أي: في الخطبة» "حلاصة"“ وغيرها. فيحرم‎ 


اكل ورتب وکلام ee,‏ رد سام او ا O OR E‏ 


'قاضي ا ل "النوادر"))اه. 
قلت: وقدمنا" في باب إدراك الفريضة ترجحيح ما في "الفتح" أيضاء وأنٌ هذا كله 
“li: E‏ ا ع e‏ م ك ی لم م ا 
حيتت لم يقم إلى | ولا فال قیدها بسجدو اتم» و إلا فقیل: تم وقيل: بعد ويسلم 
قال ٤‏ ا ((وهذا شه (“ لكر“ رح ق "شرح ا الالء و هنل" 


فر اجحعه. 


E 


[A۸۸]‏ (قولة: E‏ القراءة) ل يقتصرَ على الواءحب 
ر۸ (قولۀ: ولو تسبیحا) اي: ولو کان الکلام تسبیحا» وفي ذكرهِ في ضمن التفريع على 
ما في لعن نظر؛ لأنه لا حرم فى الصلاةء تأمّل. 
۸ (قولة: و آمرا بمعرو فی إلا ذا کان من الاطیب كما قم "اشا "*. 
(قولة: ولي ذكرو في ضمن التفريع على ما في المعن نظ إلخ) قد يقال: إنه يحرم في الصلاة 
في الحملة» بأن سبح قي محل القراءة. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة ابلجحمعة ق ١١‏ /ب. 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۷١/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۳) المقولة ]٥۹٦۱[‏ قوله: ((خلافا ا رححه الكمال)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۷١/١‏ لكنه لم يصرح ينه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ "شرح النية الکبیر": شروط الصلاة ۔ الخامس الوقت ص٣۲۲..‏ 

() المعولة ]١۹١١[‏ قوله: ((حلافا لا رححه الكمال)). 

(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .۳٤۷/١‏ 


(۸) ص٣٤‏ در ". 


قسم العبادات ل حاشية ابن عابدين 


بل حب عليه أن يستمعَ ويسكت"' (بلا فرق بين قريسو وبعيار) في الأصح» 


I os o f 1t 
E ESS EEN LEDERER حيط . ولا یرد حدیر‎ 


13۸۹1 (قولةُ: بل يجب عليه ان يستمع) ظاهر ه انه یکره الاشتغال عا يفوت السماع 
وإ لم يكن كلاماء وبه صرح "القهستاني"" حيث قال: ((إذ الاستماع فرضٌ كما في 
EEN CG ENA E a‏ 
مکروءٌ إلا إذا غلب عليه کما فی "الزاهدی ")اھ "طا" . 

قال في "الحلبة"“: (ر(قلت: وعن الي َة قال:«إذا نس أحذكم يوم الحمعة فليتحول من 
جحلسه » أحرَحه "الترمذي" وقال: حديث حسنٌ صحيع)). 

yT (قولة: ق الأصح) وقیل: لا بأس بالکلام إذا بعد ر عن‎ [1A4] 

]1۸41[ (قولةً: ولا برد) أي: على قوله: ((ولا کلامٌ)). 


)١(‏ تي "د" زيادة (روفي "شرح الزاهدي": ولا بأس بجلوسه ني المسجد محتبيا؛ وهو أن ينصسب ركبتيه» وججمم يديه عند 
ساقيه؛ لأنه منتظر للصلاة فيقعد كيف شاء. قلت: أحر ج أبو داود وابن ماحه والترمذي وحسنه ((أن التبيً# تهى 
عن الجبوة يوم الحمعة والإمام بخطب))» لكن أخر ج أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد قال: ((شهدت مع معاوية بيست 
القدس» فجمع بناء قإذا حل من في المسجد أصحاب النبي بك فرأيتهم محتبين والإمام بخطب)) وتمامه في "الحلبة")). 

(۲) "حامع الرموز : كتاب الصلاة . فصل في صلاة الجمعة .٠١١/١‏ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابحمعة ١/ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

.۳٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة‎ )٤( 

(ة) "الحلبة": التكملة _ الفصل الخامس فى صلاة الحمعة ۲/ق۲۷۹/. 

(1)أحرحجه الترمذي(١۲١٠)‏ كتاب الصلاة - باب ما جحاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من بجلسه» وقال: هذا 
حدیٹ حسن صحیح. وأخحرجه ایضاً: أحمد ف "المسند" ۳۲-۲۲/٢۲‏ وأبو داود(۹١۱)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل 
ينعس والإمام بخطب» والبغوي في "شرح السنة"(۸۷١١)»‏ وابن خزعة في ”صحیحه'(۹١۱۸)‏ كتاب الحمعة - باب 
استحباب تحول التاعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غیره» والحاکم ۲۹۱/۱ كتاب الجمعة» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذحبي» والبيهقي ف "السنن الکبری" ۲۳۷/۳ كتاب الحمعة - باب 
النعاس في المسجد يوم الجمعة» وابن حبان في "'صحیحه" (۲۷۹۲) كتاب الصلاة - باب صلاة OEE‏ 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وي الباب: عن سمرة بن جحندبطك. 

(۷) "ح': تاب الصلاۃ ۔ فصل في صلا الجحمعة ۱/ق۹١٠١/إب.‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجحمعة .٠١٤/١‏ 


الحزء الخامس —— VY‏ ل باب الحمعة 


من حف هلاك ؛ لأه يجب لحن آدمي وهو متا إليه» والإنصات احق الله 
و ا وف ا ي كتابه ويصححة والأصح 
أنه لا باس بأنْ يشير برأسهِ أو يِه عند رؤيةٍ منكر. والصواب أنه يصلي على 
ابيا عند سماع اسيه فی نفسه» ولا حب تشمیت ولا رد سلا به یفتی»› 
وكذا يحب الاستماعٌ لسائر الخطب كخطبة نكاح وحطبة عي o‏ 


م ف هاد کی ار ل خررف قال ق الجر رلو رای رجلا عد 

بئر فخحاف وقوعة فيهاء أو رى ۳ اف ال اسان انه ا 0 وقت الخطبة)اه. 
۰ قلت: وهذا حيث تعينَ الكلام؛ اذ لو آمك بعر أو کر لم ر الكلام تامل. 

۸١(‏ (قولة: وكان "أبو يوسف") هذا مبني على حلاف الأصح المتقدّم"» قال ني 
"الفيض": (رولو كان بعيدا لا يسم الخطبة ففي حرمة الكلام حلاف وكذا في قراءة القرآن 
والنظر في الكتب» وعن "أبي يوسف" أنه كان ينظ في كتابه ويصحَحة بالقلم» والأحوط 
السکوت» وبه یُفتی))اھ. 

۸۹ (قولة: في نفسره) أي: بان يسيع نفستةء أو يُصحَح الحروف فإنهم فسرٌوه به» وعن 
ا يوسض": قلبا اثتمارا لأمرَي الإنصات والصلاة عليه ك كما في "الكرماني"» ا 
قبيل باب الإمامة. واقتصرَ في "الجوهرة"“ على الأحير حيث قال: ((ولم ا 
في غير هذا الحال» والسماع يفوت)). 

]۸۹۷ (قولة: ول ر سلام) وعن ا نو سف لا یکره الرد؛ لأنه فرض قلنا: ذاك 
إذا كان السلام E‏ ولیس كذلاك في حالة الخطبة» بل يرتكب شاد ناء ن 


(۱) في "و" ((تشمیت عاطس)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١۹۸/۲‏ . 

(۳) ص٥۷‏ وما بعدها "در" . 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام ٠٠٥/١‏ باختصار يسير. 
(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 


قسم العباداات ‏ .س ۷۸ _ حاشية ابن عابدين 


وحتم على المعتمد» وقالا: لا باس بالكلام قبل الخطبة وبعدهاء وإذا حلْسَ عند 


"الثاني" والخلاف في كلام يتعلق بالآحرة اما غیره فیکره إجماعاء وعلى هذا ال 
لمتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهماء ا حال الخطبة E‏ 


به يَشعلْ خاطرَ السامع عن الفرض» ولان رد السلام عكن تحصيلة في كل وق بخلاف سماع 
الخطبةت ا 

]1۸4۸[ (قولة: وختم) ا حتم القران كقولهم: الحمد لله 2 العالمين مد الصابرين إلخ» 
وأمّا إهداء الثواب من القارئ كقوله: اللهم احعل TT E‏ 
الا "ل 

ر٠‏ (قولة: وقالا إلخ) حاصلة ما في "الجوهرة": ((أن عنده حرو ج الإمام طم الصلاة 
والكلام» وعندهما حرو جه يقطع الصلاة» وكلامة يقطع الكلام)). 

۰۰ (قولة: عند "الثاني") راحم إلى قوله: (وإذا حلْس))» "ر" . 

14۰17[ (قولة: وعلى هذا) أي: على قوله: ((والخلاف). 

مطلب في حکم ارقي بين يدي الخطيب 

٠١‏ (قولة: فالترقية التعارفة إل أي: من قراءة آي ة: إا مك4 

[ الأحزاب- ٠٥٦‏ ] والحديث امتفق عليه : رر إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة: رالإاء بخطب 


.٠۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۳٤۷/١‏ 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١١١/١‏ . 

.٠٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(د) أخرجه البخحساري(٤۹۳)‏ كتاب البحمعة - باب الإنصات يوم اللمجحمعة والإمام بخطب» ومسلم )۸١١(‏ كتاب 
الجمعة ‏ باب في الإنصات يوم الجحمعة في الخطبة» وأحرجحه مالك ٠١١/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء 
في الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب» وأحمد 4۸٥/۲‏ وأبو داود(١١١١)‏ كتاب الصلاة - باب الكلام والإمام 
يبخطب» والترمذي(۲١د)‏ كتاب الصلاة - باب ما حاء في كراهية الكلام والإمام يخطب وقال: حديث ابي شريرة 
حدیٹ حسن صحیح» والنسائي ١ Is‏ كتاب اللحمعة ‏ باب الإنصات للحطبة يوم الحمعة» وأبن ماجه(١٠١١١)‏ - 


الحزء الخامس ينت ¥4 با ن بات الخمعة 


فقد لغوت ». 

أقول: وذكر العلامة "ابن حجر" فى "التحفة": رأ ذلك بدعة؛ لأنه حدث بعد الصدر 
الأوّل» قيل: لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحدٍ من إكثار الصلاة والسلام على 
رسول الله ب لا سيّما قي هذا اليوم» وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت ت ركه لفضل 
الجحمعة» بل والموقع في الاثم عند الأكثرين من العلماءء وأقول: يستدل لذلك أيضا بأنه ك «أمَر 
من يستنصت له الناس عند إرادته حطبة منى في حة الوداع  »‏ فقياسة أنه يندب للحطيب أمر 
غيره بالاستنصات» وهذا هو شأ المرقى» فلم يدحل ذكره للخبر في حير البدعة أصا))اه. 

وذكر نحوه "خير الرملي" عن "الرملي" الشافعي» وأقرَهُ عليه وقال: ((إنه لا ينبغي القول 
بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارّف لتوافر الأمة وتظاهر ف ق 
لعلامة الشيخ "محمد البرهمتوشي" الحفي. 

أقول: كون ذلك متعارفا لا يقتضى جواره عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا.حعروف 
او رد سلام استقدلالا عا مر ولا عبرة بالعّف الحادث إذا حالف النص؛ لان التعارّف 


u 


كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء والدارمي ۳۸۷/۱ )٠١٠١(‏ كتاب الصلاة 
- باب الاستماع يوم الحمعة عند النطبة والإنصات. كلهم من حديث أبي هريرة له مرفوعا. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٤٦١/۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخحرجحه أحمد ۳٦۳/۲‏ ر٦٠۳‏ والبخاري )١١١(‏ كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماء و(٥٠٤٤)‏ كتاب 
المغازي ۔ باب حجة الوداع» ومسلم(۲٤‏ ۳۹) كتاب الإبمان ‏ باب بيان معنى قول البيغك: رلا یضرب بعضکم 
رقاب بعض» والنسائي ۱۲۸/۷ کتاب التحریم - باب تحریم القتل»› وابن ماجه( ٤۲‏ ۳۹) كتاب الفتن ‏ باب 
لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. کلهم من حدیث جریر بن عبد الله ظهه. 

(۳) "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الحمعة ق۹١١/ب.‏ 

)٤(‏ لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

)١(‏ في هذه المقولة. 


0/۱ 


قتع الغباداق ‏ ت ت ا ل ب خاشية ابن غابدين 


من الترضّي ونحوه فمكروة اتفاقاء وتمامُه في "البحر"» والعحب أن المرقي ينهى 
: إلا ES O ESO TT‏ 


إنما يصلح دليلا على اليل إذا كان عام من عه الصحابة والمجتهدين كما صرّحُوا به» وقياس 


حطبة الجمعة على حطبة منى قياس مع الفارق» فإك الناس في يوم الجمعة قاعدون قي المسجد 
ينتظرون حرو ج النطيب متهیئون لسماعه بخلاف حطبة منی» فليتأمًل. 

والظاهر: أن مثل ذلك يقال أيضا فی تلقین ا الأذان مون والظاهرٌ أن الكراهة على 
الموذن دون المرقي؛ لأ سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل بأذان الرقيء فيكو المؤذن جيبا 
لأذان امرقي» اا الأذان حينعذ مكروهة» إلا أن يقال: إن أُذانَ الأرّل ا پسمعه 
القومٌ يكون مخالفا للسنةء فيكون المعّرٌ هو الثاني فتأّل. 

]14۰۳ (قولة: : من الترضي) أي: عن الصحابة عند ذکر اسمائهم» وقولة: ((وځحوع))من الدعاء 
للسلطان عند ذكري كل ذلك بأصوات مرتفعة کما هو معتادٌ فی بعض البلاد كبلاد الرّوم» ومنه ما 
فو ا عل ا من الفا عار ا ا ع ف ال مم ند ارت ر 

]14۰4 (قولةُ: اتفاق) هذا أطهر اق لبر حت فصر الكراهة على قول 
O‏ 

]14۰۵ (قوةُ: وتمامه في "البحر") لم a‏ ا ا ما أفاده بقوله: 
((والعجب))» "ط". 


ا 


O ag E ES ES E a AS 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۱٦۸/۲‏ وعبارته: ((فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة)). 
(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ٣۸/۱‏ ۳. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة .١١۸/۲‏ 

.۳٤۸/۱ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

. ۷۸ تقدم نخریجه ص‎ )٥( 


الحزء الخامس ا A‏ ا کے یاب الحمعة 


(ووحب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي» وق المسجد أعظہ وزرا (بالأذان 


قول 4 ر«والإمام جخطب» على الشروع فيها حقيقة فحینئلٍ لا یکون المرقي مالفا حدیثه بقوله 
بعده: أنصتواء اما على قول "الإمام" من مل قوله: ((يخطب))على الخروج للخطبة بقرينة ما 
روي : راذا حرَج الإمامٌ فلا صلاة ولا کلا» فیکون مُحالفا حدیثه الذي یرویه ويکر فافهم. 
ر۰۷ (قو: ووجَب سعي) لم يقل: افترض مع أنه فرضٌ للاحتلاف في وقته: هل هو 
الأذان الأول أو الثاني EEE‏ لدحول و أن السعي نفسَةُ فرض» 


والواحب كونه في وقت الأذان الأوّل» وبه اندفع ما قي "النهر": ((من أن الاحتلاف في وقته 


لا يمع القول بفرضينه كصلاة العصرء فرضٌ إجماعا مع الاحتلاف في وقتها)). 
]114۰۸ (قولة: وترك البیم) اراد به کل عمل يناي السعي» وحصه اتباعاً ل 
۹٠٠[‏ (قولة: ولو مع السّعي) صرح في "السّراج"“ بعدم الكراهة إذا لم يشغل "بر ". 
وينبغي التعويل على الأول» "نهر" ". 
قلت: وسيذ كر "الشارح"“ في آخر البيع الفاسد: (رأنه لا بأس به لتعليل النهي بالإحلال 
بالسعي» فإذا انتفی انتفی)). 
٠۹٠٠‏ (قول: وني السجد) أو على بابب "صر" 


)١(‏ ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٠۲١٠/۲‏ وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي: رفع وَهْمّ فاحش» إا هو من كلام الرهري. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .١١۹/۲‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ف ۸۷/ بتصرف. 

() "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق ۸۷// بتصرف. 

(ه) "السراج الوهاح": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحمعة ۱/ق ۹٠۳/ب.‏ 

.١۱١۹۹/۲ 'البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة المجحمعة‎ )٦( 

(۷) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الممعة ق ۸۷//. 

(۸) انظر المقولة [۲۳۷۰۷]» قوله: (رإلا إذا تبايعا بمشيان إلخ)). 

ر ا کاب ا بات م ا و عو اترات 


قسم العبادات ...سس ۸+  ._‏ حاشية ابن عابدين 


في الأصح وإن لم يكن ف زمن الرسول» بل ف زمن "عشمان" وأفاد ثي "البحر" © 
صحّة إطلاق الحرمة على المكروه تحرعا. 
ود ا ومن ةه آي الط اة م عد الل أن ادن وا كان ا كغ 


> 


من واحلٍ أذنوا واحدا بعد واح ولا مجتمعون كما في "الحلابي" و"التمرتاشي"» 


۹ (قول: في الأصح) قال في "شرح المنية": ((واحتلفوا في المراد بالأذان الأول 
فقيل: الأول باعتبار المشروعيّت وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان ألا ثي زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن "أبي بكر " و"عمر" حتى أحدَث "عشمان" الأذان الثاني على الرّوراء حين 
کد الناس» و الأصح أنه الأول باعتبار الوقت» وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال))اه. 
والروراء بالمد: اسم موضع في المدينة. 

1417 (قولة: ا إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر LS‏ فى اول كتاب الحظر 
والإباحة: ((كل مكروو حرام عند "محمد" وعندهما إلى الحرام أقرب))اه. 

نعم قول "محمد" رواية عنهما كما سنذ كر هناك إن شاء الله تعالء وأشارَ إلى الاعتذار 
عن "صاحب الهداية"» حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع ات مکروه ترما وبه 
اندع ما في "غاية البيان"» حيث اعترَض على "الهداية": (ربأنً البيع حار لكنه يكره كما صرح 
به ني "شرح الطحاوي"؛ لأ النهي معني في غيره لا يعم المشروعيّة )). 

|14۹۳[ (قولةُ: ا انا بین يدیه) أف على سبیا ال 5 يظهر من کلامھم» 
'رملي . 

141۴[ (قولة: فاد إلخ) هذه الإفادة غا تظهرٌ إذا قرئ الفعلٌ بالبناء للفاعل» ام 

.1۲ TTT 
بتصرف يسير.‎ -١ ٦ ٠ص "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الحمعة‎ )۲( 
قوله: (روي الزيلعي إلخ)).‎ »]۳۲۷٠۹۹[ انظر المقولة‎ )۳( 


)٤(‏ المقولة ]۳۲۷٠٠١[‏ قوله: ((أي: كالحرام إلخ)). 
(ه) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٥/١‏ ۸. 


الجزء الخامس 1 ا E AY‏ پاب الحمعة 


e yS "القهستاني‎ ٠ 


لبناء للمفعول - وهو الظاهرٌ - فلا تظهر "طط" . 
قلت: : وعبارة 'الدزر": رذن الؤذد )). 
[۹1 (قولة: ذکره اعا وک و ف ا ر اق 
"الهداية"“ وغيره آنهم يؤذنون» دلٌ عليه کلام شار جیه))اھ. 
وفيه نظرٌ» بل الذي دل عليه کلام شرّاح "الهداية" حلافةء قال فى "العناية": (رذك 
المؤذنين بلفظ ا ۰ للكلام مُخرّجَّ العادةء فإك الموارث في اذان الجمعة احتماع 
المؤذنين تبلغ اا لى أطراف المصر الجامع))اه. E N as‏ 
و"معراج الدراية". 
قلت: والعلة ا إا تظهرٌ في الأذان الأول مع أنه تي ف "الهداية" ذك ونين باز 
الحمع في الموضعين. 


(قوة: وفيه نظرٌ بل الذي دل عليه إلخ) وقال "الرحمتي": (رفينَ أنه ليس في كلام "الهداية' 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه» بل دل على خلافه» فليراحع "الجلابي" 
و"التمرتاشئ")) اه. وقدًمنا في باب الأذان الكلام على إثبات سنية اجحتماعهم في الأذان بين يدي 
اللاطيب مصلا بادلة شافية اه "نادي" ويويدة أيضا ما ياتى شرحا عن "الاري القدسي" بقرل:: 
((إذا فرغ الموذنون إلخ). 


.۳٤۸/١ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة .١ ٤١/١‏ 

(۳) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة ٠١١/١‏ . 

.۸٥/١ "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(د) "العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ۳۸/۲ (هامش "فتح القدير "). 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ۳۸/۲ (هامش"فتح القدير "). 


قسم العبادات يإ حاشية ابن عابدين 


المنبر) فإذا أتم e‏ 
(لا ينبغي ان يصلي م الخطيب) E OR SSDS DS‏ 


]141( (قولة: س بکسر اليم» من ا وهو الارتفاع» ومن السنة أن يطب عليه اقعداء 
به اء "بحر" . وان يکون على يسار المحراب» a‏ ومنبره ل کان ثلاث درج 
غير المسماة بالمستراح» قال "ابن حجر" في ا ((وبحث بعضُهم أن ما اعتيد الان من 
النرول ني الخطبة الثانية إلى درحة سفلى ثم لعٍ بدعة قبيحة شنيعة )). 

ر۷٠‏ (قولة: فإذا أ أي: الإمامٌ ا لخطبة. 

]1۹1۸[ (قولة: امت وق يتصا اول الإقامة بآحر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب 
مَقَامٌ الصلاق ET‏ ال ركعتين سورة المحمعة والمنافقون» ولا يكره غيرهما كمافي "شرح 
الطحاوي"" وذكر 'الزاهدي": (رأنه يقرا فيهما سورة الأعلى والغاشية ))» "قهستاني". 
وني "البحر"“: (رولكن لا يواظب على ذلك كيلا يودي إلى هجر الباقي» ولفلا يظنة العامة 
حتما))اهھ. ومر نمام الكلام على ذلك فى فصل القراءة عند قوله: ((ويكره التعبين)). 

7 (قولة: بأمر الدنيا) اما بنهي عن منكر أو أمر معروف فلاء وكذا بوضوء أو غسل 


(قوله: أو أمر .ععروفض فلا) أي: في حق الإمام. 


'.۷۲/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - باب صلاة المحمعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المجمعة ٠١١/۲‏ . 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل آي صلاة المحمعة .٠١١/١‏ 

۲۲/۱ كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في بدء شأن المنبر» والدارسي‎ )١ ٤١ ٤(هحام وابن‎ ۱۳۸/١ أحرحه أحمد‎ )٤( 
في المقدمةء من حديث أب بن كعب ڪا‎ 

(ه) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ٤0۹/۲‏ . 

)٩(‏ "شر ح معاني الآثار": ٠١ ٤/١‏ باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

(۷) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ثي صلاة المحمعة ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة ١١۹/۲‏ 

)٩(‏ المقولة ]٠٠١۹١[‏ قوله: ((ويكره التعيون)). 


oo/1 


الخزء الخامس ت A‏ س پاب الحمعة 


ا کشيء زاخت رفانت عل با حط بإذن السلطان r,‏ بالغ جار).. 
EE A‏ مر بخلاف أكل أو شرب ی لطا الفا انف 
الخطبة كما مر فافهم. 

٠٠١‏ (قولة: لأنهما) أي: الخطبة والصلاة (ركشيء واحا))لكونهما شرطا ومشروطاء 
و غق للمكروط ن ا ان یکرت اعا واو ر 

مطلب في تقرير و 

1۹17 (قولة: e‏ بالغ) اأي: بإذن ۱ لاطا ا والظاهرٌ أن إذن الصبي له کافی؛ لأنه 
مأذون بإقامة الجمعة؛ لما في "الفح" وغيره: ((من أن الإذن بالخطبة إِذنُ بالصلاة وعلسى 
الفل )اه كر ن فرظا إل إقاعمة ر09 فة ها اذ له انا غر دة لم لاان 
بأنه لا تصح إمامتة» نعم على القول با شتراط الأهايّة وقت الاستنابة لا يصح إذنةٌ بهاء ولا بد له 
من إذن جحدیر بعد بلوغه» والله أعلم. 

( تنبية ) 

ذكر "الشرنبلالي"“ وغيره: (رأنٌ هذا الفر ع صريح ق الردٌ على "صاحب الدرر" في عدم 
تحويزه استنابة النطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث ))۰ وفیه نظر؛ لى ك اة البالغ 
E‏ بدون إذن السلطان» بل الظاهر أنه بإاذنه صرجا أو دلالة کماقررناه ‏ فتدیر؛ ثم رأیتٹ 
e (A)‏ 

چ ) دک کوه. 


٤۷ص‎ )۱( 
٤۸ص‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ هذا الطلب ليس في "الأصل" و"ب" وم". 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۲٠/۲‏ . 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 1۳۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) المقولة ]1۷١٠٠١[‏ قوله: ((إنما يشترط الإذن)). 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ١٠١١/أ.‏ 


قسم العبادات ي حاشية ابن عابدین 


هو المختار. 
(لا باس بالسفر يومَها إذا من عمران المصر قبل حروج وقت الظهر) كذا 
فى "الخانية"» لن عبارة "الظهير ية" وغیرها بلفظ: ((دحول)) بدل خرو ج» ® 


فيه واخلافا ف بع ۱ اھ. وال کثر بلوان "! . ا 

]14 (قولة: ا إلخ) اقول السةر غير فده بل مثله ما إذا أراد اروج 
إل موضع لا بحب على أهله الحمعة كما في "التتارحانية". 

]1414[ (قول: اق ا و ا ی ا ول (را انخشکله ی 
الأئمة 'الحلواني ن ار ا إنما یکوں فیما ينفرد بأ وام اود مع الإمام 


والناس» غي ان يعتبرَ وقت آُدائهم» حتى إذا كان لا يخرج من الصر قبل أداء الناس ينبغي أن 
یاز مه د الجمعة)) اه. 


: وذكر في "التنارحانية" عن "التهذيب"" اعتبارً النداء قيل: الأولٌء وقيل: الثاني» 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق ۳۷/ب. 

(۲) هو - والله أعلم - "يتيمة الدهر لي فتاوى أهل العصر"» وينسب لعبد الرحيم بن عمر بن عبد الله» علاء الدين 
الترحماني(ت د٤‏ “ه) وإلى محمد بن حمود» علاء الدين الترحُماني لمكي الخوارزمي (ت ٤٠‏ ٠ه)‏ كما يسسب إلى 
أبي الحسن علي بن الحسين» ركن الإسلام السغدي (ت ٤٦١‏ ه).("كشف الظنون" ۱۲۲۷/۲ ۲١٤۹‏ "الفوالد 
البهية" ص ۲١٠١٠۲١‏ » "هدية العارفين" ١ ۲٠١/۲ ٠٦۰/١‏ "الأعلام" .)۸١/۷ >»۳ ٤۷/۳‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة _ الباب السادس - الفصل الأول في الحمعة ق۷٣‏ /ب. 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابمحمعة ١/ق ٤۷١‏ /أ. 

(ه) "التاترحانئية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجحمعة .۷٥/۲‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ٠۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "التاتر حانية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون فى صلاة الجمعة .۷٥/۲‏ 

لعله في شرح الحامع الصغير"» لأبي سعيد المطهر بن الحسن بن سعد جمال الدين اليريدي (ت۹۱هه). 

كشف الظنون" ٨٦۲ › ١۱۸/١‏ "الجواهر المضية" ٤۸٥/۳‏ "الفرائد البهية" ص١ ۲١‏ وفيها: المطهر 
1 ا لحسين). 


الوالاشن .> ي ا ب م ابا 


وقالق شرح اه د رروالتي اف يك ار ها الور ال ل ان ها 
ولا يكره قبل الزوال)). [ 

(القرّوي إذا دحل المصرّ يومَها إن نوّى المكث تة ذلك اليومٌ لزمته) الحمعة (وإن 
نوی اروج من ذلك ايوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمُم لك في "النهر": (رإن 
نوی الخروج بعد لزمته وإلا E (e‏ 


وا ا ةي ل 
E‏ ۲ ! ت 
ا ر وقال في "شرح | ية انا لاق اظ" a‏ 
E‏ ضعيف» "ل" 8 و 3 شرح اة 9 بقوله: ((لعدم وحوبها قبله› e‏ 
الخطاب بالسعى إليها بعده)) اه. 
قلت: وينبغي أن بُستثنى ما إذا كانت تفوته رفقتة لو صلاها ولا يكن الذهاب 
۾ سحده» تأمّل. 
٠٠٠١‏ (قولة: القَرّوي) بفعح القاف نسبة إلى القرية» وأراد به المقيم» أا المسافرً 
فذ که بعده. 
ر۲۷٠‏ (قولة: لا تلزمَه) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم» وني 
(Deta of! (oj li © :‏ 
هدا لم يصر» درر عن الخانية ‏ . 
ا ° (Yt i‏ له ى الا 1 1 
٠۹۲۸‏ (قوله: لكن في "النهر" ' إلخ) مثله قي "الفيض"» وحكى بعده ما في المتن 
د :((قیل)). 
ا ع ا 8 د 
٠۲۹[‏ (قوله: لزمته) أي: إذا مكث إلى دحول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكره بعده. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١٤١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "شرح النية الكبير": فصل فى صلاة الجمعة صه ١١۔.‏ 
(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۳٤۹/۱‏ 
)٤(‏ "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص ..٠٦١‏ 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة - ياب صلاة الجمعة ١١١/١‏ 


)٩(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ۱۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق ۸۳/ب. 


قسم‌العبادات ‏ .د ۸۸ ._.. حاشیة ابن عابدین 


وي "شرح النية": (رإن نوّى المكث إلى وقتها لزمتة» وقيل: لا)) (كما) لا تلم 
(لو قَدِمّ مسافرٌ يوسّها) على عزم أن لا بُحرُج يومّها (ولم ينو الإقامة) نصف شهر. 
رطب الإمام (بسيف في بلدة و به) کمکة وللا ی( SE‏ 


E Ê. yy Ou Ee e‏ ا 
(۹۳۰] (قوله: ويي شرح اة" إلح) ونصه: ((وإن دحل القَرّوي المصر يوم الجمعة فإن 
نوی المكث إلى وقتها لزمته» ون نوی الخروج قبل دحوله لا تلرمه» وإ نواه بعد دحول وقتها 
تلزمه» وقال الفقيه "أبو الليث": لا تلزمه» وهو تار "قاضى خان" ) اه. 


14۳13 (قولة: اس متقلدا کیان ال عن الات ويخالفة ظاهر 
ما ياتي““ عن "ا حاوي"“ لکن وفق ني "النه ر“ بإمکان إمساكه مع التقلدٍ. 

E OT EET 
الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» "درر”".‎ 


(۹۴۳] (قوله: کمکة) أي: فإنها فحت عنوة كما قاله "أبو حنيفة" و"مالك" 
E ARM HÊ uN e MÊ o, 1‏ و (Vn N a‏ اا 
و"الأوزاعي". وقال "الشافعي" و"أحهمد" وطائفة: فحت صلحاء "إسماعيل" ‏ عن "تاريخ 


ی ل "اتر 7 

)١(‏ "شرح النية الكبير": فصل لي صلاة الجمعة ص۲٥ ٠٠٠-١‏ بتصرف. 

(۲) 'الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة ۱۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)۳( "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة ٠١۰/۲‏ لقلا عن "المضمرات" ا إل "روضة العلماء. 

)٤(‏ ص۸۹ - "در" 

(ة) "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٥‏ ۸/إب. 

.١٤١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

)۷( "الإحكام": كتاب الصلاة . باب صلاة الجمعة ١/قه ٤۷‏ /إب. 

(۸) "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام": الباب الأول - في ذكر وضع مكة المشرّفة» وحكم بيع دورها وإحارتهاء وحكم 
الملحاورة فيها ص۷١‏ بتصرف» وهو لمحمد بن أحمد بن محمد قطب الدين النهروالی الحنفى(ت۹۸۸ه). 
("كشف الظنون" ١۲٠/١‏ "البدر الطالم" ٥۷/۲‏ الأعلام .)١/١‏ 


(۹) ((للقطبي)) ساقطة من """. 


الحزء الخامس A۹  _‏ س باب الحمعة 


TT : iH . ۶‏ ٍ ۾ و 
كالمدينةء وني "الحاوي القدسي" :ر( إذا فر غ المؤذنون قامٌ الإمام والسيف في يسارو 

٤ ھ عه سے‎ E Aol ١ 
وهو متکئ عليه))» وني "الخلاصة": (رویکره أن یتکئ على قوس أو عصا)).‎ 
فروعً ) سَيِعَ النداءَ وهو يأكل تركة إن حاف فوت جعةٍ أو مكتوبةٍ لا جماعة..‎ ( 

[AT]‏ (قوة: كالمديدة) فانها ا بالقر آن. "إمداد"'. 

14o]‏ (قولة: وق الخ لے ۳'2 إلخ) ا کل ف "الل ((بأنه ٤‏ ا "بي ا 
أنه : «رقام - أي: ني الخطبة - مت وكما على عصا أو قوس »)) اه. ونقل "القهستاني" عن عيد 
"الحيط "”: ررأنٌ أذ العصا سنة كالقيام)) . 

ر١٣٠‏ (قولة: إن حاف فوت جمعة أو مكتوبةٍ) عزاه في "التتارحانية"“ إلى "فتاوى أبي 
الليث"» ثم إن فوت الحمعة بسلام الإمام» والمكتوبة جخروج وقتها لا بفوت جماعتها؛ لأنه بمكنه 
صلاتها وحدَه والأكل - أي: الذي تيل إليه نفسه ويحاف ذهاب لذبه - عذر فى ترك الحماعة 
کما مر في بابهاء لكن يشكِلٌ ما مر“ من وجحوب السعي إلى الحمعة بالأذان الأول 


(قوله: لكن يشكل ما مر من وحوب السعي إلخ) بتقييد ما مر عا هنا يندفعٌ الإشكال وذلك لان حضور 
الأكل المذكور حيث كان عذرا في سقوط واحب الحماعة لشغل بال الصلي يكون عنرا في سقوط واحب 
السعي إذ لا فرق بين واحب وواحبي بخلاف ما إذا حاف فوت الحمعة أو الوقت لفوات الفرض لا الواحب. 


(1) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ق٠٣٠‏ /أ. 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ق۲۸۸//. 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة اللحمعة ق ٠۲‏ /أً. 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الحمعة ۲/ق۲۷۹/ً بتصرف. 

)٥(‏ في "سنه" )١٠١۹٦(‏ كتاب الصلاة - باب الرحل 4خطب على قوس» وأحرحه امد ۲٠۲/٤‏ من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي طه. 

)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل لي صلاة المحمعة ١١١/١‏ نقلا عن الحلابي. 

(۷) قال صاحب "المحيط": وروي أنه اكلا حطب متكتا على عنزته وهر قائم. انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 
- الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين ١/ق۷١٠١//.‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجحمعة .۸١/۲‏ 

٥۱۹/۳ )۹(‏ "در". 

(۱۰) صا ۸‏ "در" 


قسم العبادات ‏ ...د ب .._ حاشية ابن عابدين 


ا 
. 


رستاقي سَعَى يريد الحمعة وحوائجَة إن مُعظَمْ مقصودو الجحمعة نال ثواب السعي 

إليهاء وبهذا يعم أن من شرك ف عبادته فالعبرة للأغلب. الأفضلٌ حل الشعر وقلم 
ٌ ا ا ر 

الظفر بعدها. لا باس بالتخحطى ما لم پاحذ الإمام ي اللذطرة E‏ 


وترك البيع ولو ماشیاء والمراد به کل عل ينان السعي» فتأمًل. 

[۹Y]‏ (قولة: رستاقی) ل الرستاق› وهو السواد والقرى» قاو 

۹۳۸ (قول: نال واب السعي ) أا الصلاة فيال ٹواتها على كل حال» E‏ 

مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب 

۴ (قولة: من شرك في عبادته) كالسفر للتجارة والحج» والصلاةٍ لإسقاط الفرض ولدفع 
E E O CN‏ 

]1۹4°[ (قولة: ال للأغلبى الظطاهرٌ أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة؛ لأب قوله: 
(رإنً معظم مقصوده الحمعة إلخ)) يفيد أنه لو كان معظمْ مقصوده الحواج أو تساوى القصدان 
لا ثواب» وهذا التفصيل تار الإمام "الغرالي" أيضا وغيره من الشافعيّة» واحتار منهم "الع 
اب عبد السلام" عدم الثواب مطلقاء وسيأتي“ ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. 

٠٠4١‏ (قولة: الأفضلٌ إلخ) ني "التتارحايّة": (رويكرة تقليمٌ الأظفار» وقصٌ الشارب 
في يوم المحمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشرو ع)) اھ. 


(قولة: الظاهرٌ أن يراد به الأغلب إلخ) الأظهرٌ أن يقال: يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((رستق- رزدف)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة اللجمعة .۳٤۹/۱‏ 

(۳) "الإحياء": كتاب الة والإحلاص والصدق - بيان حکم العمل المشوب واستحقاق الثواب ٥١١-٠٥٥/٤‏ ه٥.‏ 
)٤(‏ انظر "قواعد الأحكام قي مصالح الأنام" ص .-١۸۸‏ 

(ه) المقرلة ]۳١٠١٠١٤[‏ قوله: ((من صلى أو تصدق إلخ)). 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة _ الفصل انامس والعشرون في صلاة الحمعة ۸٤/۲‏ نقلا عن "الحجة" بتصرف. 


oor/1 


واا بپ اه ا ت ا 


ولم يوذ أحد الآ 9 هة إلا و خا اانه خط اله رور و یکره 
# 


وسيأتي" تامٌ الكلام على ذلك وبيان كيفية التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا في الحظر 
والإباحة إن شاء الله تعالى. 

]۹٤۲[‏ (قوله: ولم يوذ أحدا) بأ لا يطاً ثوبا ولا حسداء وذلك لان التحطي حال الخطبة 
عمل وهر حرا و الإيذاي والدو تيح وترك الحرام مقَدّمٌ على فعل المستحب» ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتحطی الناس ويقول أفسحوا: ر اجلس» فقد ادت 4 و هو 
حمل ما روّی "الترمذي" عن ای الجهني" ل رل اك کرم قط 


1 و 
رقاب الناس يوم البمعة اتد 2 ل نم شرح النية 


مطلب في الصدقة على سوال المسجد 
]4£ (قولة: ویکره التحطي للسوؤال إلخ) قال ن "الي ": ((والمختارٌ أن السائل إن 
کان O E E TT‏ 
E‏ ۰ 
ومثلةُ في "البرازية" وفيها: (رولا جور الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة 


قال الإمام "بو نصر العياضي": أرحو أن يعفر الله تعالى لمن يخرحهم من المسجد وعن الإمام 

)١(‏ المقرلة ]۳۳۳۸١[‏ قوله: ((قلمو! أظفار كم بالسنة والأدب)) 

(۲) أحرجه أحمد ۱۸۸/٤‏ وأبو داود(۸١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الناس يوم الحمعة» واللسائي ٠١۴۳/٣‏ 
كتاب الحمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الحمعة» من حديث عبد الله بن بسر. 
وقي الباب عن جابر بن عبد الله كظفه. ولم نعثر على قوله:(رويقول: أفسحوا) فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(۳) ي "سننه"(۱۳١)‏ كتاب الحمعة ss LUGS E a Ta aS‏ 
كتاب إقامة الصلاة e N‏ نس اهي طه مرفوعاً. 

)٤(‏ "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صه ٠٦‏ باحتصار. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق ۸۷/ب بتصرف يسير. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - ما يحرم من الصلاة ۷٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) ابو و بن العباس بن الحسين السمرقندي العياضي. ("الحواهر المضية" ۱۷۷/١‏ "الطبقات السنية" ٠٦۲/١‏ 
"الفوائد البهية" ص٣‏ ۲ء). 


قسم العبادات ‏ ...د إ .__ حاشية ابن عابدين 


وسيل عليه السلام عن ساعة الإحابة فقال: ((ما بين جلوس الإمام إلى أن يقم 
ي "التتار اة" وفيها :(( سمل بعض امشايخ: أليلة اجحمعة أفضا ام بومها؟.: 


"لف ا ل کت قاضیا لم قبل شهادة من يتصدق علیهم)) آه 
وسيأتى قي باب الصرف أنه لا حل أن يسأل شيا مَن له قوت يمه بالفعل أو بالقوةٍ 
كالصحيح المكتسب» ويأثم معطيه إن عَلم اله لإعانته على المحرم. 


مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة 
(قولة: وسيل عليه السلا e‏ تبت في "الصحیحن "“ وغیر هما عنه :رر فيه 
EL‏ ا ا E‏ الله تعالى شیا إل أعطاه إياه »» وفى هذه الساعة 
اقرال اها ار من اها آنا ما ين أن لر ابام على ال لآ قي الصلاة كما 
هو ثابت في "'صحيح مسل ٠‏ عنه ل أيضاء "حلبة". قال في "المعراح": ا الدعاء بقلبه 


() "التاترحانية": كتاب الصلاة - فضائل يوم اللحمعة ٤/۲‏ ۸. 

(۲) "التاتر حانية": كتاب الصلاة - فضائل يوم الحمعة ۸۳/۲. 

(۳) المقولة ]۸٦۳١[‏ قوله: ((لا حل له أن يسأل إلخ)). 

)٤(‏ أحرحجه البخحاري(١4)‏ كتاب الحمعة - باب الساعة التي لي يوم الجحمعة» ومسلم(۲٠۸)‏ كتاب الجمعة ‏ باب 
في الساعة التي في يوم الحمعة» وأحر جه مالك في "الموطأً" ٠٠١-٠١۹/١‏ كتاب الجمعة - باب ما جاء لي الساعة 
التي لي يوم الحمعة» وأحمد 4۸٦-٤۸١/۲‏ والترمذي(١4۹)‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما حاء في الساعة التي 
ترجى لي يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود( )١١ ٤٦‏ كتاب الصلاة - باب فضل يوم الحمعة 
وليلة الجمعةء والنسائي ١١٠١/۳١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجحمعة. کل 
من حديث أبي هريرة ظإ مرفوعا. 

)١(‏ أحرجحه مسلم(۳٥۸)‏ كتاب الجمعة _ باب لي الساعة التي في يوم الحمعةء وأبو داود( )٠١ ٤۹‏ كتاب الصلاة - باب 
الإحابة أية ساعة هي لي يوم المجحمعة» وابن حزبعة في "صحيحه" (۱۷۳۹) باب ذكر وقت تلك الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» والبيهقي في "السنن الکبری" ٠٠٠/۳‏ كتاب الحمعة _ باب الساعة التي لي يوم الجمعة. 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق۲۷۹/ب. 


اة ااف. . سے 4¥ ,سیب بي ایا 


a sue aE PE r 


اا9 ما الكت ا ق0 

ويي حدیس آخر: ررأنها آحر ساعة في يوم الحمعة»» وصحَحَة "الحاكم" وغيره 
وقال: ((على شرط "الشيخين"))» ولعلّ هذا مراد ونقل "ط" "عن "الزرقاني": 
((أن هذين القولين E‏ ا اة بين هذين ا 
فينبغي الدعاء فيهما)) اه. 

م الظاهرٌ أنها ساعة لطيفة يلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدةٍ و كل حطيب؛ لأت النهار 
فی بلدةٍ یکو ليلا ت غیرها وكذلك وقت الظهر في بلدة يكون وقت عصر في غيرها؛ لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحركٌ درجة إلا وهي تطلع عند قوم وتغيب عند آخرين» والله أعلم. 

]£ 4( (قولةُ: فقال: کک كلامه: لان معرفة هذا اليل وفضله لصلاة الجحمعة. 

11۹4٦|‏ قر ٤‏ آکاات ‏ بفتح الهمزة جمع أحكام فان تر امه في فن الجمع 


(قولة: ولعلٌ هذا مراد المشايخ) بل مراد المشايخ من حين بلوغ الظل مثلا أو مثلين إلى الغروب. 


.س٤‎ ٤١ص "الأشباه والنطائر": القول في أحكام يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) في "المستدرك" ۲۷۸/١‏ وأخرحه الترمذي )٤۹١(‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترحى 
في يوم الحمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والدسائي 116/۳ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي 
يستحاب فيها الدعاء يوم الجمعة. کلھہ من حديث ابي هرير طبه مرفوعاً. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ٠٠١/١‏ بتصرف. 

.٠۷۷-۳۷٦/١ "شرح المواهب اللدنية": حصائص أمته ي - ساعة الإحابة التي في يوم الحمعة‎ )٤( 

)١(‏ في "د" زيادة: رر قوله: (وذكر في أحكامات إلخ): ذكر المحشي عبارة 'الأشباه" بتمامهاء وأنا أذكر من "نور الشمعة" 
للعلامة المقدسي زيادة على ما في "الأشباه"» وهي: الاستياك» ر من اأخطيب» والمشي بسكينة ووقار» وأن يقول 
عند الدخحول: الهم اجعلني من أوجه مَنْ توجةٌ إليك» وأقرب من تقرّب إليك وأفضلِ من سألك ورغب إليك» وتأخير 
الغداء والقيلولة عن الصلاة» وفراءة الفاتحة والمعوذتين والإحلاص بعدها ا ا وقرأءة سورة هود والدنحان» وعيادة 
المريض» وزيارة الإحوان في الله تعالى» وصلاة التسبيح» وشهود النكاح» والعتق» والإكثار من الصلاة على النبي ي 
ولي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف و يس والدخحان» ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي ا » 
ويقراً في مغربها الكافرون والإحلاص» واستماع العلم في الجامع بالغداة يجمع بين البكور والاستماع» - 


والفرق": القول في أحكام السفر» القول في أحكام المسجد ونو ذلك» ومن جلتها 
N EEE‏ 

٠٠+۷‏ (قولة: قراءةٌ الكهض) أي: يومّها وليلتهاء والأفضل في ألما مبادرة لير وحذرا 
من الإهمال» وأن يكير منها فيهما للحبر الصحيسح:ر أن الأول يضيءُ له من النور ما 
بين المحمعتين )"» وبر "الدارمي" :أن الثاني يضيءٌ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق »» 


= وعدم الحجامة حديث: ((إن في الجمعة ساعة لا يحتحم فيها أحد إلا مات))» لكنه ضعيف» وعدم التحلق قبل 
الصلاة» قال الغزالي: إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام الله اتهى. وني "التاترحانية": سعل بعض المشايخ: بأي نية 
يخر ج المؤمن ويسعى إلى الحمعة؟ قال: لإظهار الأحكام» وإحلال الإسلام» وصلة الأرحام» وزيارة المؤمنين» وزيارة 
شعائر المسلمين» وحضور يحالس العلم لتحصيل علوم الدين. وفيها: جاء في الآثار: ((من صلى يرم الجمعة أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فانحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسليم مائة مرة: 
لا حول ولا قو إلا بالل العليّ العظيم حفظ الله عليه الإيمان عند الثر ع))» وفيها عن "الحجة": ((ينبغي أن يشتغل 
ا لمؤمن بعد العصر يوم الحمعة بالذ كر والتسبيح والتهليل والنيرات؛ لأن فاطمة كانت في تلك الساعة في زيادة 
الذكر والطاعةء وتقول في الساعة: لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه)). وقال المقدسي 
رحهمه الله تعالى: رأيت الخضر الكل فسمعته يقول: مر قال بعد عصر الحمعة يا رمن يا ألله» يا رحن يا ألله» 
إلى أن تغرب الشمس قضى الله حاجته. وفيها: ذكر في كتاب "الهداية" في الأعبار عن محمد بن المنكدر قال: 
سمعت جاہر بن عبد الله صێنءيقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله عي فقال: لو دعي به على کل شيء بين 
المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: سبحانك لا إله إلا أنت» يا حنان» يا منان» يا بدیع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام)). 

)١(‏ هذا الف شوت في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن ك 

(۲) "ح": كناب الصلاة - باب صلاة ابحمعة ق ٠١‏ ١١/أ.‏ 

(۳) أحرجه الحاكم ۳۹۸/۲ كتاب التفسير - تفسير سورة الكهف. من حديث نعيم بن هشام» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» لکن الذهبی رده فقال: قلت: نعيم ذو مناكیر. والبیهقی في "السنن الکبری" ۲٤۹/۳‏ كتاب 
الجحمعة - باب ما يؤمر به في ليلة الجحمعة ويومهاء وقال الناوي في "فيض القدير" :1۹۸/١‏ ((قال ابن حجر 
ني تخريج "الأ ذكار": حديث حسن» وهو أقوى ما ورد قي سورة الكهف. من حديث أبي سعيد الخدري 6ه مرفوعا)). 

ر( اعر التارمى خر قرفا عن آبى سيد دري ۹0/١‏ ي فضا افر فة باب 0 فل هرر الك 


الجزءالخامس ‏ . . س ف ب باب الجمعة 


ومن فهم عطفه على قوله: ((ویکره إفراده بالصوم» وإفراد ليلته بالقيام)) فقد 
وهم وفيه جحتمع الأرواح»› وتزار القبور» i eee ees NA ae aa aA‏ 
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ا )1( 
:5 کر . 


۹4۸ (قولة: ومن فهب) كا محشي "الحموي". 
ر١٠‏ (قولة: ويكرة إفراذة بالصوم) هو المعتمك وقد أَمرَ به أولا ثه نهي عنه "س" 
مطلب: ما اختص به يوم الجمعة 

٠۹٠(‏ (قولة: فقد وَهِم) ولنذکر عبارته برها ليعلَمٌ موضع ا 
بعضها عَم ما تقد وهي: ر يوم الخمعة: اخ لزوم صلاة الجحمعة» 
واشتراط الحماعة لهاء وكونها ثلاثة E‏ وكونها قبلها شرطاء وقراءءٍ السورة اللحصوصة 
بهاء وتحريم السفر قبلها بشرطهء واستنان الغسل لهاء والتطيّب ولبس الأحسن» وتقليم الأظفارء 
وحلق الشعر» ولكن بعدها أفضل› ا في المسجدب والتبكير لهاء والاشتغال اا ی 
حروج الخطيب» ولا يسن الإبراد بهاء ويكرهُ إفراده بالصوم وافراڈ لياه بالقيام» وقراءة الكهف 
فيه» ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء [۲/ق١‏ ١١/ب]‏ على قول "أبي يوسف" الصحح المعتمك 
وهو حير أيام الأسبوع» ويومْ ا ا وتجتمع فيه الأرواح وتزار ا 
ويامن اميت فيه س لقب ومن مات فيه أو في ليلته أَمِنَ من فتنة القبر وعذابه» ولا تحر 
فيه حهنيٰ» وفیه لق آدمٌ عليه السلا وفيه احرج من لحن وفيه يزور اهل الحنة رهم سبحانه 
وتعالل)) اھ "اح" 


(قول االشسارح": وإفراد لبلته بالقيام) لحديث أبى هريرة رضي اللا ان عليه السلام قال: (رلا اح 
ليلة احمعة بقيام من بين الليالي)) رواه "مسلم" وإذا نهي عن احتصاص هذه الليلة فغيرها بالأولى. اه "سندي". 


. ٤۷۷/١ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - فصل في آداب الحمعة والاغتسال المسنونة‎ )١( 
.۷٠/٤ "غمز عيون البصائر": الفن الثالث  القول في أحكام يوم الجحمعة‎ )۲( 
.٠١٠١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجحمعة‎ )۳( 


. ص۸۹ _ وما بعدها در‎ )٤( 
.//١١ ٠١ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجحمعة‎ )٥( 


oot/1 


قسم العبادات ل ٠‏ حاشية ابن عابدين 


رم لھ 


E‏ بات ف ارق لله أن هن غداب لقي 


ولا تسر فيه جهنم وفيه يزور أهل الحنة ربهم تعالى. 


فلت و ر ب ارد ها قدا ي ارات ال ان فول ارو 
أیضا ترحيح قول "الإمام" بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومَّهاء فافهم. 

]11401 (قولةُ: ويأمن اميت من عذاب القبر إلخ) قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر 
حق وسؤال منکر ونکي نكير وضغطة القبر حق؛ ولک إٹ کان کافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة» 
وبرع غ يوم a‏ ا الحم مصلا بالروح والروح متصلا بابجسم» 
فيتالمٌ الروح مع ابحسد وإ كان حارجا عنه» والمومن المطيع لا يعذبأ» بل له ضغطة جحد هول 
ذلك وحوفة» والعاصى يعذب ويْضحط لكنْ ينقطم عنه العذاب يوم الحمعة وليلتهاء ثم لا يعود» 
وا ا ا ا ا ا و القبر ثم ينقطع» كذا 
في "المعتقدات"”“ للشيخ "أبي المعين النسفي" الحنفي ق 

140۲7 (قولة: ولا e‏ في حامع الغ رسج الور" أماۂ) › "ہے 

٠۹٠۳(‏ (قوة: وفيه يزور أهل احنة ربّهم تعالى) مراد بالزيارة الرؤية له تعالى» وهذا باعتبار 
عض الأشخاص» والبعضٌ يراه ي أقلٌ من ذلك» والبعض في أكثر منه» حتى قال بعضهم 
إل النساء لا يريه إلا في مثل أيام الأعياد عند التحلي العام" وتمامة ي E E‏ 


جحعلنا من آهل رؤيته» آمين. 


)١(‏ المقولة ]۳۲٠١[‏ قوله: ((واستحبابا في الزمانين)). 

(۲) المقولة ]۳۲۸٠[‏ قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(۳) لم قف فيما بين أيدينا من المصادر على نسبة كتاب "المعتقدات" لأبى المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي 
اللكحولي (ت ٠٠۸‏ هم انظر ااا المضية" ٠۲۷/۳‏ "تاج التراحم" ص٣۲۷‏ "الفوائد البهية" ص٣١‏ ۲۱ء). 

.۷۲/١ "غمر عيون البصائر": الفن الثالث - احمع والفرق - القول في أحكام يوم الجحمعة‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق١٠‏ ١١/أ.‏ 

)١(‏ نقول: تقريرٌ مل هذا يَحتاج إل نقلِ ا نقل: وتفاوت المؤمنين والمؤمنات في رؤية الله تعالى إنما ييتني 
على تفاوتهم في التقوى» لا على تنرّعهم من حيث الذكورة والأنوئة» فلتب !. 

(۷) انظر اط ": كتاب الصلاة - باب صلاة اللحمعة .٠٠٠١/١۱‏ 


الجرء الخامس و يش ا ج ي بات الاين 


لباب العيدين4 
مي به لان لله فيه عوايد الإحسان» ولعَودِه بالسرور غالبا أو تفاؤلاء ويستعمَل.. 


1 


3 
لإباب العيدين 4 

تننية عيد» وأصله عو قلبتث الواو ياء لسکونها بعد کسرة. اه 7 

وف "الجحوهرة"": ((مناسبتة للجحمعة ظاهرة» وهو أنهما يؤديان بجمع عظي» ويجهر فيهما 
بالقر أءة» ویشترط اتسا ما يشترط للاخحر سو ی الخطة» 7ق ١‏ وتحب على من تحب 
عليه احمعة» وقَدَمّت الحمعة للفرضية وكثرة وقوعها)) اه. 

]142[ (قوله: 8 إلح) ا ا ال بهذا الاسم ((لنً لله تعالى فيه عوايد 
الإحسان)) أي: أنواعَ الإإحسان العائدة على عباده في كل عام» منها الفط بعد المع عن الطعا» 
وصدقة الفطرء وإتمامٌ احج بطواف الزيارة» ولحومٌ الأضاحي وغيرٌ ذلك ولان العادة فيه الفرح 
والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك. 

مطلب في الفأل والطيرة 

٠۹٥١(‏ (قولة: أو تفاؤلا) أي: بعودِه على من أدركة» كما سُمّيت القافلة قافلة تفاؤلا 
بقفولها» اف رحوعها» E‏ والفأل ضد الطيرة» کان يسمع مریض: یا سال و یا طالب» 
ء۶ لز + ل م ل Olt‏ لا و 
او یا وأججحد» او يستعمل ل الخیر والشر» فقاموس ومنه حدايت: ررکان يتفاءل 

.٠١٠/١ لم نقف على هذا النقل في "ح" مع أن 'ط" نقله عنه أيضا ي باب العيدین‎ )١( 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١١١/١‏ 

(۳) ی و زیاده: ((سئل الأوزجحندي عمن قال لصاحب الدين: إن لم أقض 8 يوم العيد فکذاء فجاء يوم العيد» 
إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيداء ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل لاح عندى وقاضي بلدة أخحری جحعله عیدا؟ 
قال: إذا حكم قاضي بلدةٍ بكونه عيداً يلزم ذلك اهل البلدة الأحرى إذا لم تختلف الطالع كما في الحكم 
بالرمضانية» انتهى من "البحر" في أواحر كتاب الأبعان قبيل قول الكنز: لا يقيض دينه)). 

.١١۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 


(ه) "القاموس": مادة ((قأل)). 


قسم العبادات کے ا ا چ اة ابن غابد 


2 e es 

a yalla Es داحتا إلا صلاة س‎ 
* u 1 DHE Hf 

العيد» كذ في "القهستانى عن "التمرتاشي 

قلت: قد راحعت "التمرتاش ٠“‏ فرأیته حکاه عن EY‏ الغير وبصيغة 

و . وشرع في في الأولى من الهجرة. 


ولا تیر وكذا حديث: «كان يعجبُه إذا حرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا رحيسح » 
أحرجَهما "السيوطي" قي "احامع الصغي ر“ ووحهة أن الفأل امل ورحاء للخير من الله تعالى 
ا تا ع 

14011[ (قولةُ: ق کا یوم) ا زو 

}140۷ (قولة: وجه الحبيبي) أي: يوم رژيته الا TOT‏ 


E3 


1۸ (قولةٌ: عن مذهب الغير) ا مذهب غير ناء ااا a‏ 


(1) "حامع الرموز': كتاب الصلاة - فصل: صلاة العیدین .٠۷١-۱۷۰/۱‏ 

(۲) ((مذهب)) ليست في "د" و "و" 

(۳) ذكره السيوطي في 'الجامع الصغیر" »)1۹۷١( ۳۷١/۲‏ وأحرجه الإمام أحمد في "المستد" ۳٠۱۹٤۳۰ ٤۲٥۷/۱‏ 
والطبراني في 'الكبير" »)١۱١۲۹١( ١١٤/١١‏ وذكره الهيثمي في "المحمع" ٤۷/۸‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
یٹ ن ي سلیم» رھ کی ی کب ا کلت سن خد ن عا بزيادة: ررو كان يعجبه الاسم الحسن). 
۸١/۲ )٤(‏ (۷۰۸۹)ء وأحرجه الترمذي(٦١١١)‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء فى الطيرة» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح» والطحاوي في "مشكل الآثار" ٠٠١/١ )۱۸٤۸(‏ وانظر "تحفة الأشراف" ۱۸١/١‏ وقد ذكر 
ا حافظ ابن حجر في "النكت الظراف": أنه معلول» وأسند رأيه إلى الحاكم في "تاريخ نيسايور" 


الحزء النامس ۹۹ باب العيدين 


في الأصح (على من بحب عليه الجمعة ANSE SSS EOS ESE Oa‏ 


قال فى "الهداية"“ ناقلا عن "الحامع الصغير"': ((عيدان احتمعا في يوم اجا له 
والثاني فريضة» ولا يرك واحد منهما)) اه. 

في المعراج : ((احترَر به عن قول اعطاء : تجزي صلا العيد عن الحمعة» ومثة 
EE ENN N Ee‏ 
أن ذلك فى أهل البادية ومن لا تحب عليهم کک اه. 

114۹ (قولة: ف الأصح) E‏ القول ا سنة» ا "النسفي" في فع » لکن 
الأول قول الأكثرين كما في "المجتبى" ونص علنى تصحيجو في لخا ا 
و"الهداية"" و"الحيط" و"المحتار" و"الكافي اللسفي"" وني "الخلاصة" ": ((هو المحتارً؛ 
لأنه کل واب عليها))» وسَمًاها في "الجحامع ا پل وروا 
"حلبة""“. قال قي ال وو ل ع aS N ANNOY‏ 
بدلیل قوله: ولا [۲/ق١٠١/ب]‏ يرك واحد منهماء وكما صرح به في "المبسوط". 


I 


.۸١/١ "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "الحامع الصغير": كتاب الصلاة - باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام التشريق ص ٣۳١١ء.‏ 

(۳) "التمهید": ۲۹۸/۱۰ وما بعدها. 

.۷۷/۳ تقدمت تر جمته‎ )٤( 

(د) لم نعثر على هذا التصحيح في "الخانية"» بل ي "شرح الجامع الصغير ": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين ٠‏ 
ب 

.٠۷٠/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على صلاة العیدین‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .۸٥/١‏ 

(۸) انظر "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .۸٥/١‏ 

(© "اق الس كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين /١‏ ق۳٠‏ /ب. 

)٠١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق٠ ١‏ /أ. 

.١١٣ "الجامع الصغير": كتاب الصلاة - باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير أيام التشریق ص‎ )١١( 

)١۲(‏ "الحابة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العید ۲/ق ۲۸۰/ بتصرف. 

(۱۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .۷٠/۲‏ 

. ۳۷/۲ "المبسوط": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين‎ )١ ٤( 


سم العبادات کے a»‏ > را ے حاشية ابن عابدین 


بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) EEE E O‏ 


مطلب: يئم بترك السنة اؤ كدة كالواجب 

E A E OO KE‏ الأصح أنه يأثم بترك الم كدة 
کالواحب)) اه. وسيأتي" له نظي ذلك في تکبیر التشریق» وفیه کلام ستعرفه. 

٠ (‏ (قولة: بشرائطها) متعاق ب ((تحب)) الأول والضميرٌ د ((امحمعة))» وشَيلٌ شرائط 
لوحوب وشرائط الصحّة لك شرائط الوحوب عُلمَّت من قوله: ((على من بحب عليه الحمعة)» 
فبقي المراد من قوله: ((بشرائطها)) القسم الثاني فقط واستتنى من الشاني الخطبةء واستفنى 
ق "الموهرة من الأول الملرك إذا أذن له مر فا اليد فاا عة ن لا بدك 
وهو الظهرٌ وقال: ((وينبغي أن لا تحب عليه العيد أيضا؛ لأ منافعه لا تصيرٌ ملوكة له بالإذن)) 
اه. وجرَم به في "البحر"'. 

قلت: وني إمامة "البحر: ررد احماعة في العيد تسن على القول بسنيتهاء وتحب 
على القول بوحوبها)) اه. 

وظاهره نها غير شرطٍ على القول بالسيّةء لكنْ صرح بعده: ((بأنها شرط لصحيّها على 
كل من القولين))» أي: فتكونُ شرطاً لصح الإتيان بها على وجو السنة وإلاً كانت نفلا مطلق اء 
تأْمّل. لكن اعترَضَ E‏ ((بأنٌ الجحمعة من شرائطها الحماعة التي هي جمع» 


#إباب العيدين 4 
(قوله: بأ الجمعة من شرائطها الحماعة إلح) ا ار في الحملة فيهما. 


)١(‏ المقولة ]۷٠0۷۲[‏ قوله: (رفي الأصح)). 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ١١١/١‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین .١۷١/۲‏ 

.۳١٦١/١ "البحر : كتاب الصلاة‎ )٤( 

(د) 'ط': کتاب الصلاة - باب العیدین ٠١٠۱/۱‏ بتصرف. 


الجزءالخامس ‏ .سس إإإ . باب العيدين 


انها سو بعدهاء وق "القية"": ((صلاة العيد ف القرى تکره تحرما))» أ لأنه 
اشتغالٌ ما لا یصح؛ ا 

(وتقدم) صلاّها (على صلاة الحنازة إذا احتَمَعتا) لأنه واحب عيناء والجنازة كفاية 
(و) تقد وش النازة E SO TT‏ 


والواحد هنا مع الإمام جماعة كما ني "النهر")). 

]1411 و فانها بعدها) بيان للفرق» وهو ا فيها فا ل شط راا بعدها 
لا قبلها بخلاف الجحمعةء قال قي "البح ": ((حتی لولم بط اة صح وأساءَ لترك السنة» 
ولو قَدَّمَها على الصلاة صحَّت وأساءُ ولا تعاد الصلاة)). 

3۹41۲7 (قولة: صلاة العيد) ومثلهُ ابحمعة» ا2 

٠۳‏ (قولة: ما لا يصح أي: على أنه عيد» وإلاً فهو نفل مكروةٌ لأدائه بالحماعة» 
ا 

(۹ (قوله: لأنه واحب إلخ) المراد بالواحب ما بام فعاة إماعلى سبيل الوحوب 
الصطلح عليه - وذلك في العيد - وإمًا على طريق الفرضيّة وذلك قي الحنازة» فهو من عموم 
اا ) 

مطلبٌ فيما يرجح تقديمه من صلاة عي أو جنازة أو كسوفٍ أو فرض أو سنة 
]٠۹١(‏ (قولة: والجحنازة كفاية) فيه أن العيد إن ترحَحَ على الجنازة Tm‏ ا 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيد ق۳ ۲/أ. 
(۲) 'النھر": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ق ۸۹//. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ "ح": کتاب الصلاة _ باب العیدین ق ١١١/أ.‏ 

.أ/١١‎ ١۰ق "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب العیدین‎ )٥( 

.٠١٠/١ "ط": كتاب الصلاة - باب العیدین‎ )٩( 


o00/\ 


قسم العبادات ‏ .س لبإ حاشية ابن عابدين 


على الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرهاء والعيد على الكسوف» لكنْ في "الب "© 


E‏ ا اليد تؤدّى بجمع عظيم شى تفرقه إن اشتغل الإمام 
بابجنازة. اھ "ح". 

قلت: بل الأول [۲/ق١١١/أ]‏ التعليلٌ بخوف التشويش على الحماعة» بان کف صلاة 
العيد» تم رأيتهُ كذلك في جنائز "البحر'" عن "المنية". 

14[ (قولة: على الخطبة) أي: حطبة العيد» وذلك لفرضيتها وسنية الخطبة» وكذا يقال 
في سنة المغرب» "ل ". 

۹۷ (قولة: ور کا الظهر والحمعة والعشاء. 

[3۹٦۸]‏ (قولة: والعيد على الكسوف) لاه وإ کان کل منهما ۇدى بحم عظيم لكر 
العيد واحب والكسوف سنةء "س" . 

هذاء وني "السّراج": ((إْ كان وقت العيد واسعا يبدا بالكسوف؛ لأنه ُحشّى فوا 
زا فاق ل ا ادرت ا ون ف کی عاد وکوت ی ماو بكرن 


رقو قلت بل الأرل اللعل عرف المشزيش إل وذلك لأ عا قبل كماق سبي" 
معارض بان الناس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغى أن تَقَدَمّ الجنازة حيث لم يتفرًقرا إلا بعد أداء صلاة 
العيد» لاف ما لو قدمّت صلاة العيد رعا ترق الناس قبل أن يد ر كوا فضيلة الصلاة على الحجنازة 


(1) "البحر": كتاب الصلاة .۲٠٠/۱‏ 

(۲)"ح": کتاب الصلاة ‏ باب العیدین ق١ .//١١‏ 

(۳)"الہحر": کتاب الجنائز - فصل: السلطان احق بصلاته .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ 'القنية": کتاب الصلاة ۔ باب الجنائز قد ۲/ب. 

(ه)"ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠١۲/١‏ 

()"ے": کتاب الصلاة ۔ باب العیدین ق ١٠١١/أ.‏ 

(۷)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ١/ق۳۳/ب‏ بتصرف. 


الجزءالخامس .... ٣إ‏ باب العيدين 
عن "الحلبى": ((الفتوى على تأحير الحنازة عن السنة)» وأقره "المصنف" e‏ 


لا ني آخحر يوم من الشهر والعيد اول يوم أو يوم العاشر؟! قلنا: لا يعتسع فقد روي نها كفت 
يوم مات "لبراهیم" ابن رسول الله کب وموته کان يوم العاشر من ربيع الأول". 
مطلب: الفقهاءٌُ قد يذكرون ما لا يوج عادة 

على ان ا الفركنة رح مات وترك مائة 
جحد)) اه. 

قلت: ومثلةُ قولهم: لو ترش الكقارً ا ذلك البی» بل قد يتصوَرٌ ذلك في الحكي 
بأ يشهدوا على نقصان رجحب وشعبانء فيقع العيد ني آخر رمضان کما فی 'البزازية"". 

قو عن "اللي ) آي العا الحتق "عند بن انير حاج" صاحب "ایی 
شرح المنية'. 

۹۷٠‏ (قولة: عن الستقم أي: سنة الحمعة كما صرح به" هناك وقال: ((فعلى هذا وخر 
ا آکد)) اه فافهم. 


(قولةُ: قلنا لا متنع) أي: نقلا؛ لان السير بتقدير العزيز العليم. 

(قولة: بل قد بتصوَرُ ذلك في الحكم بأن يشهدوا إلخ) عبارة "البرازي": ((بأن شهدوا على نقصان 
رحب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع» فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة»› فيقع آخر 
رمضان ني اليوم السابع والعشرين» فيكون العيد في الثامن والعشرين)). 


(۱) أخرجه أحمد ۲٠١١ » ۲٤۹/٤‏ والبخاري )١٠١٤١(‏ كتاب الكسوف _ باب الصلاة في كسوف الشمس» ومسلم 
)٩۹١١(‏ كتاب الكسوف _ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: ((الصلاة جحامعة))» من حديث المغيرة بن شعبة طكه. 

(۲) انظر "طبعات ابن سعد": .۱٤ ٤۱ ٤۳/۱‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل ف العيدين ۷۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة - الخامس: الوقت ۲/ق۲۹/أ۔ ب. 


)١(‏ أي: صاحب "الحلبة": كتاب الصلاة ۔ باب العیدین ۲/ق۲۹/. 


قسم العبادات بإ حاشية أبن عابدين 


كأته إلحاقا لها بالصلاةء لكنْ في آخر أحكام دين "الأشباه": ((ينبغي تقديم الحنازة 
والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته))» فتأمل EG‏ 


رد۷٠‏ (قولة: إلحاقا لها أي: للسنة ((بالصلا) أي: صلاة الفرض. 

]34¥[ 5 لکن في خر إلخ) استدراكٌ على الاستدراك وعلى قول لصتف" و 
على صلاة الجنازة))» ط ٠‏ 

(۹۷۳] (قو ل نبغي إلخ) عبار 1 "الأشباه": ((احتمَعّت حنازة و ا قدّمّت اناز ٤‏ 
رانا حتت دوف وجعة او فر وقتر لم آر وني و و 
وإلا فالكسوف؛ لأنه شى فواتة بالاجلاء» ولو احتمع عي وكسوف وحنازة ينبغي تقديم 
الجنازة» وكذا لو احتمعت ا وجمعة ولم يخفا حرو ج وقته» وينبغي أيضا تقديم 
الخسوف على الوتر والتراويح)) اه. 

ف عاف ام نے ا اشا غل و 36ي ال دوه عاف 
و و E‏ 
خف ا الکرف عل اک وهر کت اوا عاف لاوک ه 'الشارح“ من تقديم 
العيد على الكسوف مع أن العيد واحب فقدّم فبالأولى تقديمٌ فرض الوقت» وني "احوهرة" من 
بات الكسرف رر ل الكو ف والمحدارة وئ بالارة انها فرض وقد يحضي 
على اليك ال اه آي لطرل صاة الكو ف. 


.٠١۲/١۱ "ط": کتاب الصلاۃ ۔ باب العیدین‎ )١۱( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - ما يقدم على الدین وما يؤخر عله ص .-٤۲۹-٤۲۸‏ 
(۳) ص ٣١ا‏ در '. 

.٠١۲/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )٤( 

)٥(‏ ص۲١۱‏ ف 


.١١١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )٩( 


الجزءالنامس ‏ _ وبإ ‏ پاب العيدين 
(وندب يوم الفطر أكله) حلوا وترا O O‏ 


وقد يقال: قدمْ العيد لعل بحصل الاشتباه؛ لأنه يؤدّى بجحمع عظيم» وعلى هذا تقدم 
الجمعة أيضا على الكسوف» ولذا حص "صاحب الأشباه" تقديم فرض الوقت دون الجمعة» 
و ا 2 E‏ ل 8 FE a.‏ . ي ق 
ويۇحد من قوله أيضا: ((إن ضاق الوقت)) تقديم فرض المغرب؛ لال وقته ضيق كما جنه 
ے0 وهو ظاهر» ثم رأيتة صريحا في جنائز "التاترحانيّة""» وقال بعده: ((ورَوّى 
"اخسن" أنه يحيْرُ))» فافهم. 
ر ر و ر ا ر ٤‏ 
٠۹۷4١‏ (قوله: ونب يوم الفطر إلخ) الندب قول البعض» وعد "المصنف" الغسل سابقا مسن 
ا | 7 ت 9 ۱ ا 2 MY" u‏ لا 1% 5( |٤‏ 
لسنن» والصحيح أن الكل سنة لخصوص الر؟ » قهستاني .ار ې ۰ . وراد 
ل غو ل :وا اة ما اهمال اة غل الب 
مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعکس 
قال "نوح أفندي": ((وحاصلة تحويرٌ إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسيهء ولهذا أطلق 
iP 4 2 H .‏ و 4 ر 
في "الهداية"“ اسم المستحب على الغخسل ثم قال: فيسن فيه الغسل)) اه. 
ا کار ع ا E E‏ 2 8 
وقي القهستاني “ أيضا: ((أن هذه الامور مندوبة قبل الصلاة» ومن آدابها لا من آداب 
اليوم كما في "الحلايي"» لكر في "التحفة": أن في غسله احتلاف الجمعة) اه. 
AJ! hM E N‏ ل 
[4Y9]‏ (قوله: حلوا) قال ف فتح القدير 2 (( و يستحب کول ذلك المطعوم حلوا؛ 
(۱) "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب العیدین ق١٠‏ /أ۔ ب. 
(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١۷۸/۲‏ ا 
(۳) "امع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ٠١١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۲/١‏ 
)٥(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١۷١/١‏ 
(1) 'الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .۸٥/١‏ 
(۷) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ٠١۷/١‏ 
(۸) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٤١/۲‏ . 


قسم العبادات ‏ ...س لإ حاشية ابن عابدين 


ولو قرّويا (قبلً) حرو حه إلى (صلاتِها واستیاکه واغتساله وتطيبه) ماله ريح 
اظ لون (والسه أحسنَ بیابه) ECS SEES DOSES SSL‏ 


لما في "البحاري"“: كان عليه الصلاة والسلام: ررلا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتي 
ویأکلهنٌ وترا» )) اھ. 

قلت: فالظاهر أن التمر أفضل كما اقتضاه هذا البن فان لم جد یأکل شیا حلو ثم رايت 
في "شرح المنية". 

٠۹۷م‏ (قولة: ولو قرو كذا في "الشرنبلالة"» ولعلَُ يشير إلى أ ذلك ليس من سنن 
الصلاة بل من سنن اليوم؛ لان ني الأكل مبادرة إلى قبول [۲/ق۷١١//أ]‏ ضيافة احق سبحانه 
وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام» تأمًل. 

۹۷۷ (قوله: واستياكم لأنه مندوب إليه فى سائر الصلوات» "احتيار"“. ومُفاده أن المراد 
به اساك عند لقا إل الصلاة انه مسحي كا قدا ى سنن الوضره و كذا غد 
الاجتماع E N‏ 


كدرل خضو الع ف 


)٠ ٤١( والترمذي‎ ١۲١/۳١ كتاب العيدين - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وأحرجحه أحمد‎ )٩٥۳( برقم‎ )١( 
كناب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخرو ج وقال: هذا حديث حسلٌ غريب صحي»‎ 
كتاب الصيام  باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخر ج» والبيهقي في "السنن الكبرى"‎ )٠۷١ ٤(هحام وابن‎ 
باب‎ )۱٤۲۹( و‎ )۱٤٩۸( کكتاب صلاة العيدين - باب الأكل يوم الفطر قبل الغدوء وابن خزعة‎ ۲۸۳-۳ 
 ةالصلا كتاب‎ )۲۸١ ٤(و‎ )۲۸١۱۳(نابح وابن‎ ۲۹٤/۱ استحباب اکل التمر يوم الفطرء والحاكم في "المستدرك"‎ 
. باب العيدين» كلهم من حديث انس طن‎ 

(۲( "شرح المنية الكبير ": فصل قي صلاة العيدين ص٦٦١٠‏ -. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٠٤١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۸١/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۹١١[‏ قوله: ((إلا إذا نسيه إلخ)). 

(1) من ((و كذا عند)) إلى(ري الوضوء)) ساقط من "الأصل". 


اء ا حاف ا می کے ۷¥ ب و نے ۔ پاب العدين 


ولو غير أبيض (وأداء فطرته) صح عطفة على ((أكلة) لأن الكلام كله قبل 


)114۷۸ (قولة: ولو غير أبيض قال في "البحر"": ((وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من 
الاين اة ودي و ل یکن اض الال دال عاب فد رر لبوی ۹ ان 
عليه الصلاة والسلام: رركان يلبس يوم العيد بر ذه حمراء)» وي 'الفتح": المحلة الخمراءغار عن 
a‏ فليكن حمل البردة أحدهما اه. 
أي: أحد الثويرن اللذين هما الحلةء أي: فلا يعارض ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر*» والقول 
مقدّمٌ على الفعل» والحاظرٌ على البيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور؟)) ا 
بزيادة» وسيأتي“ إن شاء الله تعالى تمامٌ الكلام على لبس الأحهمر في كتاب الحظر والإباحة. 

]114۷4 (قولةُ: صح فظن حواب سۇال تقدیره: كيف صح عطف أداء الفطرة 
على المندوبات مع وجوبه؟! فأجحاب بان الكلام هنا في الأداء قبل الخروج» والواحب مطلق 
الأداء. اه ا 


۰ (قولة: وین م أي: من أجل كون يع تلك الأحكام قبل الخروج "ط". 


es ٤ ٤ 4‏ ‌ 2 لر لل # 4 
(قوله: فكيف إذا لم يتعارضا) أي: كيف يدم القول حينعذٍ؟! بل يعمل بكل منهماء وليس المراد 
و و تر ر . 3 2 ر ۴ 
أنه يقدم القول حينعلٍ بالأولى؛ إذ لا تقديم» بل العمل بكل. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ۔- باب صلاة العيدين ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

(۲) فی 'السنن الکبری" ۲٤۷/۳‏ کتاب الحمعة ‏ باب ما یستحب من الارتداء ببرد» و ۲۸۰/۳ كتاب صلاة العيدين ۔ 
باب الزينة للعيد» وذكره ابن حجر فى "المطالب العالية" ٠۷١/١‏ وأشار إليه بالضعف. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين .)١-٤١/۲‏ 

)٤(‏ أحرحجه النسائي 1۹١/۸‏ كتشاب الزينة - باب النهي عن لبس حاتم الذهب» وفي "الكبرى" ٤٤٠/١‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ا 

)١(‏ المقولة ٤٩3‏ ۳۲۹] قوله: ((فأفاد أنها تحرعية)). 

)1( تاب الصلاة - باب العیدین ق١٠٠٠‏ /ب. 

(۷) "ط": کتاب الصلاۃ ۔ باب العیدین ٠١۲/١‏ بتصرف. 


قسم‌العبادات ‏ .د ۸إ .__ ._ حاشية ابن عابدین 


تی بکلمة (م حروحٗ) لی aS‏ إلى الحبانة) وهي 
ر ا وکر ی ا ا ی 
وس وإ وسعهم ااس الجامع) هو الصحيح EPO ED OS‏ 


E‏ اتی که یآ المفيدة للترتيب والتراحى حي الخروج 
عن الحفيع فيدل على أن مراد فعلٌ جميع ما ذكِر قبل CT‏ أو بالفاء؛ 
لأ الفاء ربُما توهِمْ تعقيبَةُ على أداء الفطرة فقط بخلاف تم ولذا قال: ((ليفيد تراحيّةٌ عن ميم 
ا على العلةٍ السابقةء وقد يقال: حذف العاطف لأنه.عمعنى 
العلَة الأوللى» فالثانية بدلّ منها للتوضيح فافهم. 

هذا اوصرح به أنه يندب اء الفطرة ق الطريق وهو متوحة إل الصلى» وما هنا بر 
حلافه» فتأمّل. 

[34A]‏ (قولة: اأصلى العا أي: اى الصحراي "عر" عن "الغرب". 

وا ات طاو ر کی ای رک ار غا ا د کل ال 
الد ااي NT REE ET AA ERT‏ 
7ق /ب] 

١‏ (قولة: هو الصحيح) قال ني "الظهيرية": ((وقال بعضهم: ليس بسن وتعارّف 
الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الرحام» ا هو الأوّل)) اه. 

وفي "الخلاصة“ و"الخانية"“: : ((السنة أن يحرج الإمام إلى الحبّانة ويستخلف غيره لل 


. ١۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 
'المغرب": مادة ((حبن)).‎ )۲( 

(۳) من ((أي: لا)) إلى ((حصوص)) ساقط من """. 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الثاني فی صلاة العید ق۳۹//. 
)٥(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق٤ ١‏ /أ. 
)١(‏ 'الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱۸۳/١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


الجزءالخامس .د إل ن س باب‌العيدين 


(ولا بأس بإحراج منبر إليها) لكن في "الخلاصة": ((لا بأس ببنائه دون إحراجه))» 


E O a E MERE SERS SS ARR O ولا بأ بعوٴده راکباء وندب کونه‎ 


في المصر بالضعفاء بناءًٌ على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق» وإث لم يستخلف 
فله ذلك)) اه و 

۸ (قولة: ولا بس بإخراج منبر إليها) عزاه في "ادر" إلى "الاحتيار". 

]11۹۸1 (قولة: لكن في "الخلاصة"" إلخ) قا فی "لخا" ا قالا: ((ولا يخر ج 
انبر إلى المبّانة يوم العيد» واحتلف المشايخ فى بنائه في الحبّانة» قيل: يكره وقيل: لا))» فدل 
كلامُهما على أنه لا حلاف ف كراهة إخحراحه إليهاء وما الخلاف ف بنائه فيهاء وبعمكن حمل 


(قوله: فدلٌ كلامُهما على أنه لا حلاف إلخ) ثمٌ على ما ذكرَهٌ يكون الإخراح متفقا على كراهته 
التتريهيّة والبناءُ عختلفا فيه فعلى هذا كيف يصنم الخطيب على القرل بكراهة البناء أيضا لتحققّها عليه 
TNS‏ والسنة في اللنطبة أن تكون على المنبر؟! فالظاهرٌ أن كلا ختلفٌ فيه» والقائل 
بک راھ الا یار ان فول بع كراهة الإحراج بخلاف سن قال بعدم كراهة البناء فإنه يحتمل 
ُن يقول بعدم كراهة الإحراج اشا ويحتمل أن يقول بهاء وان المفهوم من عبارتي "الخلاصة" و"الخانية" 
من أنه لا حلاف في كراهة الإخراج غير معتبر» وسيأتي في الاستسسقاء أنه بخطب على قولهما قائما 
على الأرض» فيحتمل أن القائل بكراهته يقول: بخطب على الأرض كالاستسقاء. ثم لم يظهر موافقة 
ما عزاه "الشارح" إلى "الخلاصة" لا نقله عنهاء؛ إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف في البناء فهو لم جزم 
خد اھ یک جاه ال ع الک ا اتا ثم قله غل راش اة خي ان العا 
حسنٌ)) يفي أنه لا بأُس به معنی استحسانه» فيوافق لما عزاه "الشارح" لهاء وعلیه فلا بأس في كلامه 


.١٤١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) لم بد النقل في نسخة "الاختيار" التي بين أيدينا. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق٤‏ ١/أ.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۱۸۳/١‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


و الاق می و د بے حا این این 


EY‏ : ف اط" r E e N‏ ا 
ن طرق اجر وإظهار البشاشة» وإكتار الصدقة» والتخحتم» والتهنغة ب: تقبل الله 


الكراهة على التتزيهية وهي مرجم حلاف الأولى الاد من كلمة لا بأس غالباء فلا مخالفة» فافهم. 
وي "الخلاصة""' عن "حواهر زاده": ((هذا- أي: بناؤه - حسن قي زماننا)). 

[AY‏ (قولة: من طریق آحرَ) لما رواه 'البخحاريئ"": أنه کان : ررإذا کان یوم عی د 
حالف الطريى »» ولان فيه تكير الشهود؛ لأ أمكة القربة تشهد لصاحبهاء "شرع الي" 

7 قول والتحتا) ظاهره: ولو لغير مير وقاض ومفست» وماق كتاب الحظر من 
قصره على نحو هؤلاء حمولٌ على الدوام» ويدل له ما قي "النهر"“ عن "الدّراية": ((أن مَن كان 
يتحت من الصحابة كان يتحت يوم الف وها ازل اف 'القهستان “"» حیتٹ حصه 
بڏي ساطان» ومن المندوبات صلا الصبح في مسجد E‏ 


۸۹ (قوله: لا تنكَرْ) حبر قوله: (روالتهنعة)» وما قال كذلك لأنه لم ُحفظ فيها شيءٌ 


ع ع ۴ 4 ٤‏ 7 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون فى صلاة العيدين ق٠ ١‏ /أ. 

(۲) برقم )۹۸٦(‏ كتاب العيدين - باب من حالف الطريق إذا رحع يوم العيدء والبيهقي لي "السنن الکبری" ٠٠۸/۳‏ 
كتاب صلاة العيدين» من حديث حابرء وقال الترمذي ٤١٤/۲‏ إثر حديث أبي هريرة: وحديث جابر كأنه أصح» 
ولي الباب عن ابن عمر» وأبي هريرة هلت 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص١۷٠‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة ۳۲۹۸۲7] قوله: (روترك التحتم إلخ)). 

)٥(‏ "النهر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العيدين ق۸۷/ب. 

)٦(‏ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ٠٦۷/١‏ بتصرف. 

(۷) "ط": کتاب الصلاة - باب العیدین ٠٠١۳/١‏ بتصرف. 


ااا اک د ا ا ی ا ی 


: ا ٤‏ ر 2 
في طريقها ولا يتنفلٌ قبلها مطلقا) يتعلق بالتكبير والتنفل» SAS‏ 


عن "أبي حنيفة" وأصحابه» وذكرّ في "القنية": ((أنه لم ينل عن أصحابنا كراهة» وعن "مالك" 
انه کرهَها وعن "الأوزاعي": نها بدعة))» وقال الحقق "ابن أمير حاج"": ((بل الأشبة أنها 
حائزة مستحبًة في المحملة)» ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: 
((والتعامَلٌ في البلاد الشامية والمصرية: عيذ مبارك عليك ونحوة))» وقال: (رمكن أن يلحَى بذلك 
في المشروعية والاستحباب [۲/ق۸١١/أ]‏ لما بينهما من التلازم» فإك سن قلت طاعتةُ ا 
کان لك اران عله مارکا عل اه فا ورد الغا بار کی امور شی فود ته ااب 
الدعاء بها هنا أيضا)) اه. 

۹٩١‏ (قو: في طريقِها) ليس التقييد به للاحتراز عن البيت أو المصلى» وإنغا هو لبيان 
الحالفة بين عي الفطر والأضحىء فإك السنة في الأضحى التكبيرٌ في الطريق كما سيأتي”» فافهم. 

]1441[ (قولة: قبلها) ظر ف لقوله: ((ولا يتنفل)) للاحتراز عمًا بعدهاء فإك فيه تفصیلا کہا 
صرح E‏ 

]144۲[ (قولة: يتعلق بالتکبير والتتفل) المراد 3 العنوي» أي: نه قيد لهما» فمعنى الإطلاق 
ف التکبير أي سواء كان e‏ وف التتفل: سواءِ کان في الل قافا الت 


(قولة: لس اليد به للاحتراز إلخ) الق به وإن كان ليس للاحتراز بل لبيان المخالفة بين 
ا و ا 0 
(رفي طريقها)) دفعا للإيهام من أل الأمر. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيد ق۳ ۲/أ. 
(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل السادس في صلاة العیدین ۲/ق ۲۸۲/ب بتصرف. 


ı H 


(۳) ص۱۳۷ ۔ "در" 


ı1 tf 


)٤(‏ ص٣١١۱‏ "در". 


o0¥/1١ 


قسم الحبادات ‏ .د إإإ حاشية ابن عابدين 


کذا فرره 2 ل 'البحر' N O‏ 


في الأصح» وسواء كان ممن يصلي العيد أو لاء حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد 
تصليها بعدّما يصلي الإمام في ال حبانةء أفاده في "البحر ". 
(۹۹۳] (قو ل کذا قررہ 'الملصنف" تبعا ل "البحر" إلح) حاصل الكلام في هذا المقام أنه 
Pit.‏ چ 2 1 اور م 2 2 £ ۶ E‏ : 
قال في "الخلاصة : ((ولا يكب يوم الفطرء وعندهما يكب ويحافت» وهو أحد الروايتين عنه» 
والأصح ما ذكرنا أنه لا يكير في عيد الفط) اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته» 
وان الاتفاق على عدم الجهر به. 
وردَهُ في "فتح القدير": ((بانه ليس بشيء؛ إذ لا يمم من ذكر الله تعال في وقتٍ من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وحه البدعة وهو الجهر؛ لمخالفته قوله تعالی: SHER:‏ ك 
فی یدک 4 [الأعراف- ه °[ فيقتصر على و الشرع ر الأضحى لقوله تعال: 
و وآڏڪروا أله “اا مودت [ البقرة- ٣‏ ,۲ [ ر ف ا على "الفتح": ((بان 
صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالخلاف وبأ تخصيص الذكر بوقتٍ لم يرد به الشرع غير 
e‏ 
أقول: ما قي "الخلاصة" يشير به كلام "الخانية" فإنه قال: ((ويكيرٌ يوم الأضحى ويجهن 
ولا يبر يوم الفطر في قول "أبي حنيفة"))» لكل لا شلك أن الحقق "ابن الهماء" لە عله تام 
بالخلاف أيضاء كيف وف "غاية البيان": ((المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر» ولا حلاف 
في جحوازه بصفة [۲/ق۸١١/ب]‏ الإحفائ) اه؟ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ١۷۲/١‏ قلا عن "التلاية". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٠۷۲/۲‏ . 
(۴) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق۳٠‏ /ب. 
)٤(‏ 'الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤١/۲‏ بتصرف. 


.١۷۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )٥( 
بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية").‎ ۱۸۳١/١ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )٩( 


RR 


فأفاد أن اللخلاف بين "الإمامء' ك في الحهر والإحفاء لا في أصل التكبيرء» وقد حَكى 
الخلاف كذلك في "البدائع”“ و 'السر لسر 2 و"المحمع' و"درر البحار" و"اللتقى"" و'الدرر"“ 
و"الاحتيار"“ و"المواهب" و"الإمداد"“ و" التتارحانيّة"" و "التجنيس" 
و"مختارات النوازل"“ و"الكفاية " و"العراج" اوكراوق الهاية إل "الوط و 
الفقهاء"" و "زاد الفقهاء"» فهذه مشاهيرُ كب المذهب 2 بخلاف ما في "الخلاصة"» بل 
حکی د ا وای ووا خداهما آنه ب وة آنه ھر قو لسا قال: 
((وهي الصحيح على ما قال "الرازي"))» ومثلة في "النهر"'» وقال في (واحتلِف 
ني عيد الفطرء فعن "أبي حنيفة" - وهو قول "صاحبيه" واحتيار "الطحاوي"٠-‏ أنه جه 


(۱) "البدائع": کتاب الصلاة - فصل في بیان ما یستحب یوم العید ۲۷۹/۱ . 

(۲) "السراج الوهاج": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ۱/ق ./٠۲ ٣‏ 

(۳) "ملتقى الأبجر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠١١/١‏ 

.٠٤١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدین‎ )٤( 

٠.۸۸/١ "الاحتيار ": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(1) "الإمداد": کتاب الصلاۃ _ باب صلاة العیدین ق۲۹۰ /ب. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في صلاة العیدین ۹۲-۹۱/۲ نقلا عن "المحيط". 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة - باب صلاة العیدین .۲۲۶٣/۱‏ 

(۹) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين قد٣/ا.‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٤١/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). 

)١١(‏ لم يتعرض في "مبسوط السرحسي" للتكبير ي عيد الفطر. 

(۱۲) لم ضحد النقل في "فة السمرقندي". 

(۱۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العیدین .١٠۹/۱‏ 

)١٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة _ باب العيدين ق۸۸/. 

(ه )١‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلا العید ۲/ق۲۸۲/ب. 

)١١(‏ "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من إظهار التكبير في العيد» وني أي حال 
يكون من الطريق إليه أُم بعد الجلوس فيه ٤١/١٤‏ . 


قسم‌العبادات ‏ .س إإإ .س حاشية اين عابدين 
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لكن تعقبة في "النهر"» ورحح تقييده بالجهرء زاد في "البرهان": ((وقالا: امجهر به 
ا و ھی و عله eee SR RSE ses‏ 


E TTC EE 
إلى "أبي حنيفة" أنه لا يكير في الفطر أصلاء وزْعَم أنه الأصحٌ كما هو ظاهرٌ "الخلاصة")) اه.‎ 
فقد ثبت أن ما في "الخلاصة" غريب مالف للمشهور في المذهب» فافهم.‎ 

وني "شرح المنية الصغير": ((ويوم الفطر لا يجهر به عنده» وعندهما يجهر وهو رواية 
عنه» والخلاف ف الأفضايّةء اسا الكراهة فمنتفية عن الطرفين) اه. وكذا فى "الكبير "". 

وأمّا قول "الفتح": ((إذ لا منم عن ذكر الله تعالى إلخ) فهو منقول في "البداع" 
وغيرها عن "الإمام" قي بحث تكبير التشريق. 

هذاء وقد ذكرّ الشيخ "قاسم" في "تصحيحه": (رأنً العتمد قول "الإمام")). 

:لکن تم ی "لنھر ۳ آقول: لم عصرم لاله قل كلام ابر« 
وأقر نعم ذكرّ قبله: رن الخلاف قي الجهر وعدي))» وعزاه إلى "معراج الدّراية" و"الفجنيس' 
و"غاية البيان" و"الزيلعى""". 

]3۹46 (قولةُ: زا في "البرهان" إلخ) أي: زاد على ما في "النهر" التصريح: ((بأنه سثة 


(قولة: والخلاف قي الأفضليّة) وعلى ما فى "البرهان" الخلاف قي السنيّة. 
ا م سے ا e‏ 
(قوله: أقول: لم يتعقبه صرجحا إلخ) ما ذكره قبله يفيد التعقمب» حيث ذكر أن الخلاف قي الجهر 
وتو ورك وا ال فن الل ى هن 

.-۲۷ ٤ص "شرح المنية الصغير ": فصل قي صلاة العید‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل لي صلاة العيد صا .-١٦‏ 

(۳) "الفتح": كاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤١/۲‏ بتصرف يسير. 

.٠۹۷/۱ "الہدائع": کتاب الصلاة - فصل في وقت القکبیر‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العيدين ق۸۸/. 

. ٠۷۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) 'تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ۲۲٤/۱‏ . 


الجزء الخامس يد 5 ب > بي وات الفدين 


” و بے سے بے ص۱ 


ووحهها ظاهرٌ قوله تعالى:ظ وڪم اليذه وياله عل 
[ البقرة- ٠۸١‏ ]» ووجة الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة» RO a‏ 


4 
5 
5 


عندهما))»› آئ؛ لا مستحب» إلا فقد علمت أنه ٿ ا صرح بالخلاف بين "الإماء" 
و 'صاحبيه'» لکنه لم صر با سلة أ 1 مستحب» فافهم. 


(۹۹ (قوله: ووحهها) أي: هذه الرواية. 


(قول "الشارح": ووَجْهُها ظاهرٌ قوله تعالى إلخ) لي "السندي": (رولسًا كان المقصودٌ إظهار النعم 
فی ذلك الیوم کما دل عليه قوله تعال :على ما هَدَلكة [ البقرة- ۱۸١‏ ] كان الحهرٌ بالتكبير 
ادحل في إظهار النعم» وإنما قال: ((ظاهن) لأ الآية دلت ل فل الك س ا يحتمل 
أن يكون المراد تكبيرَ الصلاة)) اه. 

(قول "الشارح": ووَْة الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة إلخ) لك نقل "امقدسي" عن 
جمال الدين "يوسف العجمي": ((أنه أحاب عن إعراض بعضهم عن الحهر بالذ کر بقوله تعالى: وا ذ کرک 
ف تف 4# الآية [ الأعراف- ۲١١‏ وقولهتكة؛ (رحير الذكر الخفئ بان الله تعالى حاطب عامّة عباده 


چ و مرس 
ر سے I4‏ ص 


بقوله: افلا يترود ابل َيف لقت [ الغاشية  e ١۷‏ وحاطب الخاصّة بقوله: ولا ند رون 
ألا 4 [ النساء- ۸۲ ] وحاطّب سيد أهل الحضرة محمّدا صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفة بنفسه 
وبربه: لواد کیک ف یک فمن لا یعرف نفسةُ ولا ره كيف يذ كر ربّه ني تفسه» بل هم المحاطبون 
بقوله تعالی: ل اد کرو الله ذکاکیرا 4 الاجر ر الاک ا ورا عن ا 
9 اک ا ا ا ا ا و ا 

فإن قلت : او اک ی اا وأيضا لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكور. قلت: قد 
ااا ال ST E EE‏ لعدم حضورك مع الله فيه؛ لان 
غفلتك عند عدم وجحود ذكره أشدٌ من غفلتك مع وجود ذكره» فعسى أن يرفعك يِن ذکر مع وجود 
غفل إلى ذكر مع وجود يقظةٍء وین ذ کر مع وحود يقظٍ إلى ذکر مع وجود حضور» وین ذکر مع 
روحودِ حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عما سوى المذكور» وما ذلك على الله بعزيز. 


قسم العبادات ‏ ...د لإ _. . حاشية ابن عابدين 


۹۷ (قولة: فيصر على مورد الشّرع) وهو ما في "البحر" عن "القنية": ((التكبير 
جهرا في غير آيام ا بإزاء اعدو أو اللصوص» وقاس ۲7/ق۹١١/]‏ عليه بعضهم 
الحريق والمحاوف كلّها)) اه. زاد "القهستانئ": (رأو علا شرفا)). 

]134۹۸ (قولة: وكذالا ينغا إلخ) لما ي 'الكتب ال عن "ابن عباس" رضي الله تعالى 
عنهما: آنه ی ر حر ج فصلی بهم العيد لم يصَل قبلها ولا بعدها»» وهذا النفي بعدها حمول عليه 
٤‏ اا ؛ لما روّى "ابن ماجه"“ عن "أبي سعيد الخدري ط: كات رول الله ع 
رلا يصلي قبل العید شیئاء فإذا رحَحَ إل منزله صلى ر كعتين»» كذا قي "فتح القدير" قال في "منح 
الغفار"”": ((أقول: وهکذا استدلٌ به اشرات غلی الکراهت وعندي ن کونه مفيدا للمدعی نظ 


T2 4‏ ر و ع ٍ 2 E‏ ت 11 ر ۾ 8 
(قوله: وهکذا استدل به الشراح) ای غا دک قفدت ا غاس و ندل غل ان ترك داف 
كان عادة» ومعثل ذلك لا تبت الكراهة» وحديث "ابن ماحه" لا يفيد نفى صلاته بعدها في المسجده 


. ٠۷۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) لم نعثر على النقل في القنية'. 

(۳) "جحامع الرموز": کتاب الصلاة - فصل في صلاة العیدین .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ أحرجه البخحاري(٤ ١‏ 4) كتاب العيدين - باب الخطبة بعد العيدء ومسلم(٤‏ ۸۸) كتاب صلاة العيدين ‏ باب ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدها في الملصلى» وأبو داود(۹١٠١)‏ كتاب الصلاة _ باب الصلاة بعد صلاة العيد» 
والترمذي(۳۷٥د)‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء: لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء واللسائي ٠۹۳/۳‏ كتاب 
العيدين - باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماحه )۱۲۹١(‏ كتاب إقامة الصلاة . باب ما حاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء ولي الباب عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد «لك. 

.۲۸/۳ كتاب إقامة الصلاة - باب ما جحاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وأحرجه أحمد‎ )١۲۹۳( في "سننه"‎ )٥( 

. ٤۲/۲ 'فتح القدير": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق‏ ١۷/أ‏ بتصرف. 


الجزءالخامس ‏ ...س ۷إا باب العيدين 


غا ماه ن ن عا جك اع العا راتاق ر فل م آل ولم صل 
إلخ» وهنا لا يقتضي أذ ترك ذلك كان عاد له وحنل هنا لا تبت الكراهة؛ إذ لا بد لها 
من دليلٍ حاص كما ذكَرهُ 'صاحب البحر")) اھ. 

قلت : لكر ذكر العلامة ' انوح أفندي' : (رأنً وجة الاستدلال ما ذكروه قي كراهة التتقل 
بعد طلوع الفجر بأكثرَ من ركعتيه من أته َل كان حريصاً على الصلاة فعدمٌ فعله يدل على 
كاه ارا لماه مه انا لجرا ا 

قلت: هذا مسلَمٌ فيما إذا تكرَر منه ذلك أا عدم الفعل مر فلا ولیس في حديٹ 
"ابن عبا و 

]1۹44 (قولة: : بأربع) أو ب رکعتین»› والأول أفضلٌ كما ف استاي E‏ 

(قولة: وهذا) أي: ما مر“ من المنع عن التكبير والتتفل. 


بل أفاد أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئاء وأنه كان إذا رحَعَ إلى منزله يصلي ركعتين» فعلى هذا لم َم 
الاستدلال المذكور» نعم وا "ابن عباس" مع حديث "ابن ماحه" يفيد أن الكراهة فيما إذا 2 
قبلها لاستفادة أن ترك الصلاة قبلها كان عاد له عليه السلام. 

(قولة: من أنه) عبارة "نوح": ((مع أنه إلخ)). 

(قولة: قلت: هذا مُسلّمٌ فيما إذا تكررّ إلخ) قد يقال: مراد العلامة "نوح" الاستدلال على الدعى 
في ذاته لا تصحيح الاستدلال .ما ذكر الشراح» وقولة: ((فعدم فعله يدل على الكراهة)) ليس المرادٌ به 
عدم قله الا رد نخدت "ابن عباس" بل انه لم ینقل آنه فعل ما ذکر» ولو کان فعلهُ لنقل إلينا. 


.١۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلا العيدين ٠١۷/١‏ . 
SS ANE)‏ 


قسم العبادات ‏ .د ۸إ _ . _ حاشية ابن عابدين 


للحواص أمّا العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تتفل أصلا؛ لقلة رغبتهم 
e‏ ڪر E e‏ زه ذا ااه رغاتت وبراءة وقد 
المؤمنين؟ )) حاف ن أدحلَ تست الوعيد» قال الله تعال االری 


ت 9 عبداإ داص [ العلق- ۹و ۱۰ ])) yy‏ 


۰٠‏ ولغوا الام ا ارد ھم الین لاوا ددحم الجر غلا ولا کل 
حتى يفضي بهم إلى الترك أصلا "سر". 

(قولة: اصا0 أي: لا سرا ولا جهرا في التكبيرء» ولا قبل الصلاة .مسجب أو بيست 
أو بعدها .مسجد في التنفل» اط 
أقول: وظاهرٌ كلام ا التتفا بحا منه» واستشهد له ما فى "التجتيس "عن 
"المواني": (رأد كسالى العوامٌ إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يُمنعون؛ لأتهم إذا ميْعّوا 
ت رکوها صلا وأداؤها مع جحويز ھل الحدیٹ لھا اول من ترکها أصا). ۲/ق۹١١/ب]‏ 

۷.٠١‏ (قولة: وف هامشيه إلخ) تقدَم" الكلامٌ على هذه الصلاة في باب النوافلء وأ المراد 
ا النصف من شعبان» وليلة القدر السابعٌ والعشرون من رمضان. 

ثم إل ما نقلهُ قال "الر همي" : ((هو من الحواشى NG a‏ 
إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع » وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات» 


.٠۷۳/۲ "البحر": کتاب الصلاةۃ ۔ باب صلاة العيدین‎ )١( 

(۲) لم نعثر على تخریج لهذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(۳) "ط": کتاب الصلاة - باب العیدین .٠١۳/۱‏ 

.٠٠۳/۱ "ط": کتاب الصلاة ۔ باب العیدین‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة - صلاة العيدين .١۷۳١/۲‏ 

(1) المقولة ]٥۹۳۲[‏ قرله: (رفي صلاة رغائب)) وما بعدها. 


00۸/1 


الجزءالخامس ‏ .د إإإ ____ باب العيدين 
O 0 2‏ 0 ی ت 
(ووقتها من الارتفاع) e‏ فلا تصح قبله» بل تکون نفلا حرما (إلى الزوال) 


والفقة لا ينق من الهوامش الح ا ان ا و ا إلخ تعليل لما 
في "البحر"""» وظاهرٌ هذا الأثر تقر الكراهة عندهم ي المصلىء وأنها تتريهيّةء وإلا ما ره 
إذ لا جوز الإقرار على المنكر)) اه. 

ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلا الفجر عند طلوع الشمس؛ لأ ذلك لخوف 
تر کھا صلا فيقع التارك ي محظور أعظم» والله أعلم. 

۷۰۰€ (قولة: من الارتفاع) المراد به أن Es‏ 'زيلعي". 

[۷۰۰] (قولة: قدر رمح) هو اننا عش شا والمراد به وقت حا لنافلة» فلا مباينة بينهما 
ىلاف لما ف 'القهستان ""» ا 

( تنبية ) 

يندب تعجيلٌ الأضحى لتعجيل الأضاحي» وتأحيرُ الفطر ليودّي الفطرة كما في "البح ر "©. 

ر٠٠٠‏ (قولة: بل تكون نفلا رما لأنها قبل دحول وفتها لم صر واجبة كمالو صلى 
ظهرَ اليوم عند طلو ع الشمس» فلا يناي ما تقدًم" في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع 
والاستواء والخروب لا ينعقد شيء من الفرائض والواجبات الفائنة سوى عصر يومه» حتی 
لو شرع فيها بفريضة لم يكن داحلا في الصلاة أصلا فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما 
لو شر ئي التطوع» فافهم. 


.٠۷۳/۲ ”"البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین‎ )١( 

(۲) ثي المقولة السابقة. 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین .۲٠۲٠٣/۱‏ 
)٤(‏ "جحامع الرموز": كناب الصلاة - فصل في صلاة العيدين .٠١۷/١‏ 
)٥(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠٠٤/١‏ 

. ٠۷۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین‎ )٦( 

(۷) المقولة [۳۲۹۲] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 


قسم العبادات ‏ ...س .لإ حاشية ابن عابدين 


بإسقاط الغاية (فلو زالت الشمس وهو لى أثنائها مدت كما ف الجمعة» كذا 
في "السراج"» وقدمناه في الالني ر 
(ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائدء O‏ 


[Y۷‏ ھ0 يإاسققاط الغاية) أي: مشل ام ته اما لال4 [ البقرة- ۱۸۷ ]» قال 
'القهستانئ": ((فالزوال ليس وتا لها؛ لان الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه)) اه. 

قال "ط": (روهذا يرش إلى أ المراد بالزوال الاستواء وأطلق عليه للمجاورة). 

Sa LE‏ نفلا اتفاقا إن كان الزوال قبل القعود 
قدْرَ التشهل» وعلى قول "الإمام" إن کان بعد "سز ". 

قلت: وهذا ذکره 'الشار ے٠‏ بحا عند ذكر المسائل الالني عشرية وقال: ((ولم أُره)). 

|۷۰4 (قولة: كما في الجحمعة) أي: إذا دحل وقت [۲/ق ]/١١ ١‏ العصر فيهاء "طز" . 

)۷1۰ (قولة: e‏ أي: فى باب الاستحلاف. 

۷٠١١,‏ (قولة: ويصلي الإمامٌ بهم إلخ) ویکفي في جماعتها واحد كما في "لني" "ر". 

]¥۰11[ (قولة: i‏ قبل الزوائد) آی: قارا الإمام و کذا الؤتم الثناء قبلها قي ظاهر الرواية؛ 


(قولةُ: الت فاد اشا أي: بين "الإمام" و "ابي يوسف" لا محمد“ فإنه يقول بفساد الأصل 
عند فساد الوصف كما يظهر من النظائر. 


(1) 'السراج الوهاج': کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ۱ /ق۳۲۱/ب. 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ۱٦۸/١‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب الصلاة ۔ باب العیدین ٠١٤/۱‏ باحتصار. 

." "در‎ ۳۷/٤ )٥( 

.٠١ ٤/١ باب العيدين‎  ةالصلا‎ a (( 
"د"‎ ۳/٤ )۷( 

(۸) "النهر ": الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ق ۸۹/أ. 
)٩(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠١ ٤/١‏ 


الجزءالخامس ‏ .س إإإ _ _ بب العيدين 


SUTETTTEETETTTITE TEI TIN TT TTT EDT OTT ETTEEY وهي ثلاث تکبيراتِ يي کل رکعة)‎ 


لاه شرع في اول الصلاة "إمداد"'. وسميت زوائ لزيادتها على تكبيرة الإحرام وال ركوع» 
وأشار إلى أن التعوذ بتي به الامام بعدها؛ لاله سنة القراءة. 

)۷٠٠٣(‏ (قوله: وهي ثلاث تكبيرانتو) هذا مذهب "ابن مسعوو' وكثير من الصحابة» 
ا عن "ابن عباس "۳ وبه أحذ "اتنا اللاثة" وروي عن "ابن عباس": )» 0 
٤‏ لأولى ا وي الثانية ستا»"» وفي رواية“: وا ا وهي وة 
الافتتاح وتكبيرتا ال ركوع» والباقي زوائد» في الأول خمس» وني الثانية مس أو أربع» ويداً 
بالتكبير في كل ركعة» قال في "الهداية": (روعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء من بني 
A‏ 

مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس ععصية 

قال ي "الظهيرية: ((وهو تأويل ما روي عن "بي يوسف" و "محمد" فإنهما علا ذلك؛ 
ENE CAE VE E E aS‏ 
في "ا معراجح": لأ طاعة الإمام فيما ليس .ععصية واجبة)) اه. 

ومنهم مَّن جرم بأنٌ ذلك رواية عنهماء بل في "المجتبى": ((وعن "أبي يوسف" أنه رع إلى 
هذا))» ثم ذكرَ غير واحدٍ من المشايخ أن المحتارً العمل برواية الزيادة» أي: زيادة تكبيرةٍ في عيد الفطرء 


٤ e‏ م ت 
(قولة: أن المختار العمل إلخ) أي: في روايتي "ابن عباس" في تكبير الركعة الثائية. 


(۱) "الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ق٦۲۹‏ /ب. 

(۲) أحرجه البيهقي في "السنن الکبری" ۳٠٣/۳‏ كتاب صلاة العيدين - باب من استحب أن يبشدئ بالتكبير خلف 
صلاة الصبح من يوم عرفة. 

(۳) اخحرجه ابن أبي شيبة فى "مصنفه" ۷۹/۲ كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واخحتلافهم فيه. 

)٤(‏ أحرحجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۷۸/۲ كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واخحتلافهم فيه. 

(د) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۸٦/١‏ بتصرف. 

() "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العید ق ۳۸/ب. 


قسم العبادات .س إإإ حاشية ابن عابدين 


ہر مر ار 


E E O O E ولو زاد تأبعه‎ 


وبرواية النقصان قي عيد الأضحى عملا بالروایتین i,‏ قي الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي» 
وقیل: تعجیلا احق الفقراء فيها بقدر تكبيرة» وتمامُه في "الحلبة"» وحَمَلَ "الشافعي" جميع 
التكبيرات المروية عن "ابن عباس" على الزوائد وهذا حلاف ما حهلناه عليه» والمذهب عندنا قول 
"ابن مسعود"» وما ذكروا من عمل العامة بقول "ابن عباس" لأمر أولاده من الخلفاء به كان 
قي زمنهم اما في زماننا فقد زال» فالعملٌ الآن ما هو ا عندناء كذا في "شرح المنية" 
وذكر في "البحر"”: (رأنٌ الخلاف في الأولوية))» ونحوةٌ ۲/ق١٠٠/ب]‏ في "الحلبة". 
مطلب: آمر الخليفة لا يبق بعد موته 
( تنبيۀ ) 
يؤخحذ من قول "شرح للنية"“: ((كان في زمنهم إلخ) أن أُمر الخليفة لا ييقى بعد موته 
أو عزله کما صرح به نی "الفتاوی الخیریة ٩‏ وبنی علیه: ((آنه لو نی عن سماع الدعوی بعد 
مس عشرة سنه لا قى انهية بعدا موت وال أعلب): 
(قولة: ولو زاد تابعَة إلخ) لأنه َع لامامه» ت عا و واو 
الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ر إنما حَعل الإمام لتم به» فلا تختلفوا عليه »"» فما لم يظهر 


)١(‏ انظر "الحلبة": التكملة - الفصل السادس في صلاة العید ۲/ق۲۸۱/ بتصرف. 

(۲) "شرح النية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص .-٥۷‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷۳/۲‏ 

.أ/۲۸١۱ق/۲ "الحلبة": التكملة  الفصل السادس في صلاة العید‎ )٤( 

..١۷ ٠ص "شرح النية الكبير": فصل لي صلاة العيدين‎ )٥( 

(1) "الفتاوى الخنيرية": كتاب أدب القاضي 1/۲ بتصرف. 

(۷) أحرجه مالك في "الوط" ۹۸/۱ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وأحمد ٠١١ »۳۱٤/۲‏ 
والبحاري(۷۲۲) كتاب الأذان - باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» و( )۷١‏ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلات 
ومسلم(٤ )٤١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ائتمام المأموم بالإمام» وأبو داود(٣١٠)‏ و(٤ )1٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يصلي 
من قعود» والسسائي ٠٤/۲‏ كتاب الافعاح ‏ باب تأويل قوله :و داقر تالقان فاس يعوا له وآنوتوا 
کنر ونً» وابن ماجه(۲۳۹١)‏ كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء ف: إتما َيل الإمام وتم به. ٤‏ 


الجزءالخامس ٠‏ د ٣‏ باب العيدين 


نو ۴ 


إلى ست عشرة؛ لأنه مأثورْ» إلا أن يسمع من المكبرين OR‏ 


حطوه بيقين كان اتباعَةُ واجباء ولا يظهرٌ الخطا في المجتهدات فأمًا إذا حرج عن أقوال الصحابة 
فقد ظهر حطؤۇه بیقین» فلا يلرمه اتباعه» ولهذا لو اقتدی بمن يرفع يديه عند الر كوع» او بمن 
يقنت فى الفجر» أو بمن يرى تكبيرات الحنازة مسا لا يتابعه لظهور حطيه بيقين؛ لأ ذلك كله 
OE‏ 
ا بدائع ۰ 

ا و 3 N r E‏ ء ر ر 

اقول: يۇ حذ منه أن الحتفی إذا اقتدی بشافعی في صلاة ابحنازة يرفع يديه؛ انه مجتهد فیه» 

ا 2 

فهو غير منسوخ؛ أنه قد قال به امه بلخ من الحنفية» وسیاتی“ تمامه في الجنائرء وقدمناو 
في آواحر بحث واجبات الصلاة. 

۷۰16 (قوله: آل ت ر کا E‏ ل ((وف ات 7 قیل: 
يتابعه إلى الاث عشرة» وقیل: إلى ست عشرة)) آه. 

قلت: ولعل وحة القول الثانى حمل الثلاث عشرة المروية عن "ابن عباس" على الزوائد كما 
مر" عن "الشافي"» وهي مع الثلاث الأصاية تصير ست عشرة وإلا لم أر من قال فان الزوائد 


= وأحرجه عبد الرزاق(۰۸۲٤)‏ كتاب الصلاة - باب: هل يوم الرحل ا والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
٠/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الصحيح خلف المريض» والبيهقي في"السنن الكبرى" ۱۸/۲ كتاب الصلاة ‏ 
باب لا يكبر الأموم حتى يفر غ الإمام» و ٩۷/۲‏ باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد» و ٠١١/۲‏ 
باب من قال: يترك الأموم القرأءة» E‏ حديث ابي مقع وفي الباب عن أنس» وعائشة» وجابرء 
ومعاو يةه . 

.۲۷۸/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بیان قدر صلاة العیدین‎ )١( 

(۲) انظر کتاب "مشایخ بلخ من الحنفية": البح الثامن .٠١۷/١‏ 

(۳) المقولة ]۷٤۲۹[‏ قرله: ((وقال أئمة يلخ: في كلها)). 

)٤(‏ المقولة ]٠0٠١٤[‏ قوله: ((يعني: في المحتهد فيه)). 

(د) 'البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین .١۷۳/۲‏ 

. ٤٦/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) المقولة ]۷١٠۳[‏ قوله: ((روهي ثلاث تكبيرات)). 


٥4/۱ 


قسم العبادات س کے E‏ جن اخاشیة این عایدین 


فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) EEE‏ 


ست عشرة» فليراحع» وقد راحعت "ممع الانا EEE‏ اد کو 


الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثرَ ما مر" عن "ابن عباس" فهذا يويد القول الأول 
ولذا قدمَه في a‏ ونسبّه في "البدائع غا ة المشايخ» ن أن ضم الفلاث الأصايّة 
الو ج ا ا ا 

۷۰11[ (قولة: فيأتي بالکل) قال ق "الى © تقلا عن "حيط ': ((فإت زاد لا يازمه 
متابعته؛ لأنه مخطئ بيقين» ولو سَمِعَ التكبيرات من الكبّرين بأتي بالكل احتياطاً وإ كار لاحتمال 
الغلط من (۲/ق٠۲‏ الكبرين» ولذا قيل: ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال لتقم ا 
الإمام فی کل تکبیرق)) اهھ. 

قلت: والظاهر أنه عبر عنه ب ((قيل)) لضعفي ولذا لم يذكره "الشارح"» فإنه يقتضي أن مَّن 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتناح بالثلاث أيضاً إن لم يرذ عليهاء فك احتمال الغلط والتقدم 
موحود في الكل لا في حصوص الزائد على المأثور في الركعة الأول فتأمل. وسيأتي في صلاة 
الحنازة أنه ينوي فيها الافتتاحَ بكلٌ تكبيرةٍ أيضاء ويأتي تام الببحث فيه. 

(Y*1۷]‏ (قولة: ويوالي ندبا بين القراءتين) أي: ا ف الر كعة التانية بعد الققراءة لتڪون 
E N E E ES‏ قول "ابن عباس" 
یکو التکبیرُ فاصلا بین القراءتین» وأشار بقوله: ((ندبا)) إلى آنه لو كبر فی اول كل ركعة جاز؛ 
اخلاف ف الأول وة کما م۶ عن "لر" 


)١(‏ انظر "شرح معاني الآثار": كتاب الريادات - باب صلاة العيدين كيف التکبیر فیها؟ ۳٤۳١/٤‏ وما بعدها. 
(۲) المقولة ]۷٠0٠۳(‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 

(۳) 'الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٤٦/۲‏ . 

.۲۷۸/۱ 'البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العیدین‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١۷٣١/۲‏ 

() المقولة ]۷٤٤۷[‏ قوله: ((وينوي الافتتاح إلخ)). 

(۷) المقولة ]۷٠٠۳[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


اور ا 3ا ب و د ابا 
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هذاء وأمًّا ما في "المحيط" من التعليل للموالاة: (ربأن التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب 
هر بها فوب طم الروانة ف الأول إل تكبيرة الافضاع لسبقها على تكبيرة ال روع 
وإلى تكبيرة الركوع في الثانية؛ لأنها الأصل)) فقد قال في "البحر"": (رالظاهرٌ أن اراد بالوجوب 
لشبوت لا المصطلح عليه؛ لأ الموالاة مستحية) اه. 

وكذا قولةً: ((وحَب الجهرٌ بها))» أي: ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير 
في طريق المصلى وتكبير التشريق وأمًا اجه في تكبيرات الزوائد فالظاهر استحبابة للإمام 
ف ا ا ي الجر عن الط وران با اعام بارا هرا 
فتذ كر بعد الفاتحة والسورة بمعضي في صلاته» وإ لم يقرا إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة 
لروماً؛ لأ القراءة إذا لم َي كان امتناعا عن الإتمام لا رفضا للفرض)) اه. ووه 
في "الفتح " وغيره. 

وظاهرة: أن تقديم التكبير على EEE‏ رف الفاتحة اة يده 
ما قدّمناه“ في باب صفة الصلاة من أنه إن كر وبداً بالقراءة ويي الثناء والتعوذ والتسمية 
ا ت لتكبير قبل إتقام القراءة ليس ۲/ق١١١/ب]‏ لأحل 
الب اهر ا بل لأحلٍ استدراك الواحب الذي هو التكبير؛ لأنه لم شرع 
ني الركعة الأولى بعد القراءةء بدليل أنه لو تذكرهُ بعد قراءة السورة يت ركه فكان مثلّ ما لو نسي 
الفاتحة وشرَعَ في EEE‏ ترك السورة يقرا القاتحة لوخوبها مخلاف لاء والتعوذ 
والتسميةء والله أعلم. 


.٠١۷٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ٠۷٤/۲ "البحر": کتاب الصلاة _ باب صلاة العیدین‎ )۲( 
. ٤١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )۳( 


)٤(‏ المعولة ]٤۱۹۰[‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


قسم العبادارت ‏ .س إإإ حاشية این عابدين 


“ : ۴ 
(ولو أدرك) المؤتم (الإمام ني القيام) بعدّما كبر ركب في ال حال a‏ 


(قو a‏ كالحمعة) أي: كالقراءة في صلاة الجحمعة؛ لما روّى "أبو حنيفة"': 
ن « كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى و الغاشسية کان "الفح" وقال 
في "البدائع"": ((فان تبر بالاقتداء به عي في قراءتهما قي أغلب الأوقات فحسن» لكن يكره 
ا ا ا ا ا ف ف وک ا ا کا د 
في فصل القراءة» وصرَح به قي "البحر"“ هنا. 

٠٠١١‏ (قولة: في القياء) أي: الذي قل ار كوع» أمًا لو أدركه راكعاً فإ غلب على ظنه 
إدراکة ي ا رکوع کر قائما برأي نفسه ثم رکي لارو ق رکوعه حلافا ل "أبي 
یوسف"» ولا یرف یدیه؛ لال الوضع على الركبتين سنة قي حلي والرفع لا فی محل وإ رفع الإمام 
رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير ئلا تفوتة المتابعة ولو أد ركه في قيام ال ركو ع لا يقضيها فيه؛ 
لاه يقضي الر کا مع تکبیراتهاء تح" و 'بدائع ٩‏ 

(۷۰۲۰] (قو ل ر الحال) اُي: وان کان الامام قد شر ع في القراءة كما في "الحلبة". 


)١(‏ في "مسنده" ص٤‏ ۷» وأحمد ۲۷٦/٤‏ ومسلم(۸۷۸) كتاب الحمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجحمعة» وأبو داود 
)١١۲۲(‏ كتاب الصلاة - باب ما يقرأ به في الجمعة» والترمذي(٣۳د)‏ كتاب أبواب الصلاة _ باب ما جاء 
في القراءة في العيدين» والنسائي ١٠۲/۳‏ كتاب الحمعة _ باب القراءة في صلاة المحمعة» وابن ماجحه(١۱۲۸١)‏ كاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما حاء في القراءة في صلاة ا ا ت التعمان رعا 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤٦/۲‏ . 

)۳( "البدائع": کتاب الصلاة - فصل في بیان قدر صلاة العیدین .۲۷۷/١‏ 

(4) ۳/۳ "در" 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷ ٤/۲١‏ 

)٦(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤٦/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العیدین ۲۷۸/۱. 

(۸) "العلبة": التكملة _ الفصل السادس في صلاة العید ۲ق ۲۸۱/ب. 


الجزءالخامس ‏ ._. .س ۷ل _ ._ باب العيدين 


م ع 8 و ار گت سو 8 4 
برأي نفسه؛ لأنه مسبوق» ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر؛ لفلا يتوالى التكبير e‏ 


]¥۰1 (قولة: برأي نفسه إلخ) أي: ولو کان إمامه افا کا قا کر نا 
خا ما م من اتا ار نق لرك 

٠٠١‏ (قولة: لأنه مسبوق) أي: وهو منفرد فيما يقضي» والذكرٌ الفائت يقضى قبل فراغ 
الإمام بخلاف الفعلء "فتح"". 

قلت: فعلى هذا إذا درك مع الإمام ما لا ينقصٌ عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضي بعده 
شی فة له. اه "حلت 

[VY]‏ (قولة: ر ثم يكر أي: إذا قم إلى قضائهاء أمَّا ال ركعة التي ادر کها مع الإمام 
فينبغي أن يجري فيها التفصيل امار“ من إدراكه كل التكبير أو بعضَةُ أو لا ولا كما أفادَه في 
E‏ ) ۰ 

ر4٠٠‏ (قولة: لعلا يتوالى التكبي أي: لأنه إذا [۲/ق۲١٠/أ]‏ كر قبل القراءة وقد كبر 
مع الإمام بعد القراءة لزم توالي القكبيرات في الركعسين» قال في "البحر": ((ولم يقل به أحد 
من الصحابةء ولو بدأ بالقراءء يصير س ف لقول تب فکان او لى» كذا في "المحيط"“ 
وهو خصص لقولهم: إن اللسبوق يقضي وَل صلاته ف حق الأذکاں)) اھ 


(قولة: ل ل حيث يرى تأخيرَ القكبير عن القراءة في الركعتين. اه "بحر". 
(۱) ص۳٣۱۲‏ در '. 
(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٤1/۲‏ . 
(۴) "الحلة": التكملة - الفصل السادس في صلا العید ۲/ق۲۸۱/ب بتصرف. 
)٤(‏ ف المقولة السابقة. 
(ه) "الحلبة": التكملة . الفصل السادس ف صلاة العید ۲/ق ۲۸۱ /إب. 
)٦(‏ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين .٠۷٤/۲‏ 


1/۱ 


قسم العبادات ۲/۸ حاشية ابن عابدین 


(فلو لم كبر حتی رکع الإمام قبل أذ بک الوم (لا یك فی القیام (و) لکن 
(ير كع ويكبَرُ في ال ركوع) على الصحيح؛ لأ للركوع حكم القيام» فالإتيان 
بالواحب أولى من المسنون ركما لو ركع الإمامٌ قبل أن يكر فإ الإمام يكبر 
في ال ركوع ولا يعود إلى القيام ليكبرَ) E‏ 


( تبيه ) 

عل ال و ی و ع ی 
ف ام کا e‏ 

٠٠٠٠‏ (قول: فلو لم يكبرْ إلخ) مرتبط بقوله: (رولو أدرَكَ الإمام تي القيام)). 

]۷۰۲۹ (قولة: قبل أن یک المؤتم) يغني عنه ما قېله» الال 

۷٠٠۷‏ (قولة: ويكبرٌ ني ال ركوع على الصحيح) كذا قله "المصنف" في "ينحه"» 
ويخالفة قول "البحر": (رولو أدركَة ف القيام فلم يكب حتى ركع لا يكير في ال ركوع 
على الصحيح)) اه. و اله 

وذكرّ في "الحلبة": ((قيل: يكَبّرُ في ال ركوع» وقيل: لاء وقوه ني "المحيط")) اه. 

قال "ى ": ((کأنه لأ التقصير حاءَ من جهته)). 

۰۲۸ (قولة: فالإتيال بالواحب) وهو التكبيرٌ ((أولى من المسنون)) وهو التسبيح» 


. ٠١٤١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج': كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین ۱/ق۳۲۸/. 
(۳) "المنح": كتاب الصلاة - باب العيدين ١/ق٠۷/.‏ 

. ٠۷٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ق۸۸/ بتصرف. 

)٩(‏ "الحلبة": التكملة - القصل السادس في صلاة العید ۲/ق ۲۸۱/ب. 
(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠٠٤/١‏ 


الفط باه ا 0 و الزات بافاعة و السرن باران ب اکير في محض 
القيام» أي: لأ التكبير يكفي إيقاعه ي ا رکوع؛ لک کونه في محض القيام ب 
۷۰۲۹ (قولة: في ظاهر وا تبع ET‏ ف E‏ والذي في "البح "۳ 
و"الحلبة"“: روان ا و ا لا يبر ني ال ركو ع» ولا يعود إلى القيام))» زاد في "الحلبة"*: 
((وعلى ما ذكرَةٌ "الكرحي" - ومشى عليه في "البدائع» وهو رواية "النوادر" - يعد إلى القيام 
ويکب ویعید الر دون القراءة)) اه. 
وهذه الرو Le‏ تخالف ما في المتن» نعم صرح ر و ل 
و"الفتح"' و"الذحيرة" في باب الوتر والنوافل» وذكروا الفرق بين التكبير حيث يُرفض 
RE Ne O‏ 
'البدائع ٠"‏ “ هناك مالفا لما ذكرَه فى هذا الباب» ولك حيث ثبت ظاهرٌ الرواية لا يعدَلٌ عنه 


ا ص £ 2 ۳ 
(قوله: وقد علمت ما فيه) اي: من انه مر حوح. 


(قولة: وذكروا الفرق إلخ) أي: على رواية "النوادر" 


.٠٠١٤/١ "ط: كتاب الصلاة ۔ باب العيدين‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة - باب العيدين ١/ق٠۷//.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷٤/۲١‏ 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السادس في صلاة العید ۲/ق۲۸۲/. 

(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السادس فی صلاة العید ۲/ف۲۸۲/. 

.۲۷۸/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان مقدار صلاة العیدین‎ )٩( 
أي: مثل ما في المعن: من أنه يكبر بال ركوع.‎ )۷( 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ٤٦/۲‏ . 

(۹) لم نعثر على النقل المذ كور في عخطوطة "الحلبة" التي بين ايدينا. 

.۳۷٤/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الوتر‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: ذكر مثل ما في المعن في باب الوتر ۲۷4/١‏ وحالفه في باب العيدين ۲۷۸/١‏ حيث ذكر رواية "النوادر". 


قسم العبادات ۳ ٠‏ حاشية ابن غابدین 


فلو عاد ينبغى الفساد. 
(ویرفع يديه في الزوائد) وإن لم ير أمامه TS‏ 


وعلى ما ي المعن فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي به ني الركوع أنه لم شرع إلأني 
محل القيام جخلاف التكبير. 

]۰[ (قولة: فلو عاد ينبغي الفساد) تبع فيه "صاحب النهر "» وقد علمت أن العو اة 
"النوادر"» على أنه يقال عليه ما اله [۲/ق۲١٠/ب]‏ "ابن الهمام" ني ترجيح القول بعدم الفساد 
فيما لو عاد إل القعود الأول بعدّما استم قائما: ((بأنً فيه رفض الفرض لأحل الواحب» وهو 
وان لم يحل فهو بالصحة لا بِل)). 

۷۰۳۹ (قولة: ویرفع يدیه) أي: Lb‏ بابهاميه شحمتي أذنیه "ط'"7. 

٠۴١‏ (قولة: في الرّوائد) قيدَ به للاحتراز عن تكبير الركوع الشاني فإنه ليق بهاء حتى 
قلنا بوجوبه أيضأ مع أنه لا رفع فيهء "نهر "“. وما وفع في "البحر"”“ من التعبير بتكبيرتي ال ركوع 
بالتثنية اعترَضَة فى "الشر نبلالية": ر(ربأن "الكمال”“ صرح ر 
تركٍ تكبيرات الاننقال إلا في تكبيرة ركو ع الركعة الثانية من العيد)) اه. 


(قوة: وما وقع في "البحر" من التعبير بتكبيرتي الركوع) أي: بدلا عن تكبير الركوع الثاني. 

و ا اف چ ر ا ي ر 
باب السّهو» فتعيْنَ حمل كلامه هنا على أن مراد بتكبيرتي الركو ع التكبيرتان قي ركوع الركعة الثانية 
من صلاتي N E O LNT COE‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین ق۸۸/. 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود السهو .٤٤٥/١‏ 

(۳) "ط": کتاب الصلاة ‏ باب العیدین ١ ٤/۱‏ باحتصار. 

)٤(‏ "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ق۸۸/ب بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .1۷٤/۲‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية ": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ١٤١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ٤۳۸/١‏ . 


او اایی ا ت ی ا س یب پاب امان 


ا ا د و 


لت او 


سنة فى محله. 

لس ن کیرات د کر مون ولدا برشل به (ویسکت بین کل تکیرنین 
مقدارَ ثلاث تسبيحات هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته 

بعدها ا ا السنة» 
(و) ie‏ نمان» TT‏ ا في) تلاث: (خحطبة جمعة O‏ 


[YT]‏ (قولة: ذلك) أي: الرفع. 

[Yes]‏ (قولة: ق عل ای" والرفع ا في غير عل وذو المح ل و 

[Yo]‏ (قولة: ولذا ازل یدیه) ا ف أثناء النكيرات؛ ويضعهما بعد الثالثة كما في شرح 
اة" لأ الوضع سنة قيام طويل فيه ذكرٌ مسنو. 

7 (قولة: هذا ا إل أقار ال ماق "ار عن ارط رن أن عا 
التقديرً ليس بلازم» بل يحتف بكثرة الرّحام وقلته؛ لان المقصود إزالة الاشتباه)). 

. ایک ف عن "البحر‎ E قر فلو تحط قبلها إلخ) وكذالو لم‎ (VeFY] 

(۴۸ ۷۰ (قولة: سن فیها ويکر أي: إلا التكبير وعدم الجلوس قبل الشروع فیهاء فإنهما 
سنة هنا لا في خحطبة الحمعة. 

ر٠۴٠‏ (قولة: بل عش أي: بناءٌ على القول بان للكسوف حطبة عندناء وعلى قولهما 


(۱) ص۱۲۸ "در ". 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠٠١٤/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص1۷ .-١‏ 
)٤(‏ "البحر ": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين .٠۷٤/۲‏ 
)١(‏ لم نعثر على هذا النقل لي "مبسوط السرخحسي". 

)١(‏ المقولة ]1۹1١[‏ قوله: ((فإنها سنة بعدها)). 


قسم العبادات کی E‏ ج حاشية ابن عابدين 


DS‏ ۾ القرآن كذلك 
ولم ره (و) بیدا (بالتکبیر فې) مس: (حطبة العيدين) وثلاث حطب ب الح إلا أن التي 
بمكة وعرفة بدا فیها بالتکبیر ثم بالعلية ثم با لخطبةء كذا في "حزانة أبي الليث". 


(ويستحَب أن يستفتح الأول بتسج تکبیرات, تتری) أي: متتابعات (والثانية بسبع) 
وهو التة (و) أن (یکبر قبل نزوله ۰ م اميو اربع عشرة) وإذا صعد عليه ES‏ 


بأ للاستسقاء حطبة كما سيأتي. 

۷٠٤٠‏ (قولة: واستسقاءم أ اء غلل رهما من أن له فة 

٠٠١١‏ (قولة: إلا أن التي مكة إلخ) وأمّا التي .منى حادي عشر ذي الحَةٍ فليس فيها 
تلبية؛ لأ التلبية تنقطع بول رمي» "ط". 

(قولة: ویستحب إل ذكر ذلك في "اعراج" عن "ممع النوازل" وقا 
في "النانية"“: (رإنه ليس للتكبير عدد في ظاهر الروايةء لك ينبغي أذ لا يكون e‏ الط 
لتكبيرَء ويکب ني الأضحى أكثرً من الفطر)) اه. 

قلت: وإطلاق العددٍ في ظاهر الرواية لا يناي تقبيدةُ عا ورد في السنةء وقال به "الشافعي' 


رهه الله تعالی. 


(قول "المصنف": ويكبر قبل نزوله من المنبر أربعَ عشرة) ظاهر كلامه أنها غير الست عشرة 
المذ كورة قبلها 


.ا/١۷ق "حرانة الفقه": كتاب الصلاة - باب الجمعة‎ )١( 

(۲) في المقولة الأتية. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ لعله "محمع (محموع) النوازل والواقعات"» لأبي العباس أحمد بن عمد الناطفي الطبري (ت١٤٤ه)ء‏ وتقدم ذكره 
من ابن عابدين رحه الله في المقولة ٤٦۷7‏ ] قوله: (رف الروايات الظاهرة)). وانظر "الجواهر المحضیة"۲۹۷/۱. 

() "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۱۸۳/١‏ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية"). 


اللوالاشس س ا د اا 


لا لس عندناء "معراج" (ويعلم الناس فيها أحكام) صدقة (الفطر) ليؤديَها من 
لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجحوها في محلهاء ولم أره» EY‏ 


۷٠٤۴‏ (قوة: لا جس عندنا) لان ا جلوس لانتظار فراغ الموذّن من الأذانء والأذان 
غير مشرو ع في العيدء فلا حاحة إلى ۲7/ق۲۳١/أ]‏ الجلوس» "معراج ". 

rG‏ (قوله: ولم أره) ا لصاحب "البحر"" وقال بعده: ((والعلم أمانة في عق 
العلماء)) اه. 


ویویدة ما سیذ کر "الشار ا ح" في اول باب صدقة الفطر عن "الشمني": ((أن التبي ي 
رر کان مخطب قبل الفطر بيومين يأمر e‏ « 7( 


(قول "الشارح": ولم أره) قال الشيخ "الرحمتي": ((ولم أر ذكر حطبة حتم القرآن ولا حكمَها 
ولا كيفيتهاء قال "الكفوي" فى الكتيبة العاشرة ل ترجة "الصدر الشهيد": إن "عمر بن عبد العزيز" استحسن 
قراءة قل هو آله [ الإحلاص- ١‏ ] ثلاثا عند حتم القرآن» ولم يستحسنه بعضٌ المشايخ» وقال الفقيه 
ابو الليت :هذا شيءٌ استحسنة بعض أهل العراق وأئمّة الأمصار فلا بأس به؛ E MRE‏ 
فهو عند الله حسلً إلا أن يكون حم القرآن ي الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرَةٍ. ويكره الدعاء عند حتم 
القرآن في شهر رمضان» وعند حتم القرآن بجحماعة؛ لأ هذا لم ينقل عن البى يك ولا عن أصحابه طن 
ولذا قال "أبو القاسم الصفار": لولا أن أهل البلدة يقرلون: ينعا من الدعاء لمنعتهم ولك هذا لا يفتى به؛ 
أنه لا بى انايغال العامة مالا قهرت وملا ى "التجنيس"» وف "الخانية": وتكلموا فى الدعاء عند 2 
الان ق رمان وعد تمه جماعة و اتتجهة ارون فاا مرن م ذلك اه. N TEY‏ 


ا 


ر ل کیفستها ولا حکیهاء » فلیراجع)) ) اھ ا می ۰ 
(۱) في "ب" :(روأن يعلم)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

۱۳٤/١ )۳(‏ "در". 

)٤(‏ أخحرجه أحمد r‏ وعبد الرزاق في "مصنفه" ۳۱۸/۳ )٥۷۸٥(‏ باب زکاة الفطرء وأبو داود )۱٦۲۱١(‏ کتاب 


الز کا - باب من روى نصف صاع من قمح. 


قسم العبادات ٣۴٤‏ حاشية ابن عابدين 


وھکذا کل حکم احتيجَ إليه؛ لأنٌ الخطبة ر م 

eS‏ فاتت مع الإمام) IT‏ بالإفساد اتفاقا في الأصح كما ي تيمم 
ا رحل افد صلا اجا عاو فا عل 
رو) لو أُمكنةُ الذهاب إلى إمام آحر فعَل؛ لأنها (تودّى عصر) واحا (عواضع) كثيرة 


[Y* £0]‏ (قوله: وهکذا إلح) هو من تتمة کلام "ال "° حیٹ قال: ((ویستفاد من کلامھم 
أ ا ا اجاج ال ع ES‏ إياها فى حطبة الجمعة حصوصا 
٤‏ زماتنا"“ لكثرة اجهل وقلةٍ العلم» فينبغي أن علمَھم فیا أحكام الصلاة ما لا خفی) اه 

[Y6‏ (قول: مع الإمام) ا اعحذوفضص حال جن ور ((فاتت) ا ب((فاتت))؛ 
لأ المعنى أن الإمام أدّاها وفاتت المقتدي؛ لأنها لو فاتت لاء والمقتدي تقضّى كما يأتي» أفاده 
٤‏ "معراج ادرا 

۷۰٤١‏ (قوله: ولو بالإفساد) أي: بعد أن دحل فيها مع الإمام وفرّغ منها الإمام. 

]۷۰4۸ (قولة: ف الأصح) قابا 3 08 ق ا ھا 3 ۶ EE‏ (أنه 
إذا أفسندها بعد الشروع ‏ تقضى ؛ ۽ لن الشرو ع کالنذر ف و 

]64 ۲۷۰ (قولة: وفیها) ای ف صورة الإفساد» وقولة: ا زيادة ق الإلغاز» 
أ للاحتراز عن النفل» فاته ت قضاؤه بالإفساد» "ور" 


ره ت فر وات ل ادي مداد ف رو 
لا بحب قضاءٌ ما أفسَدَ منه إلا إذا كان شرع فيه قصدا شروعا صحيحاء فلو فلو أطلق الملغرٌ لوجحد المجيب 


مساغا في احواب من جهاس)) اه. 


.' نقلا عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي‎ ۱١۷/١ "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم‎ )١( 
e ((علیه)) ل : ف‎ (۳) 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین .٠۷١/۲‏ 

)٤(‏ ف "م": ((حصوصا ونی زماننا))» ولعله تحریف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين 1Yo/Y‏ زا عن "المحيط . 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين ٠٠١/١‏ بتصرف يسير. 


ال الا ا ب ص وق ب ج ااا 


(اتفاقا) فإ عجر صلى أربعا كالضحى. (وتؤخر بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغد 


۷.6۰7[ (قولة: اتفاقا) والخلاف إنما هو في الجمعة "جى ". 

فل ارا کا آي اناا كاي القوستان )ویس ها 
ظا له 2 ک 4 "۳ 

قلت: وهي ا ا كما فى "الحابة" عن "الخاتية "7 فقو له تبعا ل 
((کالضحی)) معناه أنه لا كبر فيها للرٌوائدِ مثل العيد» تأمّل. 

۷٠٠۲‏ (قولة: بعذر كمطر) دحل فيه ما إذا لم يحرج الإما» وما إذا غم الهلال فشهدوا به 
بعد الرٌوال أو قبله بحيث لا يكن جمع الناسء أو صلاها في يوم غيم وظهَر انها وققت 
ل الروال کا ٤‏ ا ا للشيخ ا وفيه ن ۴ ((إمام صلی الد 


ك "الحجة": [ کک رمام صلی انی م العيد يوم 
اس مالم زل عسي ۾ فان زات شس رج می ند وی سال ڑل ن غل مزالت 
قبل العلم» ومن ذبَح بعد العلم لا جوز ذبحه حتى تزول الشمس)) اه. 


.٠۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب العيدين‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .٠١۷/١‏ 

(۳) "ط": کتاب الصلاة ۔ باب العیدین ١/١٠ه٠٠.‏ 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السادس في صلاة العید ۲/ق۲۸۲//. 

)٥(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۱۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. ٠۷۹/۱ 'الہدائع': کتاب الصلاة - فصل فی بیان ما یفسد صلاة العید‎ )٦( 

(۷) "الإحکام": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ۲/ق٦/إب‏ -۷/أ. 

وقوله: خو ES‏ د فاد ع ار دی وا ا غم الهلال.... جمع الناس)) 
ذکره نقلا عن "الأذكار" و"التبيين" و"شرح ابن ملك" وقوله: ((أو صلاها إلخ)) RT EFE‏ 


فة العادات ات تي ۹ ا ج خاشية ابن غابدين 


فقط) فوقتها من الفاني كالأوّل» وتكونٌ قضاءٌ لا أداءٌ كما سيجيء في 
الأضحية» وحکی "القهستاني" قولین. 
(وأحكامها أحكام الأضحى» لکن هنا O EON ENO OEE E‏ 


على غير وضوي ثم عَلِمّ بذلك قبل أن يتفرق الاس توضًاً ويعيدون» وإن تفرق الاس لم يع به 
وجحازت صلاتھہ ا للمسلمين وأعمالهم)). 

۰۴ (قولة: فقط) راح إل [۲/ق۱۲۳/ب] قوله: ((بعذر)) فلا تحر من غير 
عذر» وال قوله: ((لی الروال)) فلا تصح بعده» وإلى قوله: ((من الغ)) فلا تصسح فيمابعكد إ/إ, 
غل ولو بعذر كمايي 'البحر © اط 

٠٠١١‏ (قولة: وحكى "القهستاني" قولين) ثم قال: ((ولعلّةٌ مبني على احتلاف 
الروايتين» ويويْدّةُ ما في زكاة "النظم": أن لصلاته يوما واحدا في الأصول» ويومين في "ختصر 
الكرحي")) آه. 

(تنبية) 

ذكرَ في "المحتبى" عن "الطحاوي": (رأنٌ ما ذكره "المصنف" قول "ابي يوسضف"» وان 
E RE I‏ في اليو الأول لم لکن لم اک في الكتب المعتبرة احتلاف 
فى هذا كما في "البح "“. 

۷.001 (قولة: لكنْ هنا) أي: في الأضحى. 


)١(‏ انظر القولة ]۳۲٠٠۷١[‏ قوله: ((لعذر)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠١۷١/۲‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠٠١/١‏ 

.٠٠۸/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد‎ )٤( 
٠۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 


الجزءالخامس .د ٣۷‏ بب العيدين 


يجوز تأحيرُها إلى آحر ثالث أيام النحر بلا عذر" مع الكراهة» وبه) أي: بالعذر 
(بدونها) فالعذرٌ هنا لنفى الكراهةء وف الفطر للصحة. 

ر 0 1 8 ار 
(ويكبر جحهرا) اتفاقا رفي الطريق) قيل: وفي المصلى» وعليه عمل الناس اليو e‏ 

ر٠٠۷‏ (قولة: يجوز تأحيرّها إلخ) وتكون فيما بعد اليوم الأول قضاءُ أيضا كما في أضحية 
"البدائم ٠"‏ وال 

oV]‏ (قوله: باد عذر مع الكراهة) ا ف 7 جت 1 و "الوه "© واا وغيرها 
الإساءة بالتاحیر لغیر عذدر» وبه يعلم اس كراهة تحریم» تأئل» 'رملی'. 

ق إطلاق الكراهة تبعا E E‏ تقل التحريم» اما اللإساءة فق می 
في سنن الصلاة الخلاف ف أنها دون الكراهة أو أفحش ووفقنا بينهما بأنها دون التحرعية 


وأفحش من التنريهية. ) 
[۷۵۸] (قولة: اتفاقا) ما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير أو يي 
صفته» وهي الجهر. 


۷٠٠١‏ (قوله: قيل: وفي المصلى) قال قي "المحيط": ((وفي رواية لا يقطعه ما لم يفتتح الإمام 


(قو ا : جوز تأحيرها إلى ثالث آيام الحرم قال "ط": ((ثم م إن لاتا ایکون إلاقل 


Ha, 


الروال في أي یوم کان)) اھ. ويعلم هذا ا "الخانية" المنقولة. 


(۱) في "د" زيادة: ((قال في "شرح المنية": فالحاصل أن صلاة عيد الأضحى تجوز في اليوم الغاني والغالث ا ات 
لعذ رار لا. أمّا صلاة الفطر فلا تجوز إلا في الغاني بشرط العذر في الأول» ولا تصليان بعد الزوال على کل حال)). 

)۲( "البدائ": : كتاب التضحية - فصل في شرائط جراز إقامة الواحب .۷٣/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائى": كثاب الأضحية ٤/١‏ . 

() "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١١٤١/١‏ 

)٥(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - صلاة العيدين ۷۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠٤٤/١‏ . 

(۸) المقولة ]٠١۳۷(‏ قوله: (روقالوا إلخ)). 


لا في البيت (ويندب تأحيرٌ أكله عنها) وإن لم يضح في الأصح ولو أكل لم يكره».. 


الصلاة؛ لأنه وقت التكبير» فيكبرٌ عقب الصلاة جهرا)) اه. 

وجرَم ي بالاو ى» وعمل انا في المساحد على الرواية الثانيةء "جى ". 

۰۰ (قولة: لا في البيت) أي: لا يسن ولا فهو ذکر مشروع. 

]۷۰۱ (قولة: ودب تأحير أكله عنها) أي: يندب الماك عا ا الصائم من 
صبحه إل اَن ل فان الأحبار عن الصحابة تواترّت ي منج الصبيان عن الأكل والأطفال 
عن الرضاع غداة الأضحى”» ف لادی "ا ۳ 

[Y1]‏ (قولة: وإن لم يضّح) مل المصرى والفروي» و في "غاية البيان" 
بالصري» وذكر: رأ القَرّويٌ يذوق من الصبح؛ لأ الأضاحي تذبح ثي القرى مسن 
الصباح))» بحر" . 

(۷۰۳ (قولةُ: في الأصح) وقيل: لا تحب التأحيرٌ في حق من لم يضح "بر ". 

مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ E‏ 

۷۰ (قولة: لم یکره) ۲7/ق٤۱۲/]‏ قال في "البحر": ((وهو مستحب") ولا يلرم 

من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل حاص اه. 


I #2 


(۱) 'البدائع': کتاب الصلاۃ ۔ فصل ای بیان ما یستحب ق یوم العید ۲۷۹/۱. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العيدين .١٠۷١/١‏ 

(۳) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديئية. 

)٤(‏ "جامع الرموز ': کتاب الصلاة - فصل ای صلاة العید ۱۹۹-۱۹۸/۱ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/١٥ه٠"٠.‏ 

)٩(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

(۸) "البحر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین .٠۷١/۲‏ 
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(۹) من((التأحير )) إلى ((مستحب)) ساقط من 


امو الاس س صت او ر ج اكان 


آي تحرما (ویعلم الأضحية وتكبيرً التشريق) في الخطبة. 
(ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس بث هو نكرة في 


موضع النفي» فتعم أنواعَ العبادة من فرض وواحب ومستحب» فيفيد الإباحة» 


(ه٠٠۷‏ (قولة: أي: تحرما) تبعَ فيه "صاحب النهر""» وأشار به إلى ثبوت كراهة 
التنريهء وفيه نظرٌ لما علمت من كلام "البحر" ولقول "البدائع": (رإن شاء ذاق» وإن 
شاء لم يَذق» والأدب أن لا يذوق شيعا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من 
القرابين)) اه. 
ر٠٠۷‏ (قوله: في الخطبة) متعلق ب ((يعلم))» وينبغي تعليم تکبیر التشريق في الجمعة 
التي قبل عيد الأضحى؛ لان ابتداءه يوم عرفة كما بحن في "البح ر" . 
e 7 2‏ ۰ 2 2 ك ر ی ء 
]۷٠۹۷[‏ (قوله: يوم عرفة) الإضافة بيانية؛ لأن عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم المكانء 
SEG .‏ 
شرنبلالية'. 
o AL‏ ء ع ا ۳ 
]۷٠۹۸(‏ (قولة: في غيرها) أي: غير عرفةء وأراد بها المكان تجوزاء والمراد - كمايفي "شرح 


(قولٌ "امصنف": ليس بشيء) لما كان الوقوف شيها لأنه موحود لم يرذ نفي حقيقة الشينية 
بل المراد أنه مطلوب الاجتناب» مكروها على ما في "الفتح"» أو المرادٌ أنه ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب» فيصدق بالإباحة كما في "النهاية"ء أو ار تفي الم E‏ 
لأنه دعاء وتسبیح فیکون مستحبًاً. ثم إن تعليل "الف م" للكراهة عا ذكرة يفيد الكراهة» ولو كان 
الاحتماع بدون كشف راس كالاجتماع على إحياء الليالي فإنه مكروةٌ كما تقدّم؛ لأنه لم ينقل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة العیدین ق۸۸/ب. 

(۲) 'البدائم": تاب الصلاۃ ۔- فصل فی بیان ما یستحب في یوم العید ۲۷۹/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٠۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات و ت ب خاس ای غابدين 


لمنية" - : ((اجتماعهم عة عشيّة يوم عرفة في الجوامع أو في مكان حارج الد ین بأهلٍِ 
عرفة)) اه. 

ر٩٥.‏ (قولة: وقیل: يستحَب) لعلهُ ا مراد من قول "النهاية": ((وعن "بي يوسف" و" حمر" 
في غير وة اض ا لا یکره؛ لما روي أن "ابن عباس" فعَلٌ ذلك بالبصرة)) اه. 

قال في "الفتح": ((وهذا يفي أن مقابله من رواية الأصول الكراهة)» ثم قال: ((وهو 
الأولى حسما لمفسدة اعتقادية تنوفع من العوام» ونفس الوقوف وكشف الرؤوس يستازم لتشبة 
وإ لم يقصد» فاو أله إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سبب وجب کالاستسقاء مثلا ر 
أسّا قصدٌ ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبه إذا تأمّلتَ» وما في "جامع التمرتاشي 
لو اجتمعوا لشَرَّفٍ ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوفٍ وكشضي)) اه. 

والحاصل: أن الصحيح الكراهة كماق الدرر ك بز ى "لحر ران اهر عاق 
"غاية البيان" أنها تحرعية)» وقي "النهر"": أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره)). 


(قولةٌ: ل المراد من قول "النهاية" إلح) عبارة "النهاية" لا تفي الاستحباب بل نفي الكراهة رهي 


م 
م 


تحتمل الإباحة a‏ وفعلل "ابن عباس" لا يصانح دليلا لجاب لأنه ذهب فان 
ا E‏ آنه لن ف جیه زلا اها عا دک 

(قولة: يستازم العشبة) المراد اتشيه أصل الفعل» أي: صورة الشابهة بلا قصل وقد قدّمٌ "الشارح" 
في مكروهات الصلاة أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره قي كل شيء بل قي المذموم وفيما يقصدٌ به التشبة. 


(۱) "فتح المعین": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ۳۲۹/۱ 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص٣ ..٠۷‏ 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة ٣٠١۷/۸‏ كتاب الأوائل - باب أول ما فعل ومن فعله. 
(£( "الفتح": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العيدين ٤۷/۲‏ باحتصار. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠٤١/١‏ . 

(1) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

(۷) "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ق۸۹/أ. 


الاس ی ا ب انان 


وقال "الباقاني": ((لو احتمَعوالشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوفض 
وکشف رس از بلا كراهة اتفاقا)) (ويجب تكبيرٌ التشريق) في الأصح e‏ 


۷۰۷۰ (قو له وقال 'الباقاني" إلخ) مأحو من آحر عبارة "الفتح" المتقدمة والحاصل: 
أن الکروةً هو الخروج مع الوقوفٍ وکشف الرؤوس بلا سب مُوحب کاستسقای اما جرد 
الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره. 

مطلب في تكبير التشريق 

۷٠١‏ (قولة: وجب تكبيرٌ التشريق) نقل تي "الصحاح" وغيره: رن القشريق تقديد 
الح وبه سَمّيت الأبام الثلاثة بعد يوم النحر))» ونل "ا حلي بن أحمد" و "النضرُ بن شميل ٥‏ 
عن آهل ۲ق ٠۲‏ بع اللغة: (رأنه التكبين)» فکان مشت رکا بينهماء والمراد هنا الثاني» رالإضافة 
فيه بياتّة أي: التكبيرٌ الذي هو التشزيق» وبه اندفع ما قيل: إن الإضافة على قولهما؛ لأنه لا تكبير 
ي أيام التشريق عنده» وتمامة في "الإحكام"“ للشيخ "إسماعيل" و"البحر "". 

ر١۷٠‏ (قولة: في الأصح) وقيل: سنةء وصح أيضاء لك ني "الفتح"": روأ الأكثر على 
الو جوب ررر ق ال" : ((أنه لا حلاف؛ لان السنة الم كدة والواجحب متساويان i‏ 


(قولٌ "الشارح": بلا وقوفي) أي: بلا تشبيٍ بأحوال الواقفين» وإلا ففي موقف عرفة لا يراد 
بالوقوف الوقوف على الأقدام» بل يمحصل بأي كيفية من الكيفيّات. اه "سندي". 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

)۲( "الصحاح": مادة ((شرق)) بتصرف. 

(۳) عبارته ني "العين" ١/۳۸:((واشتقاق‏ أيام التشريق من تشريقهم اللحمٌ في الشمس ينى)). 

)٤(‏ أبو الحسن النضر بن شيل نن رة الازتي الي اللص ري( ٠ ٣‏ ه وقل 0 ("وفات الأعياة' 
٥‏ "بغية الوعاة ۳١۹/۲"‏ "الأعلام"۳۳/۸). 

)١(‏ انظر "الإحکام": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین ۲/ق۸/أ. 

.٠۷۷/۲ انطر "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤۸/۲‏ . 

(۸) "البحر ": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العيدين .٠۷۷/۲‏ 


۱ه 


قسم العبادات س ٣ع‏ حاشية ابن عابدين 


في استحقاق الإنم بالترك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما قدمناه"“ عنه في بحث سنن الصلاة: أن الإثم في ترك السنة أحف منه 
في ترك الواحب))» وحررنا هناك أن اراد من ترك السنة الترك e‏ على سبيل الإصرار كما 
في "شرح التحریر" فلا إثم ق a‏ وهذا خالف للواحب» فالأحسن ما ق "البدائع" مسن 
قوله: (الصحیح أنه واحب» وقد سمه "الکر" 8 ثم فسَرَه بالواحب فقال: تكبيرٌ التشريق 
سنة ماضية نقلها اهل العلم وأجمعوا على العمل بها. 

مطلب: بُطلق اسم م السنة على الواجب 

وإطلاق اسم السنة على الواحب حائر؛ لأ السنة عبارة عن الطريقة المرضيّة أو السيرة 
الحسنةء و كل واج هذا صفتة)) اه. 

قلت: ومن إطلاق کثیر على القعود الأول أنه سنة. 

۷٠۷۳‏ (قول: للأمر به) أي: في قوله تعال: وا ڪرو َه يا ومد ودت) 
[ البقرة۔ ۲۰۲ ]» وقول تعالی: ا وڙڪ روا اسما ف أيا و علوم [الحج-۲۸] على 
القول بأ كليهما ايام التشريق» وقيل: e‏ التشريق» والمعلومات أيام عشر ذي الحجة» 
ET‏ 


(قولة: على القول بأ كليهما ايام التشريق إلخ) للاحتلاف الذكورء وللاحتلاف في المراد بالذكر 


فيهما - حتى قيل: إن المشر كين كانوا يذكرون فيها آباءهم يتفاحرون بهم فأَمِرَ المسلمون بتغيير ذلك 
بالاشتغال بذكره تعالى - لم تكن الآيتان نصا في تكبير التشريق» فلذا كاتتا دليلا على الوحوب 


1% 


لا الافتراض. اه من "السندي". 


)١(‏ المقولة: ]٤0۳۷[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 
)۲( "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ب بیان وجحوب التکبیر ۱۹۵/۱ . 
(۴) انظر "البح ر "+ كتاب الصلاة د باب ضادة العيدين .1۷۷/١‏ 


الجزءالخامس ‏ .  .‏ ٣ع‏ باب العيدين 


وإ زاد علیھا یکوت فضلاء قال "العیی' ۰ صفتہ: (اللةُ اکر الل آکیں لا إله 
إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد) هو المأثورٌ عن الخليل» aS‏ 


fH 2 


[Y۰]‏ (قوله: ولل زاد إلح) فاد اَن قوله: ((مرة) ڪن للواجحب» لک ذک ابو 


السو ران الي فا ع د اف 
قلت: وفي "الإحكام" عن "البرجحندي": ((م الل ق عا ك م 
وقیل: ثلاث مرٌاتي). 
[Y۰]‏ (قوله: طق إلخ) فهو تهاليلة بين أربع تكبيراتٍ e‏ والجهرٌ به واإحب» 
]۷۰۷7[ (قولة: هو لمأنو عن الخليل) و أن حبريل عليه السلام لما بحاء بالفداء حاف 
لعحلة على إبراهيم فقال: الله كبر الله أكب فلس رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ۲/ق٠۲١/]‏ 
قال: لا إله إلا الله والله أكيرء فلمًا لِم إسماعيل الفداءَ قال: الله أكبر ولله الحمدء كذاذكرة 
لفقهاء ولم يبت عند المحدثين كما في "لفت" "بجر"”. أي: هذه القصة لم تت اما النكبير 


(قولة: حلاف السنة) لكن أحرَجَ "ابن امنذر": (ر( أن "ابن عمر" كان يكر ثلاثا وراء الصلوات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمدي وهو على کل شيء قدير کر ا 
عن "جحمع الروايات": (( أنه يزيد إن شاء: الله أكبر كبيرا إلخ ا زا احترا ع في الدين» 
وهو لا يجوز))» واحتج عا في "الكافي": ((من أن الاختراع في الدين لا جوز))» وفيه نظرٌ. اه "سندي". 


.۷۳/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "فتح المعین": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین .٠۲۹/۱‏ 

(۳) الخطاب ين أبي القاسم» زين الدين الرومي القراجصاري ترق حذود له لوار الخ 55/۴ 
"هدية العارقين" ٤۷/١‏ ۳). 

)٤(‏ "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ق۹/ب. 

() "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .٠۷١/١‏ 

. ٤۹/۲ 'الفتح' : کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین ۔ فصل في تکبیرات التشریق‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠۷۸/١‏ وفيه: ((كذا قي "غاية البيان")) بدل ( ركذا ذكره الفقهاء)). 


قسم العبادات ‏ .سسس عع حاشية ابن عابدين 


والمحتار اَن الذبيح إسماعيل› وف "القامو : ((أنه الأصح)» قال: A‏ 


على الصفة المذكورة فقد رواه "ابن أبي ف د E‏ 
ثم عَم عن الصحابة في "الفح" ثم I E NE‏ الأول 
کا a‏ 'الشافعي" لا ت لى). 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل 
۷۷ (قولة: والمحتارٌ أن الذبيح إسماعيل) وفي ول وراه طهر لفون اغ 
قلت: وبه قال "أحمد' ورحَحَهُ غالب المحدّين » وقال "أبو حات": ((إنه الصحي)» 
واليفاي ك وه الأ و الي ره الراب بعلم الفتحابة رالابعن 
فمن بعدهم» والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها)) » نعم ذهب إليه جماعة سن 
الصحابة والتابعين » ونسَبَةُ "القرطبي" إلى الأكثرين » واحتارة "الطبري"*» وحَرَمّ به لي 
"الشفاء" وتمامة في "شرح الحامع الصغير" ل "العلقمى" عند حديث ر« الذييح DT‏ 


)١(‏ 'القاموس": مادة ((ذبج)). 

(۲) ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۷٤/۲‏ كتاب صلاة العيدين - باب: كيف يكبر يوم عرفة؟ 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - فصل في تکبیرات التشریق ٥٠-٤4/۲٣‏ . 

.ب/٠١ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة‎ )٤( 

() "أنوار التنزيل وأسرار التأویل": سورة الصافات ص٩۹٥‏ -. 

(1) في ": (رالهداية))» وني 'المؤلف": ((الهدهدى))» وكلاهما تحريف» والمراد به "زاد المعاد في هدي خير العباد": 
فصل في نسبه ل ۷1/١‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر» شمس الدين» المعروف بابن قيم الحوزية الحنبلي 
(ت ١١‏ ۷ه)» ("كشف الظنون" ۷/۲ 4 "الدرر الكامنة" )٤٠ ٠/۳‏ 

(۷) "الحامع لأحكام القرآن": سورة الصافات .۹4۹/١١‏ 

(۸) "حامع البيان عن تأويل آي القرآن" :سورة الصافات ۷۷-۷۹/۲۳ . 

(4) "الشفاء": القسم الأول - الباب الثاني - فصل في الخصال المكتسبة من الأحلاق الحميدة .٠١١/١‏ 

)٠١(‏ انظر "الحامع الصغير": ٦٦۸/١‏ وقد نسبه السيوطي ااي فى "الأفراد" عن ابن مسعود» وللبزار وابن 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب اء ولان مردويه أيضاً عن أبي هريرة ته ورمز لضعفه. 


الجزء انامس .سسس وي _  .‏ باب العيدين 
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قال في "البحر': ((و ال مائلوت إلى الأو رل» ورححَه الإمام "أ اا الو 
ف الع اناا كات E) EE‏ دته رزج علي 
[الصافات-۷١٠‏ ]» ثم قال بعد قصّة الذبح:لإوَرةُبإ كى الآية [الصافات »]١١١‏ 
وأمّا ا لخبرٌ فما روي عنه عليه الصلاة والسلام:ررأنا ابن الذبيحين »أ يعني: أياه عب الله 
ا ت ١‏ ا ان ول اما وول ا الوا كرت ف اورا ا 
کان إسحاق» فان صح ذلك فيها آمتا به)) اھ. 


ونقلّ "ح" عن "الخفاحي" في چ الشفاء"“: رن الأحسن الاستدلال بقوله تعالى: 
وهن وراي إسخىيعقوب% [هود- ۷۱ ]› فإنه مع إحبار الله تعالی أباه تیان وت و واي 
إسحاق لا ّم ابتلاژه بذجه لعدم فائدټه حينعنى) اه. أي: لأنه أمرٌ بذججه E as‏ 


یکون الأمر بعد ا یعقوب من صالبهء فافهم. 

(قولة: فقوله:#وقديةًبذتىعَظيم 4) فإ المتبادر من الآية المغايرة بين إسحاق والمفدي بالذبح. 
اه ا 

(قوله: لعدم فائدته حینغا) وفيه أنه ما المانعٌ أن يون e‏ يعقوب 
من صلبه والابتلاء حاصل؟! اه "ط". وهذا ما أشارَ "المحشي" لرد 


.٠١۷۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "بستان العارفين": الباب الثامن والمائة في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص1۸ (ذيل 'تنبيه الغافلين"). 

(۳) أحرجه الحاكم في "المستدرك" ٤4/١‏ دد وقال الذهبي في إسناده: واه» والطبري في "تفسيره" ٠ ٤/۲١‏ سورة الصافات» 
والسخاوي في "المقاصد الحسنة" ص ادس وقال: رواه ابن مردويه في 'تفسيره" والثعلبسي في "تفسيره"» والخلعمي 
في "فوائده"» والقسطلاني في "المواهب اللدنية" ١٠١/١‏ وابن طولون في "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" ۲۸/١‏ 

(4) "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب العیدین ق۳١١/أ.‏ 

»4۸٠/١ةديمحلا المسمى"نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض": فصل في الخصال المكتسبة من الخصال‎ )٥( 
٠٦٤1/۲ وهو لأحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخقاجي المصري الحنفي (ت۹٠١٠هم.("إيضاح المكنون"‎ 
.)۲۳۸/١ "حلاصة الأثر" ۳۳۱/۱ "الأعلام"‎ 


قسم العبادات ‏ ...د لع ._ حاشية ابن عابدين 


‌ وت ا ګ ا م و ا 
(( و معناه: مطيع الله (( (عقّب كل فرض) عيني» a a a‏ (ادي 
بجماعة) أو قضِي فيها منها من عامه O A O‏ 


¥AJ]‏ ¥[ (قوله: و معتاه) آی: ف العربية. 

ا 2 ل 9 3 ۶ ۲ ت ر 

447( (قوله: عقب كل فرض عيني) شمل ابجحمعة» ورج به الوالحب كالوتر والعيدين 
والنفل» وعند البلحيين': يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة [۲/ق١٠٠٠/ب]‏ كالجمعة 
وعليه توارُث المسلمين» فو حب اتباعَهُ كما يأتي» وخرَج بالعيني الحنازة» فلا يكير عقبّهاء أفاده 
٤‏ ا 

[Y*A*]‏ (قوله: لا فصلل يمنع البناع) فلو حرج من الملسجد» أو تكلم عامدا أو ساهياء 
أو أحدت غاا فط غه كين وق امار القلة رواشان ولو ادت اسا بعد السا 


ل 


الأصح انه یکی ولا خر ج للطهارة» "وی 
9 رو اوو م ل ث ۶ 0 1 ر 
۰۸۹ (قوله: ادي بجماعة) حرج القضاء في بعض الصور كما بات والانفراد» وفيه 
حلافهما کما ياتي. 


E‏ ا و a:‏ د 
۲١‏ (قوله: أو قضي فيها إلخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على ((أدي))» والمسالة 
رباعية: فائتة غير العيد قضاها فى ايام العيدء فائنة أيّام العيد قضاها فى غير أَيام العيدء فائتة يام العيد 


)١(‏ انظر كتاب 'مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث - الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة _ المبحث التاسعم 
في بعض مسائل العیدین .٠٠١۹/۱‏ 

(3) العو [ ۷44 قول رفو جب)): 

(۳) 'البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .1۷۹/١‏ وقوله: ((شمل الجمعة)) ذكره نقلا عن 'المحيط" وقوله: 
((وعند البلخيين)) إلى قوله: ((كالحمعة)) نقلا عن "المجتبى"» وقوله: ((وعليه توارث المسلمين فوحب اتباعه)) 
نقلا عن "مبسوط أبي الليث". 

)٤(‏ 'الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٠/۲‏ د. وفي "د" زيادة: ((ومثله قي "البحر" 
عن السرخحسي و"البدائعم" معلا بعدم الحاجة إليهاء فيكون حروجه لها قاطعاً للفورية» وصحح الزيلعي خحلافه)). 

)٥(‏ في المقولة الآتية. 


EY, (1)‏ 1 "در" 


o1/1 


ا لجزء الخاممس ب ی E‏ ` ا ا ات الي 


لقيام وقته كالأضحية (مستحيقٍ) حرّح جماعة النساء والعراقي لا العبيد تي الأصح» 
'جوهر:" ا (من جر عرفة) آحره (للى عحصر العيد) بإدحال الغاية» فهي 


ا حر فائنة يام العيد قضاها في يام العيد من عامِه ذلك ولا يكر 


إا ني الأحير فقط» كذا في "البح" فقولة: ((أو قي فيها)) - أي: في أيام العيد - احترارٌ عن 
الغانية» وقول ((منها)) 2 حال کون القضية ي ایام العيد من ايام العيد - احترر به عن الأرل» 
و ((من عامه)) - أُي: حال کون ایام العيد التي E‏ الصلاة التي فاتت ي يام العيد 
من عام الفوات - احترَرَ به عن الثالثة. اه "ے"". 

7 (قولة: لقيام وقته) عة لو حوب تکبیر التشريق في القضاء المذ كور»‎ a 

[Y*Af]‏ (قولة: كالأضحية) فان إذا لم يفعلها ي اول يوم ا ی الشاني أو القالث 
إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق. 


e 


«A1‏ ¥[ (قوله: في اللأصح) فإك الأصح أل ت پک خر لا الف فرت وجب 
عليه وعليهم التكبير» "بحر ". 

۷.۸ (قولة: اول من فجر عرفة) أي: في ظاهر الرواية» وهو قول "عمر" ر 
ف و وا و ا اک 
و ا 

۷.۸۷ (قولةُ: فهي ثمان) يإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص» "ط". وقدمن“ 


(1) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .١٠٠١/١‏ 

(۲) "البحر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین .١۷۹/۲‏ 

2-7 كتاب الصلاة - باب العيدين ق ١١١/أ‏ بتصرف. وفيه: ((الثانية)) بدل (رالثالثة))» ولعله تحريف. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة - باب العيدين ق١١١١‏ بتصرف. 

.١۷۹/۲ "البحر": کتاب الصلاة - باب صلاة العیدین‎ )٥( 

.ب/١١۹ق/۱ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل السابع والعشرون في تکبیر التشریق‎ )١( 

(۷) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد ۱۷١/١‏ باخحتصار. 

(۸) "ط ": کتاب الصلاة - باب العیدین .٠١٠٦/۱‏ 

)٩(‏ المقولة [٦٠۷ء٠]‏ قوله: (روعلى تمان)). 


قسم العبادات #۸ ٠.‏ حاشية ابن عابدین 


و 8 ع 2 E‏ 2 ۶ ع 
وجوه رعلى إمام مفب كر رو على مقر وسار او فروي اوا مراي باعي 


ق باب النوافل اشتقاقة وإعرابة. 

۰۸۸ (قول: ووجوبة على إمام) تقدير المبتدأ غير لازم؛ أن الحارً واللجرور متعلقٌ بقوله 
قبله: ((يجبأ))» ولكن قَدَرَه لبعد الفصل. 

(قولة: مقيم عصر) فلا جب على قوي ولا مسافر ولو صلى المسافرون 
[۲/ ق١۲١‏ /] في المصر جماعة على الأصح "بحر" عن "البدائم"". أي: الأصح على قول 
"الإمام"» والظاهرٌ أن صلاة القرويين في الصر كذلك تأمل. قال "القهستاني": ((والتبادر 
أن يكون ذلك اليم صحيحاء فإذا صلى المريض بجحماعةٍ لم يبروا كما في "الحلابي")). 

:على شتکن آي ولو مرضي "نایل ۶۶ صن ااتی ۰# 

]۷۰۹41 قر ا إلخ) ليس للاحتراز؛ بل لال غیرهم ا 

۷۰۹۲ (قو ل بالتبعية) راجع إلى اللائةء "ط". 


(قولة: والظاهر أن صلاة القرويين قي المصر کذلك) علافا لما استظهره "التي" من الوجحوب 
رقال: ((هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبيرّ إلا ي المصس)» وما في "المجتبى": ((أنها قلزمٌ الرّحال 
الهو اهار ف اقات الا عار اة وا ا فة اة ته 
ER TEETER‏ 

(قولة: فإذا صلى المريض) عبارة "القهستاني": ((فإذا صلّى المرضى)). 


(1) "البحر ": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدين .١۷۸/۲‏ 

(۲) "البدائع": کتاب الصلاة ۔ فصل ف بیان من جب عليه التکبیر ۱۹۸/۱ بتصرف. 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .۱۷١/١‏ 

)٤( ٠‏ "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدین ۲/ق ١٠١‏ /ب. 

.ب/۲٣۳ق "القنية": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة العید‎ )٥( 

.٠١۷/١ "ط": كتاب الصلاة - باب العيدين‎ )٦( 


الجزءالخامس ‏ .د 4إ __ باب العيدين 


تحافت» ي مقيم اقتدی .عسافر (وقالا بوجوبو فور کل فرض مطلقا) ولو منفردا 
اا ا لأنه تبغ للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس رآ حر أيام الث يق»› a‏ 
۷4۳7 (قولة: تحافت) لو رتا را کا ف "الکاف "0 وا 


دول لد ((ولا على إمام مسافن)) : (أقول: على هذا يحب على من اقتدى به من 


المقيمين لوجدان الشر ط ني حقهم) اھ. 

قلت : ولا برد عليه قولهم بالتبعيّة؛ لأنها فيما إِذا كان الإمام من أهل الوحوب دون المؤتي 
تأّل. لكنْ ني "حاشية أبي السعود"“ عن "الحموي" ما نصة: (روفي "هداية الناطفي": إذا كان 
الإمام في مصر من الأمصار» فصلى با لحماعة وحلفة أهل المصر فلا تكبيرَ على واحلٍ منهم عند 


4l 


أبي حنيفة"» وعندهما عليهم التكبيرٌ اه. والمراد الإمامٌ ساف دل عليه سياق كلامه)) اه. 


۷۰۹ (قولة: فور کل فرض) بان تي به بلا فصل يَمنع کا ا 
۷٠ +۹٩‏ (قولة: لأنه تب للمکتوبة) فیجحب على کل من تحب عليه الصلاة المكنوبة " حر و 


(قوله: لأ صوتها عورة) ليس بعورةٍ على الصحيح› وإلا لفسدت صلاتها بال مجهر» ولا قائل 
ق ا اى 


(قولة: لأنها فيما إذا كان الإمام إلخ) فحينئار بجحب التكبير بالتبعيّة ولا يسقط بها. 


./٥ههق/١ "كاف اللسفي": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین ۲۲۷/۱. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ١٠٤١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۳۳١٠/١ 'فتح المعبن": كتاب الصلاة _ باب صلاة العيدين‎ )٤( 

(ه) "الهداية": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي(ت ٤1‏ ٤ه).‏ ("كشف الظنون" ۲٠٤٠/۲‏ "الجواهر اللمضية" 
(TAY‏ 

.٠"٠۷/١ "ط": كتثاب الصلاة - باب العيدين‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین .٠۷۸/۲‏ 


قسم‌العبادات ...د .هم _ __ حاشية ابن عابدين 


وعليه الاعتمادُ) والعملٌ والفتوى في عامَّة الأمصار وكافة الأعصار» ولا بأس به 
عقب العيد؛ لأ المسلمين توارثوه» فوحَّب اتباعهم» وعليه البلحيون» 0 


E (قولةُ: و عليه الاعتماد لح( هرل بناءٌ على ادا الف "الاما" ااا‎ [Y*4¥} 
لقو الدليل» وهو الأصح كما في آحر "الحاوي القدسئ"” أو على أن قولهما في كل مسألة‎ 
مروي عنه أيضاء وإلا فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب؟ وبه اندفع ما لي "الفح" من‎ 
ر وار وی ا و‎ 

مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمَل في المندوب 

[Y * 4۸]‏ (قوله: ولا ا إلح) كلمة أ بأس قد تستعمل ق المندوب کما ف "البح" من 
الجنائز والحهاد» ومنه هذا الموضع لقوله: ((فوحَب اتباعهم)). 

۷٠۹٩‏ (قولة: فوخب الظاهرٌ أن المراد بالوحوب الثبوت لا الوحوب المصطلّح عليه» 


(قولة: أو على أن قولهما قي كل مسألة مروي عنه إلخ) عبارة "البحر": ((وهو مني على أن إلخ)) 
بالواو» ولا يندفع ما في "الفتح" إلا على ما رأيته قي نسخة "البحر" من الواو. 

رقول: الظاهرٌ أن اراد بالوحوب الثبوت إلخ) قال "السندي" عند قوله: لأ اللسلمين توارثوه : 
((ظاهره أن ذلك صنيع الصحابة ومن بعدهم إلى أعصارناء فقول السيّد "أحمد": ولم يكن في عهد 
الضصحابة وإلا كانت بد لأ لا يبتدعون من أنفسهم حلاف ظاهر عبارة الشرح» وقال عقب قوله: 
فوحَّب اتباعُهم: ظاهرهٌ أنه يريد الوحوب المصطلح عليه لا ععنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد 


من قوله أوّلا: لا بأس)) اه. 


.ب/١۹۱ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - فصل: إذا احتلفت الرواية ق‎ )١( 

(۲) 'الفتح": کتاب الصلاة ۔ باب صلا العیدین - فصل في تکبیرات التشریق ٤۹/۲‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين .٠۷۸/١‏ 

. ۱۸۷/۲ وانظر: کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز‎ » ۹۹/٩ "البحر ": کتاب السیر‎ )٤( 


ولا يمنعٌ العامة من التكبير ني الأسواق في الأيام العشرء وبه نأحذ» "بجر" و"جتبى" وغيره. 
(ویاتی المؤتم به) وحوبا (وإِن ترك إمامُف لأدائه بعد الصلاة» NT‏ 


ع کی رو یکرو عقب ضلا الت ها و دى بجماعة 
فأشبَهت الحمعة)) اه. وهو ا الوحوب الصطلح علیه» 'ط''. 

1۰۰7 (قولة: ول منم العامة إلخ) في 'المجتبى : ((قيل لاي حنيفة : ينبغي لأهل 
[۲/ق١١١/ب]‏ الكوفة وغيرها أ يكبّروا أَيْامٌ العشر في الأسواق والمساحد؟ قال: نع 
وذكر الفقية "أبو الليث": أن "إبراهيم بن يوسف" كان يفعي بالتكبير فيهاء قال الفقية 
"ابو جعفر ": والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنعَ العامة عنه لقلةٍ رغبتهم في الخيء وبه نأحذ) 
اه. فأفاد أن فعله ت 

.٠" (قولة: "بحر" و"جحتبى") الأولى: "بحر" عن "المجتبى"» "ط‎ ٠٠١١ 

17 (قولة: ويأتي المؤتم به إلخ) ظاهره ولو کان سادا أو ا أو اا على قول 
"الإمام"» مع أنه تقدّم أن الوحوب عليهم بالتبعيّة» لكنٌ المراد أن وحوبه عليهم تبمُ لوحوبه 
عليه» فلا سقط عنهم بعد وجوبه علیهم وإ تر كه الإمام» وليس المراد چ E‏ تأمّل. 

٠٠١‏ (قول: لأدائه بعد الصلام أي: فلا يعد به مُخالفا للإمام بخلافٍ سجود السو 
فانه یتر که إذا تر که الاما ا 


.٠۷۹/۲ "البحر ": کتاب الصلاة - باب صلاة العیدین‎ )١( 

(۲) انظر "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث - الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة _ المبحث التاسع في بعض 
مسائل العیدین .٠١۹/۱‏ 

(۳) "ط": کتاب الصلاة - باب العیدین .٠١۷/١‏ 

.٠۷۹/۲ "الہحر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة العیدین‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الصلاة ۔ باب العیدین .٠١۷/۱‏ 

(ا) ص۸٤ ١‏ در'. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۷/١‏ 


قسم العبادات ‏ ...د مإ _ _ حاشية ابن عابدين 


£ 


فال او وما وات ارت مر فا فوت اا اکر فک په 
"أبو حنيفة" (والمسبوق يكلم وحوبا كاللاحق'» لكنْ (عقب القضاء) لما فاته 
ولو كبر مع الإمام لا تفسد» ولو لبى فسَدّت. 

(ويبدأً الإمام بسجود السهو) لوجحوبه في تحرعتها رم بالتكبير) لوجوبه A‏ 


( ۰ (قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) نضحت اللكاة من الفرائة المكة انه إذاالم يكر 
الإمام اا عن المقتدي» والعرفية جلالة قذر "أبي يوسف" عند "الإمام" وعظم منرلة 'الإمام" 
في قلبه» حيث نسي ما لا ينسى عادة حين عَلِمَةُ حلفه» وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول 
في الفجر» فأمًا بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بعد العهل به "فتح". 

E O ND 
NT الصلاة كما ف 'لحزانة الفتاو ی"‎ 

]1۰7[ (قولة: ولو بى فسّدّت) لأنه حطاب النليل عليه السلام» وعن "حمل" لا تفسد؛ 
ا فکانت دکرا كما في "المجتبى"» "إسماعا ". 

قلت: الأول التعليل عا ياتى“ ا ا كلام الناس؛ إذ لا شك أن قول: لبيك الهم 
لبيك ليك لا شريك لك إلخ طا لال 

۷۰۷ (قولة: لوجوبه في تحريمتها) أي: في حال بقاء تحرتها التي يحرم بهاء ولذا يصح 


it mM oL 2‏ 1 7 ر | ت ا 


بذلك حتى يعظمَه الناس. 


( 00 د ق واو کر ا ...إلخ» تبيه فرو ع: اللاحق يكبر برأي إمامه؛ لأنه خلفه حكما بخلاف 
السبوق. نسي التكبير في الأولى حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلها ثم تذكر يكير ويعيد الفاحة» وإن تذكر بعد الفانحة 
والسورة يكبر ولا يعيد القراءة؛ لأنها تمت وصحت بالكتاب والسنةء فلا تقبل النقض بالرأي بخلاف الوحهين الأولين؛ 
لأنها لم تتم فكأنه لم يشر ع فيها فيعيد لتر تيب. ويستحب تأخير الصلاة في الفطر وتعجيلها في الأضحى)). 

(۲) 'الفعح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - فصل في نكبيرات التشريق ٥ ٠/۲‏ بتصرف. 

(۳) "الإحکام": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین ۲/ق١١//.‏ 

.أ/١١ق/۲ 'الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدین‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]۷١٠١[‏ قوله: ((سقط السجود والتكبير)). 


o£/ 


الجزءالخامس ‏ .د ٣ن‏ باب العيدين 


ف خرمتها ن بالتلبية ك مُحرما) دیا ا وق E‏ 
((لو بدا بالتلبية سقط السجود والتكبيرٌ))» والله أعلم. 


الاقتداء فيه. 

۷۱۰۸ (قولة: نی حرمتها) امرادٌ به: عقبّا بلا فاصل» حتی لو فصل سقط کما مٌ. 

٠٠۹‏ (قولة: لعديهما) أي: لعدم وجوبها قي تحرتها ولا في حرمتها. 

ا ا اتلبية تشبة كلام الناس» و كلام الناس يقطع 
الصلاة» فكذا هي» وسجود السّهو لم شرع إل في التحريعة ولا تحرعة» والتكبير لم شرع 
إلا مصلا وقد زال الاتصال» "بدائعم" ولعلٌ وجه کونه یشبةُ کلام الناس“ أن من نادى رجحلا 
يجيب بقوله: لبيك [۲/ق۲۷١/]‏ وقد قال في "البدائع": ((إذا قال: اللهم أعطني 
وزوّحنی امرأة تسد صلاته؛ لأ صيخته من كلام الناس وإ حاطب الله تعالى به» فكان مفسيدا 
بصیغته)) اھ فافهم» والله أعلم. 

مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة 
( خاتمة ) 
قال في "شرح المنية"“: (روي "المضمرات" عن "ابن المبارك" في تقليم الأظفار وحلق 


ص 


۴ , له تر J‏ 
الراس ق العش أف فهر دي الحجة قال ل ترح اة وقد و رة ذلك ولا حب 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع او و ا 
(۲) "الولوابحية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق ١۲/إب.‏ 

(۳) المقولة ]۷٠۰۸٠١[‏ قوله: ((بلا فصل يدع البناء)). 

)٤(‏ 'البدائع": کتاب الصلاة ۔ فصل فی محل اداع التکبیر ۱۹۷/۱ بتصرف يسير. 

)٥(‏ من((و كلام الناس يقطع)) إلى((يشبه كلام الناس)) ساقط من "الأصل'. 

3 "البدائعم": کتاب الصلاة ۔ فصل فی بیان حکم الاستفناف ۲۳۷/۱ بتصرف. 

(۷) "شرح النية الكبير": فصل في صلاة العيد ص٣‏ ۷ه۔ بتصرف. 


قسم العبادات ‏ س إهإ _ _ حاشية ابن عابدين 


لإباب الكسوف 


م ت a‏ وت و ع 
مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضاد» ثم الجمهور أنه بالكاف والخاء E‏ 


التأحين) اه. 

ونما ورد في 'صحيح مسلم: قال رسول الله ي: «إذا دحل العشر وأراد بعضكم 
ان يضحي O TT‏ » فهذا حمول على الندب دون الوحوب بالإجماع» 
فظهّر قولة: ((ولا حب المأحير))» إلا أذ تفي الوحوب لا ينان الاستحباب فيكو مستبا 
إا إن اسعلرَمٌ الزيادة على وع و ما دون الأربعين» فلا يياح فوقهاء قال 
ال ورلا ان قل فار وش فار ر کی عا وط و الال 
ي کل اسیو ع» ولا ففي كل حمسة عشر يوماء ولا عذْر قي تركه وراء الأربعين» ويستجق 
الوعيد» فالأولٌ أفضل؛ والثانى الأوسط والأربعون الأبعد)) اه. 

لباب الكسوف 

أي: صلابه» وهي سنة كما سيأتي» والكسوف مصدرٌ اللازم» والكسْف مصدرٌ التعدّيء 
E ES E E‏ 

٠١١١‏ (قوله: من حيث الاتحا) أي: ني أن كلا من العيد والكسوف يُودّى بابمحماعة 
4 بلا آُذان ولا إقامةء ((أو التضاد)) أي: من حیث إل الجماعة في العيد ق والجهر 
فيها واحب بخلاف الكسوف. اه "ح". أو لأ للإنسان حالتين: حالة السرور والفرح» 


(۱) برقم (۱۹۷۷) (۳۹) و(١٤)‏ كتاب الأضاحي - باب نهي من دحل عليه عشر ذي الحجة - وهو مريد التضحية - 
ا 

(۲) لم نعر عليه في القنية. 

(۳) المقولة ]۷١٤١[‏ قوله: (رواختار في "الأسرار" وجوبها)). 

.٠۸١/۲ انظر "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )٤( 

.//١١١ق "ح": كتاب الصلاة - باب الكسوف‎ )٥( 


الجرء الخامس نے ووا ا پات الکرف 


للشمس والقمر. 

1 م ا : 4 n‏ )0( 
(يصلي e bk‏ الجمعة) بيان للمستحب» ومايي السراج ت 
((لا بد من شرائط الحمعة إلا الخطبة)) رده في "البحر" E‏ 


وحالة الحزن والترح» وقدّمٌ حالة السرور على حالة الترح» "معراج". 

۷۱۱۲[ (قولة: لن ا و قال ف "الخحلبة": ((والأشهر في ألسنة 
لفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر» واذعَى "ابلموهري" أله الأفصح وقيل: 
هما فیهما سوا)) آه. 

وف E‏ ((وقال "ابن الأثير": إن الأول هو الكثيرٌ المعروف لف اللغة وإ ما 
وقعَ في الحديث من كسوفهما وحسوفهما فللتغليبم). 

FYI]‏ (قولة: من ملك اا الجمعة) Y/Y]‏ ١/ب]‏ وعن ا حنيفة" ي غير 
رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن ف بجماعة في مسجده» والصحيح ظاهرٌ الرواية» 
وهو أنه شا الى بقلي بالتاس اخمغعة كاي ابدام نهر 

ARG‏ (قولة: بيا الشتب) أي: قولهُ: ((يصلي بالداس)) ان سسجت وهو ا 
ا ا و ا اا ل فل دی ا ا 
غیره كما علمته. 

( ۷ (قولة: رده في "البحر") أي: بتصريح "الإسبيجاب": ((بأنه تحب فيها ثلاثة 
أشياء: الإمامٌ ولوقت - أي: الذي بباح فيه التطو ع - والموضم أي: مصلى العيد أوالمسجحد 


.//٣ ٣٠١ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل الثامن في صلاة الكسوف والخسوف ۲/ق٤۲۸/أ.‏ 

(۳) "الصحاح": مادة ((حسف)) ومادة ((كسف)). 

.٠١٤١/١ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الكسوف‎ )٤( 

(د) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حسف)) ۳٠/۲‏ بتصرف. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام في قدر صلاة الکسوف وکیفیتها .۲۸٠/١‏ 
(۷) 'النھر ": کتاب الصلاۃ _ باب صلاة الکسوف ق۸۹/ب. 

(۸)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲١‏ 


قسم العبادارت ٠‏ .د هم . حاشية ابن عابدين 


(عند الكسوف رکعتين) بيان لأقلهاء وإ شاء أربعا أو أكثر» كل ر تون بتسليمة 
أو كل أربع» محتبى". وصفتها (كالنفلم آي: و و N TET‏ 


الجامع)) اه. وقو له ((الإمام)) أي: الاقتداء به. 

واا آنا تصح با لجماعة وبدونهاء ال الأول لكر إذا e‏ بجحماعة لا يقيمها 
ر ااا ما کو غ ا 
في "السّراج" من جعلها شرطا كصلاة احمعة 

11 (قولة: قد الوت فل الت ل بعده» وإذا انخلى بعضها جاز ابتداء 
الصلاةء وإ سترّها سحاب أو حائل صلي؛ لن الأصل بقاؤه وإ غرَبَت كاسفة اسيك 
عن الذعاء وصلى المغرب» "جحوهرة"". 

]۱۱۷ (قولة: وإ EE‏ أو كر إلخ) هذا غير ظاهر الرواية» وظاهر الرواية هو 
الرکعتان» : ثم الذعاء إلى أن تنجلي» "شرح المنية". 

قلت: نعم في "امعراج" وغيره: ((لو لم بها الإمامٌ صلى لفاس فرادى ركعتين أو أربعا 
وذلك أفضل)). 

۷۱۱۸ (قولة: أي: ب رکوع واحل) وقال "الأئمة الثلاثة": فى كل ركعة ركوعان» والأدلة 


٤‏ "القت © وغیره. 


لباب الكسوف 
(قولة: فيه رد على ما في "السراج" من جَعلها شرطا) أجحاب عنه في "النهر" بحمل قوله: ((لا بد من 
شرائط الحمعة)) على انها شراط ق تحصیل الست أي: ق حصیل کمالهاء وهو وجية. اھ استائ 2 


(۱) في "م": ((ومأذونه)). 

(۲) المقولة ]۷١١١[‏ قوله: ((من علك إقامة الجمعة)). 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ۱١١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسرف ص١ .-٤۲‏ 

)٥(‏ 'الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسرف ٥۳/۲‏ وما بعدها. 


الحزء الخامس د ¥ باب الكسوف 


في غير وقتو مکرووٍ (بلا آذان و) لا (إقامةٍ و) لا (حهر و) لا (حطبقٍ) E‏ 


]۷114[ (قولة: ف عير وقتٍ مکروه) لَك النوافل ا ف الأوقات ا عن الصلاة 
فبهاء وهذه ناف "جوهرة"". وما مر عن "الإسبيحابي" من حمل الوقت مستحًاً قال في 
'البحر : ((لا یصح)» قال "ط"*: (روي "الحموي" عن 'البرحندي" عن اللتقط : 
إذا انكسقت بعد العصر ا دعوا ولم ا 

۷۲ (قوله: بلا أذان إلخ) تصريح عا علم من قوله: ((کالتفل))» "ط". 

(قولة: ولا جَھر) وقال "بو یوسف": [۲/ق۱۲۸/] هر وعن "محمد" روایان» 


E tt 


جو 
۲ (قولةً: ولا حطبة) قال "القهستانى"": ((ولا طب عندنا فیها بلا حلاف كما 
٤‏ "ا e : N", (Alla‏ لكاي 8 و"الهداية"“ وشرو حهاا"» لک ن "النظب": GE‏ 


بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه في "الخلاصة"”"" و "قاضى خحان" )) إاه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة _ ياب صلاة الكسوف ١١١/١‏ بتصرف يسير. 

(۲) المقولة ]۷٠٠١[‏ قرله: ((رده في "البحر")). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ..۱۸٠/۲‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب الصلاة - باب الکسرف ٠١۸/۱‏ نقلا عن ات السعرد. 

.٠١۸/۱ "ط': کتاب الصلاة ۔ باب الکسوف‎ )٥( 

(1) "الحو هرة النيرة": كتاب الصلاة - ياب صلاة الکسوف ١٠١/۱‏ بتصرف يسير. 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الكسوف .٠١١/١‏ 

(۸) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة - باب صلا الكسو ف .۱۸۳/١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق۳١١/أ.‏ 
)۱١(‏ "كاي النسفي": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسرف ١/ق‏ هه /إب. 

.۸۸/١ "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )١١( 

(۱۲) انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ۷/١‏ »و "البناية" .١۷١/۳‏ 
)۱١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "حلاصة الفتاوى" التي بین آیدینا. 

)١ ٤(‏ لم نعثر على هذا النقل في "النانية ولا في "شرح الجامع الصغير'. 


oo/ 1 


قسم العبادات إو حاشية ابن عابدين 


ویناڌی: الصلاة جحامعة ليجتمعوا. 
(ويطيل فيها ال ركو ع) والسجود (والقراءة) والأدعية والأذكار a‏ 


وعلى الثاني يبتني ما مر“ في باب العيد من عد ا نطب عشراء لك المشهور الأول وهو 
الذي قي المعون والشروح وني "شرح النية": (رأنه قال به "مالك" و "احم قال 
في "البحر'“: ((وما ورد من خحطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابه "إبراهیم" و کسفت 
الشمس* فإغا كان للردٌ على من قال: إنها كسمت لوته» لا لأنها مشروعة له» ولذا حط عليه 
الصلاة والسلام بعد الانحلايى ولو كانت سنة له لَحطّب قبله كالصلاة والدعاء)). 

٠۲٣(‏ (قول: ونای إلخ) أي: کما رواہ "مسل" فی 'صحیحہ'“ کما فی 'الفتے". 

E EE‏ ا ا و ال کا چان 
ورفيهما على الابتداء والخبر» ونصب الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثاني حبر تاا محذوف 
- أي: هي حامعة - وعكسييء أي: حضَرت الصلاة حال كونها حامعة "رحتي". 

." (قول: ليجتمعوا) أي: إن لم يكونوا احتمعوا "بر‎ ٠٠٠١ 

1۷1۲۹7 (قولة: ويطيل فيها الر كو ع والسجود والقراء ا ذلك ق 'الشرابلالية عن 
"البرهان"» أي: لورود الأحاديث المذكورة في "الفتح"“ وغيره EL‏ "القهستاذ ٤ ٠"‏ 


RUE 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل اي صلاة الکسوف ص٦۲۹٤..‏ 

(۳) "البحر ": کتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف .۱۸١-۱۸۰/۲‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۳١‏ ۱۔. 

)٥(‏ برقم )٩١٠١(‏ كتاب الكسوف _ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .٥۳/۲‏ 

(۷) "البحر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ١٤١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() 'الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ٥۲/۲‏ وما بعدها. 


)١١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الکسوف ٠۳٠١/۱‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الخامس ر او ب ب ا دالوف 


الذي هو من حصائص النافلة» ثم يدعو بعدّها حالسا مستقبلٌ القبلةء أو قائما 
مستقبل الناس والقوم eseren rreesnenssssaasonnansossaoosssoes##‏ 


((فيقرأً -أي: في ال ركعتين - مغل البقرة وآل عمران كما في "الت 2" والإطلاق دال على ات 
يقرا ما أحَب في سائر الصلاة كما في "المحيط")) اه. 

ويجوز تطويل AN E LS‏ 
لان الستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انحلاء الشمس» فأي ذلك فعَل فقد وجد» 
"جحوهرة". قال "الكمال"“: ((وهذا مستني من كراهة تطويل الإمام الصلاةء» ولو ا چا 
ولا يكو مُخالفا للسنة))» ثم قال: ((والحق أن السنة التطويل» [۲/ق۱۲۸/] والمندوب محرد 
استيعاب الوقت))» أي: بالصلاة والدعاء كما في "الشرنبلالة". 

٠١‏ (قولة: الذي هو من خحصائص النافلة) صفة للتطويل الفهوم من قوله: ((ويطيل)) 
كما يظهرٌ من كلام "البحر"» وظاهرّة أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير 
الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة؛ لأ ال ركوع والسجود شر يا القراءة» فلم يبق 
في تطويلهما 9 زيادة الأدعية والأذكار من تسبیج وخوه» تأمل. 

[۷۱۲۸) (قو ل ثم يدعو بعدها) لأنه السنة ف الأدعيةء "بمحر". و ا احتراز عن الدعاء 
EL‏ 


[Y4]‏ (قوله: او فائما) فال الحلواني : ((وهدا احسن))۰ ولو اعشمد على قوس أو عصا 


.1۸۲/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق۲١٠١/ب.‏ 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .١١١/١‏ 

(٤(‏ "الفح ": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ٥۲/۲‏ بتصرف. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١٤۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
ال ا ف ات ا الكو 0 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة - ياب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 


قسم العبادات ‏ .س لإ حاشية ابن عابدين 


فرادى) في منازلهم حرزا عن الفتنة O n EA‏ 


کان حسنا) ولا ايد الح للدعاء ولا خر ج» کا ف A‏ ا 

۷۳۰ (قوله: يومّنون) أي: على دعائه. 

(۷۱۳۱] (قوله: کله أ الاد کمال الاضلاء لا ابتداؤه» "شرنبلالية" عن "الحو هر ة"". 

RET وهو هو أفضلٌ كما‎ a قول: ف الناس فرادی) أي: ر کعتین و‎ [Y1] 
الاک( عن ا‎ ٤ فرادی کما‎ a والنساء‎ 

(۷۱۳۴۳] (قوله: في منازلِهم) هذا على ما في ا الطحاوي"» أو في مساحدهم على ما 
فى "الظهيرية" وعراه فى "المحيط "" إلى "شمس ا 

AL‏ (قولة: رز عن أي: فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في "النهاية"» 

(9t N (Ja HH A oF ee ê 

a‏ غا والصلاة أفضل "سراجية"'“. كذافي "الإحكام 
للشيخ "إسماعيل . 


)١(‏ "النھر ': کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الکسوف ق۸۹/ب. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ١١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "الجوهرة البيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .١١١/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۷١١۷[‏ قرله: (روإن شاء أربعا أو أكثر إلخ)). 

.أ/١۳ق/۲ "الإحکام": كتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف‎ )٥( 

(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس ‏ الفصل الغالث في صلاة الخوف والصلاة على الداية والصلاة في 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق١٤‏ /. 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق۳١١/أ.‏ 

(۸) "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الکسوف ۲/ق ۲٠/ب.‏ 

(۹) كذا ي النسخ» و"الإحكام". ونقلها في "التاترحانية" ١١۷/١‏ عن "الفتاوى العتابية"» ولم نعثر على التقل 
في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ 'السراجحية": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ۱۲۷/۱ (هامش "فتاوى قاضي خحان"). 

.ب/٠۲ "الإحکام": كتاب الصلاة  باب صلاة الکسوف ۲/ق‎ )١١( 


الحزء الخامس ي 0 س ي الات لكات 


(کاخسوفی) 2 اا ا س نهار 2 
0 اا رر ومنه الدعاء برفع ان وقول "ابن حجر" : 


A O O DS غ (( ا خا‎ )) 


۷٠۳٠١‏ (قولة: كالخسوف للقمر إلخ) أي: حيث يصلون فرادى سواءٌ حضَر الإمام 
أو 5 کما ف "البرجندي"» "إسماعيل. ل ما ورد من أنه عليه الصالاة والسلام صلا 
ليس فيه تصريح بالحماعة فيه" والأصل عدمّها كما في "الفتح"*» وقي "البحر" عن 
"المحتبى": ((وقیل: الجماعة ا ا اس بسنق)) اه. 

,1 (قول: والفرع) أي: الخوف الغالب ومن العدى ا وارز 

[Y1]‏ (قولة: ومنه الغا برفع الطاعون) ا ٤‏ و الأمراضء وأراد بالدعاء الصلاة 
لأحل الدعاء» قال ف ا ۲7 ق۹ ۲ 1/{ ((فإدا اجتمعوا ف کل والحد ر کعتین ينوي 


بهما رفعه» وهذه المسالة ا الفتوى)) إه. 
[VITA]‏ (قولة: e‏ ا كذاق ال ب قلت وال تعتريها الأحكام 

الخمسة كما ضحناه" “ في باب الإمامة» قال ا و غا برفع الششّهادة؛ 
لأنها أنه لا عينة) اه. 

)١(‏ في "و" زيادة:((مطلقا)). 

(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ۲/ق۳١//.‏ 

(۳)أحر جه الدارقطني في "سننه" 1٤/۲‏ كتاب الصلاة - باب صلاة الخسوف والكسوف وهيئته. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة _- باب صلاة الكسوف ۷/۲ه. 

. ۱۸١/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )٥( 

(1) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .١٤١١۷/١‏ 

(۸) "النھر": كتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف ق۰ ۹/أ. 

(۹) "النھر": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الکسوف ق۰ ۹//. 

)٠١(‏ المقولة ]٤۷٤١[‏ قوله: ((أي: صاحب بدعة)). 

)۱١(‏ "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الکسوف ق۰ ۹/أ. 


قسم العبادات س ٣‏ حاشية ابن عابدين 


و مار وباء ول کس وتمامه 1 "الاأشباه 1 ا ((صلاه 
الكسوف واتار ی ارا 8 وا ا e E e ES‏ 


قلت : على أنه لا مانع منه إ! i‏ وأضَرّ كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة قال الد 
اوا ق ا ی ا E‏ ا ا ر 
E‏ عليه الصلاة والسلام العافية مئه فيكون دعاءٌ برفع المدشأ)). 

۷۱۳۹ (قولة: وکل وباءٌ إلخ) لأ الوباء اسم لكل مرض عام "نهر" 
واظاف ال الغا س ج حز الجن "ح". وهذا بيان لداحول الطاعون في عموم 
الأمراض النصوص عليه عندنا راڈ ل ف الطاعون خصو صه. 

۷۰ (قولة: وتعامة في "الأشباه"") أي: تي أواحرهاء وأطال الكلامٌ فيه. 

۷16۹7 (قولةُ: واحتارَ في "الأسرار" وحوبّها) قلت: ورححَة في "البدائع"" للأمر بها 
فى الحديث» لكر في "العناية"“: (رأن العامة على القول ا ليست من شعائر 
E‏ 


4 وقوه ف ٠‏ في "الفتح". 


.٠١۸/۳ "البناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .٠٣٤/١‏ 

(۳) أحرجه البحاري (۷۲۳۷) كتاب التمني - باب كراهية تمني لقاء العدوء ومسلم )۱۷٤۲(‏ كتاب الجهاد والسير - 
باب ذكر كراهية تمني لقاء العدو والأجر والصبر عتد اللقاء» وأبو داود e‏ الجهاد _ باب ف 
E‏ إن رسول الله ي قال: ررلا تتمنوا لقاء ال و الله 
العافية». قال الطلحطاوي ف "حاشیته" على "مراقي الفلا" فة لما کان الطاعون مصيبة - وان کان سیا 
للشهادة كملاقاة العدو ومحاربة الكفار - فقد ثبت سوال العافية منها مع أنها ينشاً عنها الشهادة آه. 

./۹۰ 'النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف ق‎ )٤( 

.أ/١١١ق 'ح": کتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف‎ )٥( 

.۔٤‎ ٥١١ه انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث في الدعاء لرفع الطاعون ص‎ )١( 

(۷) "البدائع": کتاب الصلاة - فصل في الکلام على صلاة الکسوف والخسوف ۲۸۰/۱. 

(۸) 'العتاية : كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ۲/ه بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(۹) 'الفتح": كتاب الصلاة _ باب صلاة الكسوف ۲/١د.‏ 


1/1 


حسنة» وكذا البقيّة» وف "الفح" : (ر(واحتلف في استنان صلاة الاستسقاء))» 


٩‏ (قول: حسنة) الظاهرٌ أن المراد بها الندب» ولهذا قال في "البدائم"": نھنا حه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: رإذا را من الأفزاع شيا فافزعوا إلى الصلاة»)). 

[V1]‏ (قولة: و کذا البقة) اق صلاة الريح وما عطف عليهاء ا او 

١‏ (قو: واحتلف في استنان صلاة الاستسقاع) أي: في أصلل مشروعيتها أو كونها 
ر | 

(ه٠٤٠۷‏ (قولة: فلذا أحرّها) أي: ودم ما اتفِق على استنانه مع اشتراكهما قي كون كل 
منهما على صفة الاجتماع والحضور. 

باب الاستسقاء» 

هو لغة: طلبُ السقي وإعطاء ما يشربة» والاسم: السقيا بالضم» وشرعا: طلب إنزال المطر 
بكيفيّة مخصوصة عند [۲/ق۲۹١/ب]‏ شدَّة الحاجةء بان حبس المطرٌ ولم يكن لهم أودية E‏ 
وأنهارٌ يشربون منها» ويسقون مواشيهم وزرعه“) OE‏ ااذ کان 
E OLE E‏ 


م 


٠٤٠١‏ (قوله: هو دعا وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعودٌ 


)۱( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١٠/۲‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي الکلام على قدر صلاة الکسرف و کیفیتها ۲۸۲/۱. 

(۳) ذکره ابن حجر في "الدراية" ۲۲٠/١‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظ» وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ۲٠١/۲‏ 
..٠‏ وله شاهد من حديث عائشة عند البخحاري ومسلم: (رفإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)). 

.أ/١١١ق 'ح": كتاب الصلاة ۔ باب الاستسقاء‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]۷٠٠۰[‏ قوله: ((بل هي)). 

)١(‏ في : ((وزروعهم)). 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الثلاثون ي الاستسقاء ۱/ق۱۱۳/ب ./١١٤١-‏ 

)۸( امع الرموز": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء .٠١١/١‏ 


قسم العبادارت ‏ . 4ي . _ حاشية ابن عابدين 


واستغفاز) أنه الفسيب لإرسال الأمطار (بلا جماعة) مسنو نة E Lê E aE a‏ 


ا 2 


مستقبلين القبلة وون على دعائه ب : الهم اسنا غينا مغيتء هنیفاء مریشاء مريعا» غدقاء محللا 
ESE‏ ا الرهنان اشربلا وشرَح ألفاظة 
في "الإمداد"“ وزاد فيه ا حر 
]۷14۷[ (قوله: واستغفار) من عطف الخاص على العام؛ لأنه الدعاءُ بخصوص المغفرةء أو يراد 
اغ ا ا ي ع ا 
]1۷14۸ (قولة: لأنه ا أن ر إرسال المطر عليه في قوله تعالى: 
اسغْفروأرمكة الآية [ نوح- ٠١‏ ]. 
ر١٠‏ (قولة: بلا جاع كان على "المصتف" أن يقول: له صلاة بلا جماعةٍ كما قال في 
"الکنز“ وغیرہ "ح". وھذا ل "الإمام"» وقال "حمد": صلی الإمام أو نائبه ركعتين كما 
في اللحمعة ثم يخطب))» أي: يسن 1 ذلك و الأصح ُن "با يوسف" مع ا 
#باب الاستسقاء4 
(قولة: وح ألفاظهُ في "الإمداد') عبارتة باحتصار: ((غیا أي: ا ا ائ ey‏ م الشدة 
هنيع أي: لا ينغصة ي ار ينمي الحيوانً من غير ضرر. > ريغا أي: محمود العاقبة» والهنِيءً: النافع ظاهرا 
والمريء: التافع باطنا. رعا بضم وه وبالتحتيّة أي: آتیا بالريع وهو الريادة» ن اراشا وهن الخصب» 
ررر قح ال هتا ای ذا ريع آي نما أو ال ا کل الرببع؛ أو الفوقة من ربت 
الماشية: كلت ما شاءت. غَدَقا أي: کڪ الماء والخيرء ار قطرة کا بللا أي: ساترا للأفق لعموب 
أو للأرض. ا أي: شديد الوقع بالأرض» من ساح: کک ای يطبق الارض حتی يعمّها)) اھ. 


)١(‏ "الشرنبلالية ': كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ٤۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الاستسقاء ق١٠ ./٠١‏ 

(۳) "ط": کتاب الصلاة - باب الاستسقاء .٠١۹/۱‏ 

.۷٥/١ انظر شرح العيني على الكتز": كتاب الصلاة - باب الاستسقاء‎ )٤( 

.أ/١١١ كتاب الصلاة _ باب الاستسقاء ق‎ ٠ )٥( 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ق ۰ ٩/أً‏ باحتصار. 


الخزء الخامس س فلإ ت باب الاستسقاء 


بل هي حائزة (و) بلا (حطبة) وقالا: تفعل RDO CARE SSRN‏ 


٠١‏ (قولة: بل هي) أي: احماعة ((جائزة)) لا مكروهة» وهذا موافق ما ذكرَه "شيخ 
الإسلام": ((من أن الخلاف قي الستة لا قي أصل المشروعية))» وحرَمّ به في "غاية البيان" معزيًا 
إلى "شرح الطحاوي"» وكلامٌ "الصف" ك "الكنر" يفي عدم المشروعيّة كما في "البحر"» 
وتامةُ في "النهر""» وظاهرٌ كلام "الفح" ترجيحة» وذكر في "الحلبة": (رأنً ما ذكرَه "شيخ 
الإسلام" متجة من حيث الدليل» فليكن عليه التعويل)) اه. 

وقال في "شرح المنية الكبير"”“ بعد سوقه الأحاديث والآثار: ((فالحاصل أن الأحاديث لَنّا 
امت في الصلاة باحماعة وعديها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل "أبو حنيفة" 
بسنيتهاء و لا يلرم منه"“ قوله بأنها بدعة كما نقلهُ عنه بعض المتعصبين» بل هو قائلٌ بالجواز)) اه. 

قلت: والظاهر أن اراد به الندب والاستحباب؛ لقوله فى "الهداية"": (رقلنا: إنه فعَلةٌ عليه 
الصلاة والسنىلام ت ورک (۲/ق ا أحری» فلم يکن سنة) أاه. ف لن الستة 
ازا ف والفعل مرة مع الترك ریف الات ال 


() "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء .۱۸١/۲‏ 

(۲) انظر "النهر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الاستسقاء ق ۰ .//٩‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء .٥۸/۲‏ 

.أ/١‎ ۹۰ "الحلبة": التكملة  الفصل الخامس عشر في صلاة الاستسقاء ۲/ق‎ )٤( 

() "شرح المنية الکبیر": فصل فی صلاة الاستسقاء ص۹٩۲٤‏ باحتصار. 

() ي "م": ((منها)). 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ۸۸/١‏ بتصرف يسير. 

(۸) أما فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء جماعة فقد أحرجه البخاري )٠٠٠٠(‏ كتاب الاستسقاء _ باب 
الاستسقاء وحرو ج النبي ل في الاستسقاءء ومسلم )۸4٤(‏ كتاب صلاة الاستسقاء _ باب صلاة الاستسقاء 
وأبو داود )١١١١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب في أي وق يحول رداءه إذا استسقى؟ والترمذي )٠١٦(‏ كتاب أبواب 
الصلاة - باب ماجحاء في صلاة الاستسقاء والنسائي ٠١١/۳‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب حروج الإمام إلى الصلى 


لللاستسقاء ( وآبن ماجحه )1۷ 1( كلاب إقامة الصلاة باب ماجحاع ق صلا الا ستسقاع من حلدایث = 


٦ al‏ - حاشية ابن عابدین 


کالعید» وهل یکر للزوائد؟ حلاف (و) بلا (قلب رداء) حلافا ل "محمد" N‏ 

]¥121[ (قولةُ: كالعيد) أي: بأن يصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة» 
ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتيدا على قوس أو سيض أو عصا حطبتين عند "محمد" 
و ل واحدة غ ي و ا 


{[Y1oY]‏ (قوله: حلاف) ففي روأية اين کا عن د يکر الزوائد کک ف العيد» 
وهر عن ا وا 2 2 5 

٠۳‏ (قوله: حلافا ل "محمد" فإنه يقول: بقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من حطبته 
فان کان مر بعا حعل اعلا ا وأسفلة اعلا وإ کان مورا حعل الاأعن على الأيسر والاسير 
على الأعن» وال کان قباءِ جعل البطانة حار جا والظهارة داحا E‏ وعن ا يوسف" 


روايتان» واحتارَ "القدوري"“ قول "محمد" لأنه عليه الصلاة والسلام فعَلَ ذلك“)» 


= 


عبدالله بن زيد الازني له قال: ررخرج رسول الله ب إلى المصلى» فاستسقى واستقبل القبلة» وقلب رداءه وصلى 
ركعتين»» واللفظ لمسلم. , 

وأما تر كه عليه الصلاة والسلام لذلك فقد أخرجه مالك في "الموطاً ٠۷١/١"‏ كتاب الاستسقاء _ باب ماجاء في 
الاستسقاء » والبحاري )٠١٠١(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب من أكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء » و(۷١١١)‏ 


باب الدعاع إدا تقطعت السبل من کثرة المطر 3 ومسلم (AY)‏ کتاب الا ستسفاء باب الدعايء ٤‏ الاستسقاء» من 
جدت اتن الك مر فا 


وانظر تحقيق ابن الهمام لهذه المسألة في "الفتح": ۸/۲ ۔ ۹ه. 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الاستسقاء ۲/ ق۰ ۲۹/. 


(۲) أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسن» المعروف بابن كاس النحعي الکر ی (ت٤‏ ۳۲ه). ("تذكرة الحفاظ" ۸۲٠۱/۳‏ 
"الجواهر اأ 4/۲( 


(۳) "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس والعشرون فى صلاة الاستسقاء ۲/ق٥۲۹/.‏ 


)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ۲/ق ١۲۹/أ.‏ وعزاه إلى أبي يوسف أيضاء 
ولم يذكر رواية أخحرى عنه. 


.٠١١/١ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء‎ )٥( 
كتاب‎ )٠٠٠ه(يراخبلاو‎ »4٠/١ كتاب الاستسقاء - باب العمل في الاستسقايء وأحمد‎ ۱۹۹/١ أحرجه مالك‎ )١( 


لقاع 2 ابي الاتقا وخحرو ج الي ڪي ي الاستسقاء »> ومسلم(٤‏ ۹ ) کتاب الاستسقاء» وأبو داود 


الحزء الخامس ا ت ¥ .ا ت باب الاستسقاأء 


# 0 ء dd‏ م م 
(و) بلا (حضور ذمي)وإن كان الراجحح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراحاء 
وأمًا قوله تعالى :و مادعا لمرن إلا ل4 [ الرعد- o ] ١٤‏ 


"نهر ”'. وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار""» قال في "النهر": (روأما القومٌ فلا يقلبون 
أرديتهم عند كافة العلماء حلافا د "مالك")). 

]¥104 (قرلة: وبلا حضور فمي) ا مع اناس کان ا غ ل ابن ملك 
وظاهره نهم لا يمنعون من الخروج وحدهم» وبه صرح قي "ا لمعراج"» لكن منعة ني "الف" 
باحتمال ان فيفتيَنَ به ضعفاء العوام. 

مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر 

]¥18[ (قولة: وإ کان الراب حح إلخ) احتلف المشايخ ق آنه هل يجوز أن يقال: يستجاب 

دعا الكاف ا ف اليه ر اة المد ر ون يدعو الله اه ل رف انون از به 


(قولة: لکن منْعَهُ في "الفتح" باحتمال إلخ) لا يظهر المنع إل إذا كان مراد "المعراج" من الخروج 
وحدهم خروجَهم في أيام خصوصةٍ بهم لا ني ناحيةٍ والمسلمون لي ناحيةٍ. 


)١١١۳( =‏ كتاب الصلاة ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء - والترمذي(٦١٠)‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما جحاء 
في صلاة الاستسقاء» وقال: حديث عبد الله بن زيد هه حديث حسن صحيح. واللسائي ۷۳ ١‏ کاب الاستسقاء _ 
باب تقليب الإامام الرداء وابن ماحه(۹۷١١)‏ كتاب إقامة الصلاة - باب ما حاء في صلاة الاستسقاء» والدارمي ٠۸۳/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء» كلهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاريحة. 

)١(‏ "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ق ٠‏ ۹/أ. 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر الاستسقاء ق۷١٠‏ /أ. 

(۳) 'النھر ": کكتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ق ۹۰/أ. 

. 1۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء‎ )٤( 

)١(‏ في الصحيفة نفسها. 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من "آ. 


قسم‌العبادات ٠‏ ۸ حاشية ابن عابدین 


ففي الآحرة» "شروح بحمع" (وإن صَلوا فرادى جار) فهي مشروعة للمنفرد» وقول 
"التحفة"“ وغيرها:(( ظاهرٌ الرواية لا صلاة )) أي: بجماعة e‏ 


تعالی فلمًا وصَفةٌ عا لا يلي به فقد نقض إقرارة» وما روي في الحديث: رمن أن دعوة المظلوم وإ 
کان کافرا تستجاب » فمحمولٌ على کفران ال رر ر هم رل شال جا خن 
إبلیس: ف قال رارف4 [ الیجر ۔ ٣۹‏ ]» فقال تعالى: قال نك منالْمنظری) [۳۷]» وهذا 
ات وإليه ذهب "أبو القاسم الحكيم" و "أبو النصر الدبو ا وقال "الصدر الشهيد": ((وبه 
یفتی))» کذا فی [۲/ق ١١٠/ب]‏ "شرح العقائد" ل "السعد"“» وف "البحر" عن "الولوابية": 
((أنٌ الفتوى على أنه جوز أن يقال: يستجاب دعاؤم) اه. 

وما في "الته ر" من قوله: (رأي: يجوز عقلاً وإن لم يقع)) فهو بعيث» بل الخلافُ في اجواز 
شرعا؛ إذ الماع لا يقول: إنه مستحيل عقلا تأمّل. 

۷٠٠١‏ (قولة: ففي الآحرة) وهو دعاءُ أهل النار بتخحفيف العذاب بدليل صدر 
لآية ومو: ( وقال ارف الار لحَرَبَة جَه دم ادع وا ریک حرف مناي وما نالعاب ج 
قال وااو کف ایک رسڪ مالک کال ج 5لوا ادغو مدعت الک فر 
فصي[ غافر-4۹ و °۰ ]. 


۷۷ (قوله: شروح مجم ) أقول: لم أرّ ذلك في "شرحه" لمصنفه» ولا قي "شرحه" 


.٠۸١/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة - باب الاستسقاء‎ )١( 

(۲) أحر حه أحمد ٠۳٦۷/۲‏ والطبراني في "الأوسط" »)٠٠١ ٤(‏ وأورده الهيثمي في "المحمع" ۲۲۷/۱۰ وقال: رواه 
أحمد والبزار بنحوه» وإستاده حسن. 

(۳) أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل» المعروف بالحكيم القاضي السمرقندي(ت ٠٤۲١‏ ه). ("الجواهر المضية" 
١م‏ 'الفوائد البهية" ص٤ .)٤‏ 

.-۲۷۲-۲۷۱ "شر ح العقائد النسفية": الدعاء ص‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلا الاستسقاء .٠۸١/۲‏ 

.ب/١١۹ق "الولوالجحية": كتاب الكراهية والاستحسان  الفصل الثالث في السلام على المسلم والکافر‎ )١( 

(۷) النهر': كاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاع ١ق ۹١‏ 


۷/۱ 


الحزء الخامس س د 55 شا ت اتا ا اء 


(ويخرحون ثلاثة أيام) لأنه لم ينقل أكثرٌ منها (متتابعات) ويستحب لللإمام أن 
يأمرّهم بصيام ثلائة يام قبل الخروج وبالتوبة» ثم يخرج بهم في الرابع (مشاة في 
ثيابٍ غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين حاشعين لله ناكسين رؤوسّهم ويقدمون 


فة في كل يوم قبل حرو جحهم» ويجددون التو بة و يستغفرول لملم a‏ 


ل "ابن ملك“ ولعلة ف غیرهما. 
]1#۸ ¥( (قولة: ويخحر حون) اف إلى الصحراء كما ف “الينابيع شما 2 وهذا ف غير 
أهل المساجد الثلاثة كما باي 
]¥10۹[ (قولة: وشحب للإمام لخ قله ف "الا ا „Ps‏ عن "النهاية" مع َ5 ٤‏ اا 
عزاه ٤‏ "الخلاصة اة" بل فل: »0 غارّت وانقطعت ر القنوات 
ا ا e‏ اة لام در ول از و" شرح 
درر البحار"“ وغيره بقوله: ((قيل: ينبغي أن يمر الإمام الناسٌ إلخ))» لکنه بوهم آنه قول في مذهبنا. 
( تنبيةٌ ) 
إذا أَمَرّ الإمام بالصيام في غير الا ليام م المنهية وجب لما قدمناه" في باب العيد من أن طاعة 
الإإمام فيما ليس .معصية وأجبة. 
٠١٠‏ (قوله: ويجددون التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ۲/ق٤١/.‏ 
(۲) ص۱۷۰ در ". 
(۳) "التاتر حانية": كتاب الصلاة - الفصل الثلاثون في الاستسقاء .٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ "حلاصة الوسائل إلى علم المسائل": للامام الغرالي(رته ا وک انا في "مختصر المزني" وزاد عليه. 
("کشف الظنون" ۷۱۹/۱» "طبقات السبكي" .)۱۹۱/١‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء ق۷ه/ا. 
(0) المقرلة ]۷0٠١[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


قسم العبادات ل۷ حاشية ابن عابدین 


أمّهاتهم» ويْستحّب إحراج الدواب» والأولى حروج الإمام معهم» وإ خحرحوا 
بپإذنه أو بغير إذنه حاز. 
(ويجتمعون قي المسجد .عكة وبيت المقدس) ولم يُذكر المدينة E‏ 


]1۷1۹1 (قولة: ا بالضعفة إلخ) أي: يقدمُونهم اف اھر ی للدعاء 
e‏ يوون على دعائهم؛ لان دعاءهم أقربُ 0 البخاري :ر( وهل ترقون 
وتنصرون إلا بضعفائکم وي جر ضعیف :رر لولا شباب وبهائم رع وشيوخ ر بک 
وأطفال رصح مب عليكم العذاب صا » وف الخبر الصحيح“ a‏ 
[۲/ ق۱۳۱ /] جمع: هو سایمان صلی الله على نينا وعلیه وسل - حرج يستسقي» فإذا هو بنملة 
i SS‏ ال السماء فقال: ارجعوا فقد اتیب لکم من أحل شأن النملة ». 

۹۷ (قولة: ويع دون الأطفال إلخ) E‏ الضجيج والعويل» فيكون أقرب 
إلى الرقة والخشوع. 


(قولة: أي يقدمو: نهم إلخ) قال ال : ((معنى الاستسقاء بهم إخحراجهم مع المستسقين» 


ويقدمونهم بين يدي القوم كالشافعين» وهذا هو الأقرب» ويمحتمل أن 2 ربنا توسلنا إليك بشيوخنا 
وأطفالنا وبهائمنا فاسيّنا)) اه. 


)١(‏ "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق ۰ ۹/أ. 

(۲) فی "صحیحه" )۲۸۹٦(‏ کتاب الجهاد - باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحربب وأبو داود )۲١۹٤(‏ 
كتاب الجهاد ‏ باب ي الانتصار برذل الخيل والضعفة»ء والترمذي )۱۷١۲(‏ كتاب الجهاد _ باب ما جاء في 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين. 

(۳) أحرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ۰1٤/١‏ والبيهقي ف "السنن الکبری" ٠٤٠١/۳‏ كتاب صلاة الاستسقاء - باب 
استحباب الخرو ج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز» وأورده الهيثنمي في 'المحمع" ۲۲۷/۱۰ كتاب الزهد س 
باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية» وقال: وقي إسناده إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 

)٤(‏ أحرجحه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٠٥/١١‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" »)۸۷١( ۳١١/۲‏ والحاكم 
في الستدرك ۳١5‏ خاب الاتقا قال صخي ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والدارقطني ٦٦/۲‏ كتاب 


ا ساي کلم من حديث ابي هریر ةب مرفوعا. 


الحزء ا لخامس ا ج 0 ا ج ااا ها 


کأنه أضيقه» وان دام لطر حتى أضر فلا بأس بالدعاء بحبسه و صرفه حيیث ينفع» 
ون سقوا قبل حروجحهم ندب أن يخرجوا شکرا لله تعال. 


[Y1]‏ (قوله: کأنه لضيقه) كذا في "البح" واعترضه ق "الامداد"": ((بأنه غير و 
لأن مَّن هو مقيم بالمدينة النرّرة لا يبلغ قذر ا لحاج» وعند احتاعهم جماتهم فيه يشاهد ا 
مسجد الشريف» فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه؛ إذ اك وتستنرل الرحمة في المدينة المنورة 
EN LE E E E‏ 
والأقصى)) اه ملخصا. 

ه٠٠‏ (قوة: فلا باس بالدعاء بحبسره إلخ) أي: فيقولٌ كما قال ل : ر الهم حَوَليا 
ولا عليناء الهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومابت الشجر »» وتام الكلام في "الإمداد". 

]۷16 (قولة: 2 لله تعالی) o‏ من المطر کما ق السرا وفيه أيضا: 
((ويْستحَب الدعاءٌ عند رول الغيث» وأن يحرج إليه عند تزوله ليصيب حسدةٌ منه» وأنٌ يقول 
عند سماع الرأعد: سبحان من يسيم الرعد بحمده واللائكة من نجيفته» وأن يقول: الهم لا تقتان 
بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا من قبل ذلك ویستحب لأهل الخصب أن يذعوا لأهل 
الحدب)) اا 


(قولةٌ: اللهم على الآكام) الآكامْ ع اکم بضکتین» مع إکام ککتابي حع اکم بفتحتین» مع 
كم وهي دون الجبل وفوق الرابية» والظراب جع فرب وهي الرٌوابي والجبال الصغار. 


.١۸۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ق٤ ١‏ ١/أ.‏ 

(۳) أخحرحه أحمد ٠١ ٤/١‏ والبحاري )١١٠۳(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» ومسلم (۸۹۷) 
كتاب الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء» والنسائي ٠٠١/۳١‏ كتاب الاستسقاء - باب كيف يرفع؟ واين ماحه 
)١۲۹۹(‏ في إقامة الصلاة - باب ما جاء ني الدعاء في الاستسقاءء والبيهقي في "السنن الکبری" ٠٠۳/۳‏ كتاب 
صلاة الاستسقاء - باب الاستسقاء بغير صلاة» كلهم من حدیث انس طف E‏ 

.ب/٠‎ ٠٥ق انظر "الإمداد": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء‎ )٤( 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء ۱/ق۳۳۳/ب. 

.٠٠٠١/١ انظر "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء‎ )٩( 


فسم العباداات ‏ .س إإإ حاشية ابن عايدين 


لإباب صلاة الخوف) 


لباب صلاة الخوف 
سماوي - وهو انقطا ع المطر فلذا قدّمّ - وهنا احتياري» وهو الجهاد الناشئ عن الكفر كما في 
ا و “البح '. 
]۷٠٠٠(‏ (قول: من إضافة الشيء لشرطه) كذا في "إلحوهرة"» لكن في "الدرر ‏ وكذا 
f‏ ااه ااا E FF (YH iE E e ٢‏ 
في "البحر" عن "التحفة"“_ : ((أن سببها الخوف))» ووفق في "الشرنبلالية: (ربان الأول 
ت 4 ر م ب 
بالنظر إلى الكيفيّة اللحصوصة؛ لأنٌ هذه الصفة شرطها العدو والقانى بالنظر إلى أصل الصلاةء فإك 
سیا ۲7/ق ۱۳۱ /ب] الخوف)) اھ 
قلت: وفيه نظرٌ؛ فإك أصلَ الصلاة سيبّها وقتهاء وقدّمنا"“ في باب شروط الصلاة أن ما كان 
حارجا عن الشيء غير مۇر فيه» فإ كان موصلا إليه في الجحملة كالوقت فسبب وإن لسم يوصِل 
إليه فان توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط. 
(۱) 'النھر": کكتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف ق ۰ ٩/أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۱۸۲/۲. 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .١٤۸/١‏ 
(ه) "الببحر" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۱۸۲/۲ »لكن عبارة "التحفة" فيه: ((سبب جراز صلاة الخوف ن 
)١(‏ لم تعثر على النقل ي "تحفة السمرقندي". 
(۷) "الشرنبلالية : كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۱٤۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۸) المقولة ]۳١۳۹[‏ قوله: ((ولا يدخحل فيه)). 


الحزء الخاممس ٣لإإ‏ _ پاب صلاة ا لوف 


والذي يظهرٌ لى أن ا لخوف سببٌ لهذه الصلاة» وحضور العدو شرط كمافي صلاة 
المسافرء فإ المشقة سب لهاء والسمْرَ الشرعي شرط وحيشلر فمن أراد بالخوف العدو سام 
شرطاء ومن اراد به حقیقتة سَمّاه سبباء لكر لا يشترط تحقق الخوف ق كل وقت؛ لأنه سبب 
2 کے کے لے ر کے م کے کی H1 1i Mt» . e‏ 
المشروعية» وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة» قال ف المعراج ٠‏ ((وي مبسوط سیخ 
الإسلام": اراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف؛ لأ حضرة العدو أَقيمَت مُقام ا لخوف 
على ما عرف من أصلنا من تعليق الرحص بنفس السفر)) اه. 

۷ (قوله: حلافا ل "الثاني ") أي: "أبي يوسضف" له أنها إنغا شرعت بخلاف القياس 
لإحراز فضيلة الصلاة حلف النبى ي وهذا المعنى إنعدَمٌ بعده» ولهما أن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام) ر 


باب صلاة ا لخوف »4 
(قولة: والذي يظهرٌ لي أذ الخرف سب لهذه الصلاة) الظاهرٌ أنه لا الف ما في "الشرنبلاكة" 
فإ مراده بأصل الصلاة هو صلاة الخوف المعلومةء ولا شك أن سيب المشروعية الخوف ثم بشترط 
لكيفيتها المحصوصة بعد المشروعيّة حضور العدو المستلزم للحوف غالباً. 


(۱) احرج أبو داود(١ )٠۲١ ٤‏ كتاب الصلاة _ باب صلاة الخوف» والبيهقي في "السنن الکبری" ٠٠۲/۲‏ كتاب صلاة 
ا لخوف - باب الدليل على ثبرت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ» عن ثعلبة بن زهدم كدامع سعيد بن العاص 
بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله ك صلاة الخوف فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء 
وأحرج أبو داود( »)١١ ٤١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲٠۲/۲‏ أن عبد الرحمن بن سمرة صلى صلاة الخوف في 
كابل» وأحرج البيهقي ۲/۲ أن آبا موس الأشعري صلى صااة خرف بأصبهان وأن عليا كه ضلى المغرب 
صلاة الخوف ليلة الهريرء فهؤلاء الصحابة خلت أقاموها بعد النبي ي من غير إنكار أحد. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٠٤۸/١‏ 


قسم العباداته س لإ ____ حاشية أبن عابدين 


٤ رھ‎ ٤ وء‎ # 2 ۶ i 
ا ا ا ی‎ 


y ٌٍ‏ ع م ي ۶ ۶ 

(۷۱۹۸] (قوله: بشرط حضور عد أُشارَ إل أنه يشترَط أن يكون قربا منهم» فلو بعیدا 

Fu o 
(قولة: على ظنه) أي: ظن حضوره» بأ رأوا سوادا أو غبارا فظهُر غير ذلك‎ ٠٠٠ر‎ 
YJ! 1t 
و‎ 

۷٠۷٠١‏ (قوله: أعادوا) أي: القوم إذا صَلوها بصفة الذهاب والمجيء» وحازت صلاة الإمام 
كما في "الحجة"» واستثنى في "الفتح"": ((ما إذا هر الحال قبل أ يجاور المنصرفون الصفوف 
فلهم البناء استحسانا كمَّن انصرّف على ظنٌ الحدث يتوقف الفسا إذا ظهر أنه لم يحدث على 
ججاوزة الصفوف))» 'إسماعيل”. 

(قوله: أو سبع) من عطف الخاص على العام» واعترض بانه من حصوصيات الواو» 
وني "الشرنبلالة"“: (رأنه عطف مباين؛ لان مراد بالأوّل من بني آدم)). 

(۷۱۷۲] (قوله: ونحوها) كحرق وغرق» "حوهرة". 

۳ (قوله: وحان) أي: قرب "ہے ", 

(۱) "الدرر": کتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٠٤١۹-۱٤۸/۱‏ 

(۲) ”الدرر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف .١٤۹/۱‏ 

(۳) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 1۲/۲. 

.//١١ق/١ "الإحکام": كتاب الصلاة - ہاب صلاة الخوف‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية : كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۱١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٩(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ٠۲١/١‏ بتصرف. 

)۷( ا کتاب الصلاة ۔ باب صلا الخرف ق١١١/أ.‏ 


۸/1 


الحزء الخامس ولإ باب صلاة الخوف 


قلت: ثم ريت في شرح البخاري" ل "العيني"": ((أنه ليس بشرط إلا عند 
البعض حال التحام الحرب)) (فيجعَلٌ الإمامٌ طائفة بإزاء العدو إرهاباً له (ويصلي 


]۷٠۷٤[‏ (قوله: قلت إلخ) مراده بهذا النقلٍ أن بين أن مافي "جحمع الأنهر" لا يعمل به؛ 
لأنه قول البعض» ولمخالفته [۲/ق ١۲١١/أ]‏ لإطلاق سائر المتونء "". 

قلت: وهذه العبارة حلها عقب عبارة "بحمع الأنهر"» وتوجذ في بعض النسخ عقب قوله: 

# ت E.‏ 
((ور کعتین في غیرهِ لزوما))» وکانه من سهو النساخ. 

]۷٠۷[‏ (قوله: فيجعَلٌ الإمام إلخ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها 
ست عشرة رواية» واحتلف العلماءُ في كيفيتهاء وف "المستصفى": (رأن كل ذلك حائز 
والكلام في الأولى » والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفيّة) » "إمداد"“. وفي "ط عن 
"المجتبى": ((ولا فرق بين ما إذا كان العدو قي حهة القبلة أو لا على المعتمد)). 

۷ (قولة: وة الخمعة والعيث و كذا ضلاة المساف وأشار بالعيد إل نها لا تقض عل 
الفرائض» ا 

(قولةٌ: ماده بهذا النقل أن بين إلخ) فان عبارة "العيني" تفيد أن من اشترّط قرب حروج الوقت 
هو المشترط لالتحام الحرب» وأنٌ هذا قول البعض» فتفيد ضعف ما في "جمع الأنهر". 
)١(‏ 'عمدة القاري": صلاة الخوف - باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب .۲٠٠/۹‏ 
(۲) "ممع الأنهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ٠۷۷/١‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الکسوف ق١١١/أ.‏ 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلا الخوف ق۸٠٠//.‏ 


(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۳٠۱/١‏ بتصرف. 
)٩(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۳١٠١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادارث . .ن بم حاشية ابن عابدين 


(و ركعتين في غيره) لزوما (وذهَبت إليه وحاءت الأحرى فصلى بهم ما بي وسلم 
د 
وحده ودهہت إليه) ند با (وجحاءت الطائفة الأول وأتموا صلاتهم بللا قراءة) TEE‏ 


۷۷۷ (قولة: و رکعتون ني غیره) آي: ME e‏ 
ار واه ار قو وم ا وو و وغو 
]¥1۷۸[ (قولة: وذهَبّت) أي: هذه الطائفة بعد السجدة الثانية فى الشناء ئي“ وبعد التشهد ف 


غیره» وقولة: (رإليه)) أي: إلى نخر العدوٌ ووقفت يإزائه ولو مستدبرة القبلة 'قهستاني". 
والواحبُ أن يذهبوا مُشاة فلو ربوا بطَلّت؛ لأنه عمل كير "حوهرة" وسيات ي 

1۷43 (قولة: دن فلو ا صلاتهم ی "وز" 

۷٠۸٠١‏ (قولة: وحاءت الطائفة الأولى) جيئها ليس متعينا» حتى لو انمت مكانها ووقفت 
الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح» وهل الأفضل تي مکان الصلاةء أو فى محل الوقوف تقليلا 
للمشي؟ ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمّن سبَقَةُ الحدث» ومشى في "الكاني"“ على أن العَود 
أفضل أفاده "أبو السعود"'". 


(قولة: "قهستاني") عبارته: ((ويفردها الركوب فيها إذا ابتدأ على الأرض)) اه. 
(۱) 'النھر": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الخوف ق ۹۰ /ب. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف .٠٦١/١‏ 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف ق۷١٣/إب.‏ 
)٤(‏ "حامم الرموز": كتاب الصلاة ۔- فصل في صلاة الخوف .٠۸۲/١‏ 
)٥(‏ "ابحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۱۲١۱/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ المقولة ]۷١۹١[‏ قوله: (رمطلقا)). 
(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .۳۹۲/١‏ 
(۸) في "م": ((قلیلا)) وهوتحریف. 
(4) "كاي النسفي": E.‏ الصلاة ۔ باب صلاة الخوف ١‏ /ق ۹ه /أ. 
)٠١(‏ "فتح المعین": کتاب الصلاة ۔ باب صلا الخوف ۳۳۹/۱. 


الجزء الخامس کے ا تح لے باخاضلاة اف 


لأنهم لاحقون Ny,‏ ٹم حاءت الطائفة الأحرى وأتموا صلاتھہ اف 
مسبوقول» وهذا إن تنازعوا ف الصلاة حلف واحلد وإلا فالأفضل ا ا بکل 
طائفة إمام. 


(وإن اشتد حوفهم) ERIE OR‏ 


٠١١‏ (قولةً: لأنهم لاجقون) ولهذالو كانت معهم امرأة تفسندٌ صلاة من حاذته 
منهم بجخلاف الطائفة المسبوقة كما في "البحر" وعم كلامة اليم حلف المسافر» حتى يقضي 
لاا بلا قراءة إن كان من الطائفة ا وبقراءة إن كان والمسبوق إن أدرك ركعة من 
الشفع الأول فهو و الأرلى» وإلا فمن الثانيةء "نهر" 

[Y1۸1]‏ (قولة: وهذا) أي: ما ف الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لولم بريدوا 
إل إماما واحداء وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في "الحوهرة". 

قلت: ویعکن اَن یکون هذا مراد [۲/ق۲١١/ب]‏ "صاحب جحمع الأثهر" فيما تقد 
فتأمّل. 

[YA]‏ (قوله: : فالأفضل فضل إلخ) آي يصلي الإمام بطالف ثفة» ويسلمون ويذهبون إلى جحهة 

العدو ا الطائفة الأحرى» فیامر رجلا لیصلی بهه. 

a 
) تمه‎ ( 
تفتكا ك واحب حلافا لشاف و"مالك"»‎ E حمل السلاح ف صالاه الخوف‎ 

والاأمرٌ به في الآية للندب؛ لأنه لشن ناغل العلاة فلا كب ها كماق "الد 

عن "البرهان . 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٠۸۲/۲‏ 
(۲) من ((بقراءة إن كان)) إلى((من أهل الأولى)) ساقط من "الأصل". 


(۳) "النھر ": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف ق۹۰٩‏ /ب. 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٠١١/١‏ 


د 1 


(۵) ص٤۱۷‏ 
0( ا كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف 4۹/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات ت ۹¥ ا کب اة ای بدن 


d 


وعجَزوا عن النزول (صلوا ر کبانا فرادى) إلا إذا كان رديفا للإمام فيصح الاقتداء 
(بالإعاء إلى حهة قدرتهم) للضرورة. 
(وفسّدت .عشي) لغير اصطفاف وى حدث (ورکوب) EOE N‏ 


(قولة: وعَجَزوا إلخ) بيان للمراد من اشتدادٍ الخوف. 

۷۱۸ (قولة: صلوا رُکبانا) أي: ولو مع السير مطلويينء اک طالا لا شور صان 
اعدم ضرورة الخوف ف حي وما في "مداد 

۷۱۸۹ (قولة: فیصح الاقتداء) لعدم احتلاف الكان. 

۷۱۸۷ (قوله: بالإبماء) أي: الإيماء بار كوع والسجود. 

(۷۱۸۸] (قوله: وفسَدت عشي إلخ) لأ الشي فعلةُ حقيقةء وهو منافٍ للصلاة بخلاف ما 
إذا کان راکبا مطلوبا؛ فل الد عة ا افيف إل مى الس وإذا حاء العذر 
اتقطعت الإضافة إليه. اه من 'الإمداد ”“ عن "جحمع الروايات'» و مثله في "البدائع"“. 

وبه عل اا با مشي ا مار ا ا "ح عن "جحمع الأنهر "^ 
بقوله: ((عشي أي: هروب من العدو لا لمشي نحوَةُ والرحوع) اه لا يناي ذلك؛ لأنها إذ 
فت الروت ف ااب رل د خرو اف ار ول اکب وقولة: 
((لا لمشي نحوه والرحوع)) هو معنی قول ع : ((لخير اصطفاض)» أي: لو مسوا ليصطفوا 
دو ا ا ا حلف الإماي : نعم في العبارة إيهام» فافهم. 


ر 


]¥1۸۹[ (قولة: ورکوب) أف اپتداء على الأرض» ا 


.|/” ٠۸ق انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة اللوف‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الخوف ق۸٠‏ ٣/أ.‏ 

(۳) "البدائع': كتاب الصلاة - فصل في شرائط جراز صلاة الخوف .۲٤۲٥/۱‏ 
)٤(‏ ' ح': کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة النوف ق۱۱۱/- ب. 

.۱۷۸-۱۷۷/۱ "محمع الأنهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف‎ )١( 

(1) قوله: ((صلوا رکبانا)) من هذه الصحيفة. 

)۷( 'جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة النوف ۱۸۲/١‏ بتصرف. 


الخزء الخامس جا ن 0 ا س ات صلاة الخوف 


مطلقاً (وقتال كثي لا بقليل كرمية سهم (والسابح في البحر إن أمكة أن يريل أعضاءه 
اة لبالا وللا لا) تصح کصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف. 
(فروع) الراك إن كان مطلوباً تصح صلاته» وإن كان طالبا لا لعدم خوفه. 


14۰7 (قولة: مطلقا) اف ik‏ و غیروا ان ار کرب عمل اوھ ال یحتاج 
إليه جخلافف اج فاه آم لا ب ج ا | يإزاء العدو» "ابن کمال. عن "البدائع". 

(قولة: کرمیة سهم) ذکره ر و و "البح ر" فإنه عمل قلي وهو غير 

مفسياٍ» وني كونه من العمل القليل نظر» فان من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه حارج الصلاق 

۰ (irr a/7 "ط".‎ 

]۱4۲ قول و لک تصح) وس الطلب لتحقق العذر» "ط, 

۴١‏ (قولة: والسائفم بالفاء ولذا أردَفة ما يفسّره» قال تي س : ((وقي 
"المحتلفات"": لو كانوا ق المسايفة قبل الشروع» وكاد الوقت يخر ج E‏ الصلاة 


(قولة: وتي كونهٍ من العمل القليل نظرً) قال "السندي": (مَن رأى مثلَةُ في حال صلاة الخوف 
يجوز أنه في الصلاة» فلم يكن عملا كثيراء بخلاف ما لو كان في غير صلاة الخوف»› ا اانا 
حجر فی يده تفسْدٌ صلاته کما مرً)) اهھ. ۰ 

5 ولذا أردَفه ما يفسرة) قي ا ((رحل سائف: ذو سيف وسيافاً: صاحبة)) اه. 
وهو لا يستلزم الضرب ولا يطلق الماشي إلا على السار وإلا فيقال له واقفٌ اه. فبهذا سقط اعتراض 
"طا" ویکون قوله: ((وهو ضرب)) تفییدا. 


)1( : کتاب الصلاۃ ۔ فصل فی شرائط جواز صلاة الخوف .۲٤۲٥/۱‏ 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۲۳۳/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف ۱۸۳/۲. 

(4) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .۳٦۲/١‏ 

.۳٠۲/١ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الخوف‎ )٥( 

)١(‏ في """: (رالمحتارات)) وهو تحريف وتقدم في المقولة ]"٠۸١7[‏ قوله:((على المذهب)) نسبة المختلفات إلى 
قاضيخان»ولم نقف على نسبتها إليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


4/۱ 


قسم العبادات ا وا ب ی جا ای غابد 


لم جز إنحرافهم» وبعكسه حار . لا تشر ع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في 
"الظهيريّة"» وعليه فلا تصح من البغاة. صح رر أنه عليه الصلاة والسلام صلاها 


إلى أن يفرغوا من القتال)). 

۹٤‏ (قوله: لم پجز انحرافهم) أي: بعد ذهابه لزوال سببٍ الرحصة» "ط 
"أبي السعود"”. أي: فتصلي كل طائفة ي مكانهاء تأمّل. فلو كانوا انحرفوا قبله بوا كما 
ف 0 

کا ا ی ا ا الضرورةء "طط" ع 
ر٠۹٠‏ (قوله: حاز) أي: لهم الاحراف في أوانِه لوحود الضرورة» عن 
El‏ 

۷٠۹١‏ (قوله: لا تشر ع صلاة النوف للعاصي) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله 
تعالی ومن ف حکمهم 9 س یعادیه» قاد ا ا عن ا 

قلت: وهذا مخلاف القصر في السَمُر» فإ سببّه مشقة السفر» وهو مطلق في النص» فيجري 
على إطلاقه» ولا حكن قياسةُ على صلاة النوف؛ لأنها جاءت على غير القياس» تأمّل. 

]۷1۹4۷ (قوله: في سفره) لعله بسفر ٥‏ فلیتائل» 'إسماعيإ ". والفرق ن الباء لا فتفيید 


أن نفس سفره معصية كمَن سافَرَ لقطع الطريق مثلا بخلاف في الظرفيّة فإنها تفيد أنه لو ساف 


۳ے„ 
جين 


(قوله: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمَّل) امل في وجه صحَةٍ صلاة من يإزاء العدوٌ إذا كان بينه وبين 
امام مايعنع صحة ألقتداع والظاهر أنه شى إليه اتصحيحا لصلکه» ولا تفسد صللااته؛ أنه لاإصلاح. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الثالٽ فی صلاة الخوف ق۳۹/ب. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الخوف .۳٠٦۲/١‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .۳٤١/١‏ 

.١١۲/۲ "التاترحانية": كتاب الصلاة _ الفصل الثامن والعشرون في صلاة الخوف‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الخوف .۳٠۲/١‏ 

.۳٤١٠/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف‎ )١( 

(۷) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلا الخوف ,۳٤١١/١‏ 

(۸) 'الإحکام": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۲/ق١٠/إب.‏ 


الجزء الخامس ند ا .ب ا ت ات لواف 


للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفيّة» والظاهر أن المراد بالعاصي مَن كان قتاله 
معصية سواءٌ كان سفَرُهُ له أو لطاعة وحينعنٍ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في» فتدبر. 
۷٠۹۸‏ (قولة: في أربع) أي: ي أربعة مواضع فلا ينافي ما في "الإمداد"“ عن "شرح 
القدسي ":(( أنه ك صلاها أربعا وعشرين مره )). 
(۱۹۹ (قوله: ذات الرقاع) أي: غروة ذات الرقاع» وأصح الأقوال في وحه تسميتها ما 
fn M1‏ و e‏ لل Ea ٠‏ 
رواه البخاري ن ابي موسی الأشعري قال: (ر حر جنا مع رسول الله 5 ونحن ستة نفر ا 
بعير نعتقبه فنقَبّت أقدامناء نقيت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أظفارنا الخِرق» 
فسْمَيّت غروة ذات الرقاع ما كنا نعصِب على أرجلنا من الخرق» اه "طط" عن "المواهب 
iE‏ 2 ۶ ۶ 
اللدنية “. والصواب أنها كانت بعد الخندق حلافا لما في "الكاني" و"الاحتيار"“ تبعا لحماعة 
۶ ور E a‏ 
من أهل السير كما حققه في 'الفتح “. 
ا 9“ 0 ^ ٩ (1 fl‏ 
[Y۹]‏ (قو له: وعسفان) پورت عئمان» قاموس "" 
(۱) "الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الخوف ق۸١۳/.‏ 
(۲) انظر "القبس شرح موطأاً مالك بن أنس": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ٠۷١/١‏ ونقله عنه العيسي 
في "البناية" ۱۸۹/۳ . 
(۳) أحرجه البخحاري(۲۸١4)‏ كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم(١١۱۸)‏ كتاب الجهاد - باب غزوة 
ذات الرقاع من حديث أبي موسى الأشعري طبه مرفوعا. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الخوف .۳٠۲/١‏ 
(ه) "المواهب اللدنية": المقصد الأول ٠٠٠١/١‏ والكلام للسهيلي. 
)٩(‏ "کا النسفي": کتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ١/ق ١٦‏ /. 
(۷) "الاحتیار": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الخوف ۸۹/۱. 
(۸) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .٦٦/۲‏ 
)٩۹(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف .۳٦۲/١‏ 


)٠١(‏ "القاموس": مادة ((عسف)). 


۳ حاشية ابن عابدین 


وذي قري)). 


لإباب صلاة ا لجنازة4 
من إضافة ا وهي بالفتح: الت تلك اسرد وف لغتان» 
ESE A E O RT‏ 


۴ (قوله: وذي ر بفتح القاف والراء وبالدال المهملةء بريد من المدينة» 
ج ت 
وتعر ف بغزوة الغابةي وکانت ف ری الأول سئة ست قبل الحديية» OE‏ ا ee‏ 
والله تعالى أعلم. 

#باب صلاة الجنائز) 

ترحَم للصلاة» وأنى بأشياءَ زائدةٍ عليها بعضها شروط كالغسل» وبعضها مقدمات 
کالتکفین والتو جیه والتلقين» وبعضها متممات کالدفن» وأحرّها لأنها ليست صلاة فن کل وجحه» 
ولأنها تعلقت باحر ما يعرض للحي وهو الموت ولناسبة حاصّة ما قبلهاء وهي أن الخوف 
والقتال قد يفضيان إلى الموت. 

CONE : لسپیه) هو الحنازة بالفتح» يعني‎ 9 Y۰] 

]1۰4[ (قولة: وبالکسر: ا ف ولا ی ا حتی بشد 
ل فله سا "إمداد"*. 

۷٠٠٠١‏ (قول: وقيل: لغتان) أي: الكسرٌ والفتح لختان في الميت كما يفيده قول 


#إباب الجنازة4 
(قوله: كما يفيه قول "القاموس" إلخ) فيه تأمَلّ» بل عبارة "القاموس" تفيد أن كلا من اميت 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف ۳٦۲/١‏ بتصرف. 
(۲) "المواهب اللدنية": المقصد الأول .٤۷٤/١‏ 

(۳) "ط": کتاب الصلاة - باب صلاة اطنائز .۳٠۲/١‏ 

.١ ٠١آ في 'الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": ص‎ )٤( 

(ه) "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب احکام الجنائر ق۹١‏ ۳/أ. 


الخحزء ا امس ت ړا د ن پات ضلاة اخان 


وقیل: غ 

ا استرخاء قدميه واعوحاج منخرو واا ا 
(القبلة) على يينه» هو السنة (وجار الاسستلقاءً) على ظهره (وقدماه إليها) وهو 
المعتاد في زماننا (و) لکن (یرفع رأسة قليل E E‏ 


القاموس ": ((حنزةُ يجيزه: سره وجمَعَ والطنازة - أي: بالكسر - المت ويفتح أو بالكسر 
اميت وبالفتح السرير أو عكسة» أو بالكسر السريرٌ مع الميت)) اه تأمل. 

YY]‏ (قولة: وقیل: عدميت لأنه قطع مواد الحياة عن الحی» والمقابلة عليه من مقابلة العدم 
واللكة» وعلى الأول من مقابلة التضاة أفادة "ط > وقولة تعالی: ای الموت وا یود 
[امللك-۲ ] ليس صريجحا في الأول؛ أن الخلق يكو .ععنى الإيجادِ وععنى التقدير والأعدامٌ مقدرة» 
فلذا ذهب أكثرٌ ا إلى الثاني Ra‏ في "شرح العقائد . 

(۷۰۷ (قول: يوحَةُ المحتضَر) بالبناء للمفعول فيهماء أي: بوحُةٌ وجه مَن حضَرَه اموت 
E O‏ 

[VY ۸]‏ (قولة: وعلامته إلخ) أي: علامة الاحتضار كما في "الفح وزاد على ما هنا: 
ون تمد حلدة حصیتيه لانشمار الخصیتين بالموت)). 

]۷۲۰۹[ (قوله: القبلة e‏ على الظرفية؛ لأنها .ععنى الجحهة. 

٠٠٠١‏ (قولة: وجار الاستلقاءً) احقارَه مشايخنا ما وراءَ النهر؛ لأنه أيسرٌ لخروج الروح» 
وتعقبة في 'الفتح ° وغیره: ((بانه لا یعرف ۲/ق٤۱۳/]‏ إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهماء 
ولكنه ايسر لتغميضه وش ليه وأمنعٌ من تقوس أعضائىم)» "بعر ". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((حنز)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .۳٦۳-۳٠١۲/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: (روالملكة)). 
(۳) "شرح العقائد النسفية": المقتول ميت بأجله ص۲٠ ..١‏ 

. 1۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز‎ )٤( 

.1۸/۲ الفتح": كتاب الصلاة ۔ باب المجنائز‎ )٥( 

)٩(‏ "البحر": کتاب الجنائز ۱٤۸/۲‏ بتصرف. 


قسم العبادات س ٍ۸ ._  _.‏ حاشية ابن عابدین 


ليتوحة للقبلة (وقيل: يوضع كما تيسرٌ على الأصح) صححه ني المبتغى (وإن شق 
عليه ترك س حاله) والمرحوم لا يو جه "معراج . 


کر 


١١‏ (قولة: ليتوجة للقبلة عبارة "الفتح": ((ليصيرَ وهه إلى القبلة دون السماء)). 

]111 (قولة: ترك على حاله) أي: رلو کا ا 

(V1‏ (قولة: والمرجوم لاا و وهل يقال كذلك فين أُريد قله لحد أو 
قصاص؟ لم أره. 

مطلب في تلقين المحعضر الشهادة 

١‏ (قولة: يلقن إلخ) لقوله ي «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنه ليس مسل 
EO I E OE eS ea‏ 
کلامه لا له إل الله دحل اة كذاق البرهات آی: دخلها مع الفائزين»› وإ فكل 
مسلم ولو ا بدلا ولو بعد طول عذاب "إمداد"“. 


(قولة: لينظرَ وجهه) قال "ط": ((زحرا له))» ومثله يقال فيمن أريد قتله لحد أو قصاص. 


.1۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز‎ )١( 

(۲) أحرحه احمد ۳/۳ ومسلم(٦۹۱)‏ کتاب الحنائز ‏ باب تلقین الموتی: لا إله إلا الله» وأبو داود(۷١١۳)‏ كتاب الجنائر 
باب في التلقين» والترمذي(٦4۷)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء تي تلقين المريض عند الموت» وقال: حديث حسنٌ 
غريب صحيح» والنسائي ٥/٤‏ کتاب الجنائر - باب تلقين الميت» وابن ماجحه( )١ ٤٤٥‏ كتاب الجنائز - باب ما جحاء 
في تلقين الميت: لا إله إلا الله» عن أبي ادر غ را بلفظ: رر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)) دون الزيادة. 
أما الحديث بالزيادة المذكورة فأنحرجه معناها ابن بي شيبة في "المصنض" ١۲۹/۳‏ كتاب الحنائز - باب في تلقين الميت» 
من حديث للَسيّب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود ظه موقوفاًءقال أبو حاتم الرازي: الُسيّب عن عبد الله 
ابن مسعود مرسل اه. ("تهذيب التهذيب" .)١ ١١/١٠١‏ وي الباب عن أبي هريرةء وأم سلمة» وعائشة» وجابر» وغيرهم. 

(۳) احرحه احمد ۰۲٤۷۰۲۳۳/١‏ وأبو داود(۳۱۱۹) کتاب الحنائز - باب التلقین» والحاکم ٠١۱/۱‏ كتاب الجنائزء 
عن معاذ بن جبل طك مرفوعاء وصححه الحا كم» ووافقه الذهبى. 

9 الماد تابا اة د باب أحکام الجائز ق۹٠‏ ۳/أ. ۰ 


الحرء الخامس چ ج 8 :ج ی ات فة اا 


وقيل: وحوبا (بذكر الشهادتين) لأ الأولى لا تقبَلٌ بدون الثانية ay‏ 


٠٠‏ (قولة: وقيل: وجوبا) ني "القنية" - وكذا في "النهاية" عن "شرح الطحاوي"-: 
((الواحب على إحوانه وأصدقائه أن ا ) اهھ. 

قال فی "النهر": ((لکنه تحَورٌ؛ لما في و ا بالإ جما ع)) اه فتنبه 

۲۱۷ (قو ل بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد": ((وإنغا اقتصرت على ذكر الشهادة 
ر للحديث الصحيح وا قال في "المستصفى" وغيره: u‏ الشهادتين: لا إله إلا الله محمد 
زستول الله و ف ال ان الأرل لاش بدون الفانية ليس على إطلاقه؛ لأب ذلك 
في غير المؤمن» ولهذا قال ابن حجر" من الشافعية: ST a‏ 
القصد مول على الإسلام » ولا سی سام لا بهما مردود بأنه مسلب > ونما المراد خحتم 


م ك 


کلامه بلا إله إا ا وو ما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه؛ 
اد ما ا ا ا 
e‏ وقد e‏ 0 ر تعبير "الهداية (Ula‏ و"الوقاية (YH‏ و"النقاية (Ata‏ و'الكتر" بتلقين بتلقين الشهادة 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب المنائز ق٠‏ ۲/أ. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة - باب الحنائر ق ./۹١‏ وني "د" زيادة: ((قال في "النهر": ولم أر تلقَينَّ المجنون والأصم 
والأحرس والصغير الذي لا يعقل» وينبغي تلقين الأوّلين؛ لأن المدار على اث يكون حر كلامه لا إله إلا اللهء وك 
منهما حكن مئه بخلاف الأحيرين» فتدبره» وفيه: ويندب أن يكون القن غير متهم بالملسرَةٍ عوته» وأن يكون 
من يعتقد فيه الخير)). 

(۳) 'الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام الجنائر ق۰۹ ۳/. 

( الدرر': کاب الفلا بات الاو ۹/١‏ 

)٥(‏ "تحفة المحتاج": کتاب الحدائز 4۳/۳ باخحتصار. 

)١(‏ عبارة "الهداية" ي اللسحة التي ین اند ((ولقن الشهادتين)) بالتغنية» باب الجنائز .۹٠/١‏ والذي يظهر ات 
احتلاف نسخ كما أشار إلى ذلك العيني في "البناية"» حيث ذكر: أنها في بعض النسخ بالتثنية وقي بعضها بالإفراد. 
انظر "البناية" ۲۰۹/۲۳ . 

(۷) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة - باب الحنائر ۸۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق'). 

(۸) انظر ."شرح القاري على النقاية" لملا علي قاري: كتاب الصلاة - باب في ابحنائز .٠٠۹/۱‏ 

(۹) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الصلاة - باب الجنائز .۷۷/١‏ 


o¥./1 


قسم العبادات ‏ .د إ۸ حاشة ابن عابدین 


(عنده) قبل الغرغرة» واحتلف في قبول توبة اليأس» والمحتار قبول توبقه لا إعانِه» 


والفرق فى "البزازية" وغيرها O‏ 


وف "التقارحانية": ((کان "بو حفص الاد" ا المريض بقوله: أستغْفرٌ الله الذي 
لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه» وكان يقول: فيها معان: أحدها توبةء والفاني 
ود والفالك اال ا يفز ءً؛ ن ال 7ق /ب] رأ فيه غلامة 
الوت» ولعلّ أقرباءَ المت يتأذون به)). 

(۷۲۷ (قوله: عند متعلق ب ((ذ 

[Y1 14]‏ (قولة: قبل الغرغرة) لأنها تکون قرب کون الروح في الحلقوم» وحينعار لا يكن 
النطق بهماء "ط"”. وف "القاموس"": ((غرغر: حا بنفسه عند الموت)) اه. 

اا ا رو ا 

مطلب في قبول توبة اليأس 

(Y11۹]‏ (قولة: الق ی و توبة اليأس) بالياءِ المغناة التحتة: الا وقطع الأمل 
من الحياة» أ ا ا و r NT‏ أت اسم 
فاعل» وإسكانها على المصدرية بتقدير مضافي. 

[ ۲۲۰ (قولة: والمحتارٌ إلخ) أقول: قال في أواخحر E FEN LE‏ 
او ل ا یا ا ا ا ال یون الت 


من الفسقة والكقارٍ ويين من مات على الكفر قي قول: ليس وة الآية [النساء- ]٠۸‏ 


." "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الحادي والثلاثون فى صلاة المريض ۱۲۹/۲ بتصرف نقلا عن "شرح المتفق‎ )١( 
لم نعثر له على ترجة فيما بين أيدينا من المصادر.‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة المتازة .٠۳٦۳/١‏ 

() 'القاموس": مادة ((غرر)). 

)٥(‏ "البزازية": کتاب: الفاظ تکون إسلاما او کفرا أو حطاً ٠٠۷-۳۱۹/۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس ¥ -۔ ‏ ہے بات ضلا اځخائر 


اق كاف ,يضاريا رالرى ون انکر د رار قال الحتقرة: 
قرب الموت لا يَمنع من قبول التوبة ETT‏ الأهوال التي pe‏ 
سبيل الاضطرارء فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس 
لا تقل كيإعان اليأس بجامع عدم الاحتيار» وحروج اس من البدن» وعدم ركن التوبة وهو العزم 
بطريق التصميم على أن لا يعود في السقبل إلى ما ارتكب» وهذا لا يتحقَق في توبة اليأس إن أريد 
الاي فعا أان الت بحيث يعم قطعا أن لوتر عل کا ھا غ 
بقوله فريك a E‏ ممم إیمیة لماراواباستاە [ غافر - ۸ ] وقد ذکر فی بعض الفتاوى: ُن توبة 
ااا فان اريد الاس ما د کا برد عليه ما قلناء وإ أريد به اقرب من اموت فلا كلام 
فيه» لك الظاهر أن زمان اليأس زمان معاينة الهول» والمسطورٌ فى الفتاوى أن توبة اليأس ل 
لا إمانة؛ لأ الكافر أحنبي غير عارف بالله تعالل» ۲7/ق١۳٠/]‏ ويسداً إعانا انا والفاسق 
عارف» وحاله حال البقاء» والبقاء أسهل غ ا حا ا وا 
ھور ىيقب الود [ الشوری- ۲۵ ] )) اھ ملعصا. 

وظاهرٌ آحر كلامه اختيار التفصيل» وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ "عبد السلام" في 
شرح منظومة والده "اللقاني"*» وقال: ((وعند الأشاعرة: لا تقل حال الغرغرة توبة ولا غيرها 
کما قال "نووري آه. 


;© لشاف :سو رة الا 5 

(۲) "أنوار التنزیل وأسرار التأویل": ص۹١١١ء.‏ 

(۴) "الحامع لأحکام القرآن": .۹۴/١‏ 

() التفتي الك 1ة 

)١(‏ 'إتحاف المريد": ص١٥‏ ۱۸ء لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني» المصري المالكي (ت۷۸١٠ه)»‏ شرح "جوهرة التوحيد" 
لوالده أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم برهان الدين اللْمّاني رت ٠١ ٠١‏ ١هم).‏ ("حلاصة الأثر ٠٠/۲ ٦/٠"‏ "الأعلاء" 
ofr‏ 9( 


قسم العبادات سس ۸۸ ٠‏ حاشية این عابدین 


(من غیر أُمروِ بھا) للا يضح وإذا قالّها مر کفاه» ولا ُكرَرٌ عليه ما لم يتكلم 
ليكون حر كلامه لا إله إلا الله ويدب قراءة لإهس......... e‏ 


واتتصرَ لاني "انلا علي القاري" في "شرحه" على "بدء الأمالي"“ بإطلاق قوله عليه 

لصلاة والسلام: ررك اله يقبل توبة العبد مالم يُغرغِر » أحرَحَةُ "أبو داود"» فإنه يشمل توبة 
EG‏ . ا 

المؤمن والكافر» واعترض قول بعض الشراح: إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من 
الشافعية ك "السبكي" و "البلقيني": ((بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته)) اھ. 

والحاصل: أن المسألة ظييةء وأا مان اليأس فلا قبل اتفاقاء وسيأتي" إن شاء الله تعالى تمامُ 
الكلام عليه قي باب الردة. 

V1‏ (قولةُ: من غير أمرو) آی: من غير أن يقول له: قل» فهو مصدرٌ مضاف 
إلى مفعوله. 

VY]‏ (قولة: للا يضجل أي: ويردهاء "درر"°. 
E‏ یس) لقوله #: رر اقرژوا على موتاکم ایس ) صححه 


)١(‏ الملسمى: "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص4۸-4۷-. وانظر "كشف الظنون" ٠١۹٠/۲‏ و"التعليقات السنية 
على الفوائد البهية" ص ۸ .. 

(۲) ما نقله ابن عابدين عن ملا عليٌ القاري: من أن الحديث قد أحرجه أبو داود إنما هر وهم؛ لأن مُلا علي القاري 
لم يقل: أحر حه أبو داود» وإنما قال: أحرجه الترمذي» انظر "ضوء الأمالي" ص۹۸-4۷- ولم بده في "سنن 
أبي داود"» كما لم ينسبه إليه المخحرٌجون كالمزي في "تحفة الأشراف" ۳۲۸/١‏ وغيره. وهذا الحديث أخرجحه أحمد 
۲ “+ والترمذي(١۳١٠٠)‏ كتاب الدعوات _ باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وقال: حسنن غريسب» 
وابن ماحه(۳١٠۲٤)‏ كتاب الزهد - باب ذكر التوبة» والحاكم ٠٠۷/٤‏ كتاب التوبة والإنابة» وصححه» ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
ووقع لي "سنن ابن ماحه": عبد الله بن عمرو» وهو خط به عليه المزي ف "تحفة الأشراف" .۳۲۸/١‏ 

(۳) ۲۸۹/۳ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة)). 

.٠١٠١/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب انار‎ )٤( 


الجزء الخامس و ت ١‏ ا د ان لاه اا 


"ابن ن وقال: ((المراد به من حضره اللوت)» وروی و 5 عن الد" عن 
"الشعب" قال: رر كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة » إلا أن "جال" 


ت 1 E‏ 
1 8 4 : € ب It‏ 1 ق 
]۷۲۷٠[‏ (قوله: والرعك) هو استحسان بعض التأحرين لقول حابر : (رإنها تهون عليه 


خرو ج روحه 0 "إمداد"(. 


(۱) اخحرجه اہن حبان(۳۰۰۲) کتاب النائز - فصل في المحتضر» وأحرحه آحمد ۲۷۲۹/۰ وأبو داود(١۲١۳)‏ 
كعاب الجدائز - باب القراءة عند المیت» وابن ماج(۸٤ )١ ٤‏ كثاب الجتائز - باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضر» وابن ابي شيبة ٠۲ ٤/۳‏ كتاب ال حدائز. باب ما يقال عند المريض إذا حضرء والحاكم ٥٦٥/١‏ كتاب فضائل 
القرآن من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أبيه عن معقل بن يسارط مرفوعاً. قال 
الحاكم: أوقفه يجيى بن سعيد وغيره عن سايمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك» إذ الزيادة من الثقة مقبولة. 
وقال ابن حجر في "التلحيص الحبير" :٠١ ٤/۲‏ أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان 
وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعي الإسناد بحهول المتنء ولا يصح ي الباب 
حدیٹث. 

وللحديث شاهد جيد في الآثار: أحرح أحمد ٠٠٠/٤‏ عن صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
خحفف عنه بهاء أي:#ايس). 

(۲) لم نحد هذا الحديث في "سنن أبي داود"» وأحرجه ابن ابي شیبة ۱۲۴/۳ کناب الحنائر ‏ باب ما يقال عند 
المريض إذا حضر» والمروزي في الجنائرء وأبو ذر الهروي في "فضائل القرآن" كما في "الدر امنور" ۲٠/١‏ وجحالد 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الکوفي. انظر "تهذیب التهذیب" ٤٠-۳۹/۱۰‏ . 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ٣١٤‏ /إب. 

)٤(‏ حرج ابن أبي شيبة ٠۲٤/۳‏ كتاب الجنائز - باب ما يقال عند المريض إذا حضر» عن جابر بن زيد أنه كان يقرا 
عند اميت سورة الرعد. وأخرج المروزي في الجنائز عن حابر بن زيد أيضاً قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن 
يقرأ عنده سورة الرعد» فإن ذلك يخفف عن اليت» فإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. كما في "الدر المشور" .۲٤/٤‏ 

() "الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام الجنائز ق /۳١١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ی لے 0 و بے اش این بدي 


£ 8 0 ODE H « ل‎ «e ۳ ا‎ 

(ولا يلقن بعد تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه» وفي الحوهرة ‏ ':(( أنه مشروع 
عند أهل السنة ))» ويكفي قوله: يا فلان يا ابن فلان» اذك ما كنت عليه» وقل: 
رضیت بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمَّدٍ ناء قیل: يا رسول الله» فان لم يُعرّف 


دى » 1 2 ك م( 
أسمه؟ قال:(( نسب ل حواي ((“ EIA RS OCA RS OE E A O‏ 


مطلب فى التلقين بعد الموت 
(قوله: ولا يلقن بعد تلحيدى) ذكر في "المعراج": ((أنه ظاهرٌ الرواية))» ثم قال: 
((وف "الخبازية" و"الكافي" عن الشيخ الز اهد "الصفار": ان هذا على قول المعترلة؛ لاأن الإحياء 
و ۶ ن ھ ار # 
بعد الموت عندهم مستحيل» أما عند أهل السنة فالحديث - أي:ر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ۔ 
محمول على حقيقته؛ لان الله تعالى يحييه على ما حاءت به الآثار» وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام:ر أنه أمَرَ بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلان بن فلان» اذك دينك الذي كنت عليه هن 
شهاده اَن لا اله إا الله ون مدا زول الله» أك الجحنة حق وار حق» أن البعسث حق» 
[۲/ق ١١٠/ب]‏ وأ الساعة آتية لا ريب فيهاء وان الله ييعث من ف القبور» وأنك رضيت بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وعحمد يي نبياء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إحوانا»)) اه. 
وقد أطال في الفتح ‏ في تأييدٍ حمل ررموتاكم» في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين 
الأدلة على أن الت بم آر لا كا صان ق باب اليم ي الضرت رالقل سن كاب 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب الجنائر .١۲۳/١‏ 
(۲) فی "ب" : ((ینسب إلى آدم وحواء)). 
(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة - باب ابحنائز ١/ق‏ ٦ه‏ /إب. 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص٤‏ ۱۸. 
(د) أحرجه الطبراني في "الكبير" ٠٠١/۷‏ وابن منده كما في "الدر المشرر" ۸٤-۸۳/٤١‏ عن أبي اة هرقا 
وضعفه النووي في "خحلاصة الأحكام" .٠١۲۹/۲‏ وقال ابن حجر في "التلحيص الحبير" :۱۳١/١‏ وإسناده صالح» وقد 
قوٴاه الضيأء ي اة والراوي عن ابي آساسة سعید الأزدي» بض له ان ا حاتم» ولکن له شواهد آه. 
)٩(‏ الفتح": كتاب الصلاة _ باب الحنائر 1۹-1۸/۲١‏ . 
(۷) المقولة ]١۸٠۸٠١[‏ قوله: ((تقييد كل منهما بالخياة)). 


o1/۱ 


الو اللا ج اة س د ت ابه ا 


ومن لا يسال ينبغی أن لا لقن O o‏ 


الأعان» لكن قال في "شرح النية"": (رإنٌ الجمهور على أن المراد منه ججازة))» ثم قال: (روإغا 
لا يهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضررَ فيه» بل فيه نفع فإك اميت يستأنس بالذكر على ما 
ورد في الأتار" إلخ)). 

قلت: وما في "ط ٠"‏ عن "الزيلعي "© لم أرَهٌ فيه» وإما الذي فيه: ((قيل: يلقن لظاهر ما 

رویناء وقیل: لاء وقیل: لا يمر به ولا ینهٌی عنه)) اه. وظاهرٌ استدلاله للأوّل احتیاره فافهم. 
مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ 

۲٣‏ (قولة: ومن لا يسال إلخ) أشارَ إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحب ويخالفة ما 
في "السّراج: (ركل ذي روح من بني آدم سال في القبر يإجماع أهل السنةء لكن لقن الرضيع 
الك وقيل: لاء بل يُلهِمة الله تعالى كما ألم عيسى ف المهد)) اه. 

لكنْ في حكاية الإجماع نظ فقد ذكَرَ الحافظ "ابن عبد الب : روأ الآثار دالة على أنه 
کن اا لام ر اف م کان ربا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجحاحد))» 
e‏ ل" لک" رَد عليه الحافظ "السيوطئ"“ وقال: ((ما قال "ابن عبد ال" 


(1) من ((مع التوفيق)) إلى((من كتاب الأعان)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل تي الجحنازة ص١۷٥..‏ 

(۳) أحرحه أحمد ۱۹۹/٤‏ ومسلم )١١١(‏ كتاب الإبعان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله» ئي قصة عمرو ين العاص 
لما احتضرته الوفاة قال لولده: قإذا دفتتموني فشنوا على التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر حزور 
ويقسم لحمھا حتی أستأنس بکم» وأنظر مادا أراحع رسل رلي. 

.۳٠۳/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )٤( 

.۲۳٠٤/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز‎ )٥( 

)٦(‏ "السراج الوهھاج": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة ابحنائز ۱/ ق٤٤‏ ۳/ باحتصار. 

(۷) 'التمهید": ۲٠۲/۲۲‏ باخحتصار. 

(۸) "الروح": ص٤٤‏ ١-٬لأبي‏ عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين الشهير بابن فيم الحوزية» الررعي 
الدمشقي الحبلي (ت١١۷ه).‏ ("الدرر الكامنة ٤ ١ ٠/٣"‏ "الأعلام ١"‏ /۹١د).‏ 

(۹) في "شرح الصدور": باب فتنة القبر وسؤال الملكين ص١٤ .-١‏ 


قسم العبادات ...د 4إ .__ __ حاشية ابن عابدين 


E: 


والأصح أن الأنبياء لا يسألون» ولا أطفال المؤمنين» وتوقف "الإمامٌ" في أطفال 
المشر كين» وقيل: هم حدم هل اطحنة ويكره تمنى الموت SRS SS‏ 


هو الأرحح» ولا أقول سواه))» ونقلَ "العلقمي" في "شرحه" على "الحامع الصغير": ((أن الراحح 
اف ا ا غ ا 
"ابن حجر العسقلاتي: ((أنً الذي يظهرٌ احتصاص السؤال بالكلف))» وقال: ((وتبعَةُ عليه 
شیخنا))» يعنى: الحافظ "السيوط"". 
مطلبً: ثمانية لا بُسألون في قبورهم 

تم دک ران من لا يسال ثمانية: الشهيد» ولط والمطعون» والميت زم الطاعون بغيره 
إذا كان صابرا محتسرباء والصديق» والأطفال» والميت يوم الحمعة أو لياتهاء والقارئ كل ليلة تبارَكَ 
الملك» وبعضهم ضَّم إليها السجحدة» والقارئ في مرض موب قل هو الل أحد) اھ 

وأشار "الشارح" الات يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم ۲7 ق۳۹ اوی 
من الصديقين. 

۷۲۲۷ (قو ل و الأصح إلخ) ذکره "ابن الهمام" في "المسايرة. 

مطلب في أطفال المش ر كين 

۷۲٠۸‏ (قولة: وتوقض "الإمام" إلخ) أي: قي أنهم يسألون» وقي نهم في اة أو النار» قال 
"ابن الهمام" في "مسايرته 7 : (رو قد احتف في سۇال أطفال المش ركين» وفي دحولهم الجحنة أو 
النار» فتردّد فيهم "أبو حنيفة" غير وقد ورَدَت فيهم أحبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى 
الله تعالى» وقال "محمد بن الحسن": أعلم ان الث يذب ادا بلا ذنب)) اھ. 


.-۷۲-۷١ "فتاوى الحافظ العسقلاني": قسم العقيدة ص‎ )١( 

(۲) "الحاوي للفتاوى": مبحث المعاد - أحوال البرزخ .٠۷١/۲‏ 

(۳) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث - سؤال منکر ونکیر ص٣۲۷۔.‏ 

..۲۷١-۲۷ ٤ص انظر 'المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالٹ - سؤال منکر ونکیر‎ )٤( 


الجزءالخامس - .س  . 4٣‏ باب صلاة الجدائر 


1 م الك ى ا‎ 
E ENT O O EO O O ْ وتمامه ي النهر‎ 


وقال تلميذة "ابن أبي شريف" في "شرحه"": (روقد نقِل الأمر بالإمساك عن الكلام في 

1 0 ۴ (Tr 2 N (TM | @ اا‎ ٣ “ Kh 

حكيهم في الآحرة مطلقا عن 'القاسم بن محمد" ٠‏ وأعروة بن الزبير" ' من رؤوس التابعين 
ta 1 n . r,‏ 
الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: « الله أعلم ما كانوا عاملين »“» وقد 


د 


حکی فيهم الإمام "النوو و اة مذاهب: الأ كثر أ في النارء الثاني ان الغالت الذي 
صحَحَةُ أنهم في الحنة لحديث: « كل مولودٍ يولد على الفطرة »> وبعيل إليه ما مر عن 
"حمّدِ بن الحسن"» وفيهم أقوالٌ ار ضعيفة)) اه. 

[V۲۲4]‏ (قولةُ: وتمامه في "النهر"”) حيث قال: ((ويكره الموت لضرر کزل به للنهي 


)١(‏ "المسامرة": ص٤ ٥-۲۷‏ ۲۷ بتصرف. 

(۲) التابعي الحليل أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت۷٠١ه)»‏ أحد الفقهاء السبعة . ("حلية الأولياء' 
۲ "وفیات الأعیان" .)٥۹/ ٤‏ 

(۳) التابعي اللحليل أبو محمد وأبو عبد اللهء عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (ت ٤‏ ۹ه)» أحد الفقهاء السبعة. 
("وفیات الأعیان ٥٥/۳"‏ ۲» "سير اعلام النبلاء"٤/۱١١٤).‏ 

)۲۳()۲٣۰۸(ملسمو‎ + کتاب الحنائز - باب ما قیل في أولادالمشر کین‎ ) ۱۳۸ ٤(يراحبلاو‎ ۰۲٠٣/۱ احرحه خمد‎ )٤( 
كتاب القدر - باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» وأبو داود‎ 
كتاب السنة  باب في ذراري المشر كين» والترمذي (۲۱۳۸) كتاب القدر - باب ما جحاء: كل مولود‎ )٤۷١١( 
كتاب الإبعان  باب‎ )۱۳١( کتاب اجنائز - باب أولاد اشر کین» وابن حبان‎ ٤ يولد على الفطرةء والنسائي‎ 
الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة كه مرفوعا.‎ 

)٥(‏ شرح صحیح مسلم' ٤۲٤-٤۲۳/۱١‏ كتاب القدر ۔ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

_ كتاب اطلنائز‎ )۱۳۸١( کتاب المنائز - باب حامع الجحنائزء وأحمد ۲۳۳/۲ والبخاري‎ ۲٣۲۱/۱ أحرحه مالك‎ )٩( 
باب ما قيل ي أولاد المشركينء ومسلم(۸١٠۲) كتاب القدر - باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وأبو‎ 
كتاب السنة - باب في ذراري المشر کين» والترمذي‌(۲۱۳۹) كتاب القدر - باب ما جاء: كل‎ )٤۷١٤( داود‎ 
مولود يولد على الفطرةء كلهم من حديث أبي هريرة ته مرفوعا.‎ 

(۷) في هذه المقولة. وقوله: ((ما مر)) إدراج من ابن عابدين رهه الله. 

(۸) انظر "النھر ": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اللجنائز ق ۹۱/ا. 


قسم العباداث ‏ ...س ي۹ .-. _ حاشية ابن عابدين 


وسيجيء في الحظر. 
(وما ظهرَ منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامَلٌ معاملة موتى اللسلمين) حملا 
على أنه فی حال زوال عقله» ولذا احتار بعضهم زوال عقله قبل موته» ذكرَه "الكمال". 


. ھ 
سے ریش 
(وإدا مات تند Eê eran ROS SERSAR SOA SRR Se Se a‏ 


عن ذلك فان کان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت ا ف وتوفنی إذا كانت فا 
حير 1 و کا الس اج )) اھ. 

( ۳۰ (قولة: وسيجيء في الحظر) أي: في كاب الحظر والإباحة» ويعبرٌ عنه بكتاب 
الكراهة والاستحسان» وسقط من أغلب النسخ لفظ: ررقي الحظ). 

[V1]‏ (قولة: ولذا احتارً إلخ) أي: لكونه في حال زوال عقله تف ما صد مته افا 
بعضهم زوالٌ عقله في ذلك الوقت خافة أن يتكلم بذلك قصدا من ألم الوت» ومن أن يدحل عليه 
الشيطان. فان ذلك الوقت وقت عرو ضه له. 

۳۲ (قولة: ذكرهٌ "الکمال"”) وقال أيضا: ((وبعضهم احتاروا قيامَه في حال الموت» 
لتحت ن ون 2 ارب الغتي الكريم مت و كلا عليه الا مه 
- حلت عظمتة - أ برحم عظيم فاقني بالموت على الإمان والإيقان» ومن يتو كل على الله 
0 ب فو و وق ا بالله العلي العظيم)) اه. وأنا العبد الذليل أقول 


مثلٌ قوله مستعینا بقوةٍ الله تعالی وحَوله. 


)١(‏ أحرجه أحمد ٠١٠/۳‏ والبخاري(١۷٦١)‏ كتاب المرضى - باب تني المريض الموت» ومسلم(۲۹۸۰) كتاب الذكر 
والدعاء - باب كراهة تبي الموت» وأبو داود(۸١٠۳)‏ كتاب الحنائز _ باب في كراهية تمني الموت» والترمذي 
(۹۷۱) کتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن التمني للموت» والنسائي ٤‏ كتاب المنائز - باب تمني الموت» 
وابن ماحه(١٠۲٤)‏ كتاب الزهد - باب ذكر الوت والاستعداد له» كلهم من حديث أنس بن مالك مرفوعا. 

(۲) "السراح الوھاج": کتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ٤/۱‏ ٤٣/ب.‏ 

(۳) انظر المقولة ]۳۳٤۸۳[‏ قوله: ((أي: فيكره)). 

۹/۲ 'الفتح": كتاب الصلاة - باب اناز‎ )٤( 


الحزء النامس ل مإ باب صلاة الجنائر 


لحياه تعض عينام سينا له» ويول مخمضة: بم الله وعلى ملة رسول الله» 
اللهم : يسر عليه مره وسهل عایه ما بعد وأسیده بلقائك» واحعل ما حرج إليه 
سرا ھا حرج ع تا تمد أعضاؤة وبْوضَعٌ على بطي سيف أو حديد لفلا 


ينتفخ› ويحضر عنده E‏ ويخ رج من عنده ES E‏ 


YF]‏ (قولة: لاف تثنية لي بفتح اللام فيهما» وهو منبت اللحيةء أو العظم الذي 
ا 
]۷۲٣٤(‏ (قولۂ: تحسینا له ٳذ لو ترك قظع و يدحل فاه الهوام والماء عند 
غسله» افا 
[VY]‏ (قولة: :م أعضاؤه) أي: لیا ییقی 2 کماق "شرح المنية"» وقي 
"الامداد "7 : (ر(و 1 ا وأصابعة» يأ يرد ساعده لعضدي» و ا لفخحذي» و ف 
لط ودا م ليا فل و رة ى الکن 
۷۲۳ (قولۂ: ويوضع إلخ) الت اا “من أن توجیهه على . ته هو المخد لان 
هذا الوضع لا يكون إا مع الاستلقاي» إا أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى حروج 
الروح» وهذا بعده. 
ر۷۳۷ (قولة: فلا ينتفخ) أن الحد و 
شيءَ ثقيلٌ» "إمداد". 
۲۳۸١‏ (قولة: وبرج من عناده إلخ) في "النهر"": (روينبغي إحراج الحائض إلخ))» 
(۱) "البحر": کتاب ابسنائز .۱۸٤/۲‏ 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام الحنائر ق ١١١/أ.‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص .-٥۷۷‏ 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أُحکام ابحنائر ق ۱٠٣/ب.‏ 


(ه) صAT‏ 1 E‏ 
(0) "الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب الحنائز ق ١١٣/ب.‏ 


(۷) "النھر": کتاب الصلاۃ - باب صلاة ابلعتائز ق ۱٩/أ,‏ 


o¥/۱ 


قسم العبادات ‏ .س إإإ ._ حاشية ابن عابدين 


ویعلم به جیرانه وأقرباژه» ويسر ع ي جحهازه» CEST e‏ 


وقي "نور الإيضاح”: ((واختلف في إحراح الحائض إلخ)). 

۷۲۳۹ (قوله: ويْعلَمٌ به جيرانةُ إلخ) قال في "النهاية": (رفإڻ كان عالماً أو زاهدا أو من 
يتير به فقد استحسَن بعض امتأحرين النداء فى الأسواق بخحنازته» وهو الأصح) اه. ولكن 
لا يكو على جهة التفخيم» وتمامة في "الإمداد"". 

[VY]‏ (قوله: ويسر ع في حَهازه) لما رواه "ابو داود"" عنه ع: لما عاد "طلحة ب البراء 


ك 


زانضر ف قال :رما أرئ "طلحة إلا فل حدت فيه اقوت فإذا مات فاذنونن بى أصلى لبه 
ولوا به» فإنه لا ينبغي جحيفة مسلم أن تحمس بين ظهراني أهله»» والصارف عن وحوب 
التعجيل الاحتياط اروج الشريفة» فإنه يحمل الإغماء؛ وقد قال الأطبًاء: إن كشيرين ممن بعوتون 
بالك اها بدفوت اجا لن يعس إدراك اموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطاء فيتعيْن 
لتأحيرٌ فيها إلى ظهور اليقين بدحو التغير» [۲/ق۷١٠/أ]‏ "إمداد"“. وقي "الحوهرة": (روإن 


مات فجاأة ترك حتی یتین .موته)). 


(۱) "نور الإیضاح": کتاب الصلاة - باب أحکام ابجنائز ص .۲٣٣۰‏ 

(۲) انطر "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب الجنائز ق ۱١١٠۳٣/إب.‏ 

(۳) احرجه ابو داود( ۹ )۳٠١‏ كتاب الجحنائز - باب التعجيل بالحنازة وكراهية حبسها من طريق عيسى بن يونس عن 
سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن آبيه عن الحصين بن وحوح: أن أبا طلحة..... الحديث. 
وأحرجه الطبراني في "الأوسط" )۸١١٤(‏ فر بالإسناد الذكور وقال: لا يروى هذاالحديث عن حصين 
ابن وحوح إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس. 
وفي الإسناد عروة بن سعيد الأنصاري جهول» وكذلك أبوه بمحهول» وفيه انقطاع بينه الحافظ ابن حجر في ترجمة 
حصين ابن وحوح ثي "الإصابة" ۳۳۹/۱ فالحديث بهذا السند ضعيف» والله أعلم. 

.ا/۳١۲ق "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب الحنائر‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب الجنائر .٠١۳/١‏ 


الجزء الخامس ت ¥ س د بات فلاة ااتاار 


ويقراً عنده القرآن إلى أن يُرفعَ إلى الغسل كما في "القهستاني" معزي ل "النتف". 

قلت: وليس قي "النتف": إلى الغسلء بل: ((إلى أن برفع) فقط وفسَرَة في "البحر" 
برقع ارو ح» وعبارة "الزيلعي" وغيره: ((تكره القراءة عنده حتى يغْسّل))» وعله 
الو نبلالی" في "إمداد الفتا ": ((تنز م للقرآن عن جحاسة الميت اة بالموت» 


مطلب في القراءة عند الميت 

١‏ (قوله: يقرا عنده القرآن إلخ) قي بعض اللسخ: ((ولا قرأ)) ب ((لا))» والصواب 
إسقاطها؛ لأني لم أرها في نسختين من "القهستاني" ولا في "الشف" ولا قي "ليحر" نعم 
بذكرها لا ييقى خالفة بين ما في "اتف" وما في "الزيلعي"» ولا يحتاج إلى تفسير "صاحب 
ال ي ن ل وح» فافهم. والأنسب ذكر هذا الببحث عند قو N‏ الآتي" قربا 
((وکره قراءة قرآن عنده)). 

]۷۲4١(‏ (قولة: قلت إلخ) أقول: راجعت "النع فض" فرأيت فيها كما نقلةُ 'القهستان") 
فالظاهر أن قوله: ((إل الغسل)) سقط من نسخة صاحب "ليحر" وبعَة "الشارح" 
بلا مراجعة لعبارة "النتف" نعم في ' شرح درر البحار”'“: ((وقرئ عنده القرآن إلى أن برفع)) اه. 


.ب/۳٠٣۱ "إمداد الفتاح": کتاب الصلاۃ ۔ باب الجنائز ق‎ )١( 

(۲) في نسخة "القهستاني" التي بين أيدينا بإثبات ((لا)). انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائر .٠١۲/١‏ 

(۳) "التتف": كتاب الصلاة - مسألة المحضور .١١١/١‏ 

: "البحر": کتاب اطنائز ۲ تقلا عن ال‎ )٤4( 

.۲٣۵/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الصلاۃ - باب اجلعنائرز‎ )٥( 

.۱۸٤/١ "البحر": كتاب الصلاة - باب اللحنائز‎ )١( 

(۷) ص۲۰۲ "در" 

(۸) الذي ف نسخة "النتف" التي بين أيدينا: (رويقرا عنده القرآن إلى أن يرفع)). انظر "النتف": كتاب اناز .١٠١/١‏ 

(۹) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصلل في امحنائر .١۷۲/١‏ 

)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب المنائز .۱۸٤/١‏ وقد تقل عبارة 'التتف" دون قوله: ((إلى الغسل)) كما ذكر ابن عابدين 
رة الله ضان: 

(۱۱) "غرر الأذکار": کتاب الصلاة ۔ ذکر الجنائز ق۸٥‏ /ا, 


ق الادات. ‏ ب ۹ د اشية ابن غابدين 
و ر ث . ا ر 
قیل: بحاسة حبشث» وقيل: حدش» وعليه فينبغي جحوازها eR SSE DEN‏ 


ومثلَةُ ني "المعراج" عن "امنتقى"» لك قال عقبه: ((وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى 
ا ا لعا ف ارت وان امراد بالرفع رفع الرُوح» والله أعلم. 

۳ (قولة: قيل: نحاسة عبشي لأ الآدمي را یری فی بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامَةٍ المشايخ» وهو الأظهنُ "بدائم'”“. وصحَحَة في "الكاني"". 

قلت: ويويْدةُ إطلاق "محمد" نحاسة غسالته» وكذا قولهم: لو وقَعَ ي عر قبل غسله نها 
E‏ عَسلِهِ وصلى به لم تصحٌ صلاته» وعليه فإغا يطهرٌ بالغسل كرامة للمسلې» 
ولال کان اوا ت نس ابر ولو بعد غسله كما قدّمنا" ذلك كله فى الطهارة. 

(é٤‏ (قولة: وقیل: حدش) يويد ما ذکره فى "البح ر" من كتاب الطهارة: (رأن الأصح 
کول غاا اوا اا أطلَق نحاستها؛ لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا). 

قلت: لکن ينافيه ما مر" من الفروع» إل أن يقال بينائها على قول العامة» قال في شح لتقد ": 


((وقد روي قي حديث "ابي هريرة": رر سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حي ولا ا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على غسل الميت ٠٠٠/١‏ بتصرف. 

(۲) "اني النسفي": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل ١/ق۷٥/.‏ 

(۳) المقولة ]١۱۸۷۲[‏ قوله: ((كآدمي محدث)). 

.۹۷-۹7/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٤( 

)١(‏ المقولة ٤[‏ ۱۷۲[ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(1)'الفتح ": كتاب الصلاة _ باب الجتائز - فصل في الغسل ۷٠/۲‏ 

(۷) لم نجده بهذه الزيادة ((حياً ولا ميتا)) من حديث أبي هربر ةك وإغا روي مرفوعاً وموقوفا على ما يأتي تخريجه. 
أما حديث أبي هريرة طب بدون الزيادة التي هي حل الشاهد فقد أخرجه أحمد ۲۳۰/۲ و۳۸۲ والبخاري(۲۸۵) 
كتاب الغسلل - باب الحنب يخرج وبمشي في السوق وغيره» ومسلم(١۳۷)‏ كتاب الحيض - باب الدليل على أن 
السلم لا ينجس» وأبو داود(٠۲۳)‏ كتاب الطهارة - باب ني الحنب يصافح» والتسائي ٠١١/١‏ كتاب الطهارة - 
باب مماسة الحنب وجالسته» وابن ماحه(٤ )٥١‏ كتاب الطهارة - باب مصافحة الجنب» والطحاوي في "شرح معاني 


الآثار" ٠١/١‏ كتاب الطهارة» وابن حبان(۹١۲١)‏ كتاب الطهارة _ باب الياه» وفي الباب عن حذيفةطف. 


لوطا . س ص 0 س ج ا اد 


كقراءة المحدث)). 


فان صحّت وب ترجحيح أنه للحدث)) اه. 

وقال في "الحلبة: (روقد احرج "الحاكم" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما قال: قال 
ا موتاكب» فان المسلم [۲/ق۳۷١/ب]‏ ا او 
وقال: صحيح على شرط "البحاري" و"مسلم» فیترحح القول بأنه حدث)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي إمكان احواب بان اراد بنفي النجاسة عن السلم في الحديث النجاسة 
الدائمة» فيكون احترازا عن الكافن ا ا دا کول لت ود دلت ا کان ۴ 
نفي النجاسة مطلقا رم أنه لو أصابة بجاسة حارجيّة لا ينس مع أنه حلاف الواقع» فتعينَ ما قلنا 
وخقا فليم نق انيت ادلاه عل أن اراد مجاه خاسة خد فال ذلك تاف 

(Yé‏ (قولة: كقراءة الملحدث) فانه إذا حاز للمحدث چا أصغرّ ال فجواڙها عند 
الد ف ار ل کان اا ا قر ا عدا ا دت الوت 
ا ا ا ا جاه ست اا 
المفاصل وزوال العقل قبل الموت» فكان ينبغي اقتصاره على أعضاء الوضوءء لحن القياس في حدث 
ا لحي عسل جميع البدن» واقتصرَ على الأعضاء للحرج تکرره کل يوم بمخلاف الحدابة» والموت 
ا اا ى اه ینک فادرا اقا ف لأنه لا يتكرَرُ فلا حرج قي غسل جميع البدن. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ٥‏ ١٠/ب‏ باحتصار يسير. 

(۲) أحر جه الحاكم في "المستدرك" ۳۸١/١‏ كتاب الزكاةء والدارقطني ۷١/۲‏ كتاب الجنائز ‏ باب المسلم ليس بنجس» 
والبيهقي في 'السنن الكبرى" ٠٠٠٦/١‏ كتاب الطهارة - ياب الغسل من غسل الميت» عن ابن عباس مرفوعا. 
وصححه الخحاكم» ووافقه الذهبي» لكن رحح البيهقي في "سننه": أنه موقوف على ابن عباس» وكذلك فإن الإمام 
انخارى قد عدر رفا عل ا غ ن "ن كات اهار ات ف ال ورسر هة بالك وار ۷ 


(۳) من((قلت ويظهر)) إلى((بإنصاف)) ساقط من "الأصل '. 


O‘CrrecneranmnnunvrEaerneEecStQnecvbvevnEeaneoetDnEOGVEehHEewmnNaNDSEaADERAMEAaAMSaADNNVADAWENAEOENSCSRRCGAGQGRDRGCDNGCGGa® 


مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 
( تبيه ) 

الحاصل: أ الت ان کان ا فو اه فى القراءة عنده» وإ کا ی 
ا ی ی ا ی و 
(أنَّ حل الكراهة إذا كان قريياً منهء أن إذا بَعْدَ عنه بالقراءة فلا كراهة)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن هذا أيضا إذا لم يكن اميت مسج بثوبي يسترٌ يع بدنه؛ لأنه لو ا 
فوق نجحاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر» فكذا إذا قرأ عند بجحاسة مستورق 
وكذا ينبغي تقيي الكراهة .ما إذا قرأ جهراء قال في "الخايّة“: ((وتكره قراءة القرآن في موضع 
النجاسات كالمغتسَل والمخرج والمسلخ وما أشبَةَ ذلك وأمّا في الحمّام فان لم يكن فيه أحد 
مكشوف العورة وكان الحمَامٌ طاهرا لا بأس بأن يَرفعَ صوتَةُ بالقراءةء وإ لم يكن كذلك فإن قرا 
ئي نفسره ولا برفعٌ صوتة فلا بأس به» ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوتة)) اه. 

وني "القنية": (رلا بأس بالقراءة راكبا أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضم مُعَدًّا للنجحاسة 
فان كان يكرة)) اه وفيها: (رلا بأس بالصلاةٍ حذاءٌ البالوعة إذا لم تكن بقربى)) اه. 

فقحصّلٌ من هذا أن الموضع [۲/ق۱۳۸/] إل كان معدا للنجاسة كالمخرج والسلخ 
كرحت القراءة مطلقاء وإلاً فن لم يكن هناك نحاسة ولا أحدٌ مكشوف العورة فلا كراهة مطلقا» 
وإ كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريية قتأّل. 

(1) من أنه يقرا عنده القرآن» "النتف": كتاب الجنائز - مسألة الحضور .١١١/١‏ 


(۲) من أنه لا يقرا عنده القرآن»› "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز .۲٠١/۱‏ 
(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠٠١/۱١‏ 


(5) (رأمًا)) ساقطة من "". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب القراءة والدعاء ق٦٠‏ /إب. 


o¥r/\ 


الحزء الخامس ی ا ب ی بات اة اا 


1 1 


كما مات (كما تيس في الأصح (على سرير مُحمّر وترا) إلى سبع فقط» 'فتح 
ے ت e‏ 


ر٠‏ (قولة: كما مات هذه الكاف الداحلة على ما تسى كاف المبادرة مثل: سلو كما 


تدحل كما في "المغني"“ أي: أنه یوضع على السرير عقب تيقن فوته و فده قوري ا 
إذا أرادوا غسلهء والأولٌ أشبة كما في "الزيلى"”. 

١۷ء٠‏ (قول: ني الأصح) وقيل: يوضم إلى القبلة طولاء وقيل: عرضاً كما في القبرء أفاده 
و 

۷۲ (قولة: مح أي: میخر» EE NL‏ 
تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه "نهر . 

]¥44[ (قولة: ی س فقط) أُي: بان تدا الد ول الي أو لاا أو کا 
أو سبع ولا يزادٌ عليها كما في "الفح" و"الكاني"" و"النهاية"» وني "التبيين": ((لا يراد 
على همسق)). 

¥10۰1[ (قولة: ککفنه) اا 0 ا 

E" (قولة: وعند موته) أفاده بقوله سابقا: ((ویحضر عنده ال‎ [Y011 


)١(‏ "مغني اللبیب": حرف الکاف ص۲۳۷-. 

(۲) انظر "اللباب شرح الکتاب": كتاب الصلاۃ - باب الحنائز .٠١١/١‏ 
(۳) "تبیین الحقائق": كناب الصلاة - باب الحنائز .۲٠٣/۱‏ 

. تقلا عن "الظهيرية‎ ۱۸١/۲ "البحر": کتاب الجنائز‎ )٤( 

)٥(‏ "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائر ق ۹۱/أ. 

.۷۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصلل في الغسل‎ )٩( 

(۷) "كاف النسفي": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل /ق۷١/أ.‏ 
(۸) "تبیین الحقائی": كناب الصلاة - باب الحنائر .۲٠٠/۱‏ 

(۹) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .٠٠١/١‏ 

.٠٠٠١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )٠١( 


قالات ب ا س د اة ابن عابين 


فهي ثلاث» لا خلفةٌ ولا في القبر (وکره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله) عبارة 
"الزيلعي":(( حتى يسل ))» وعبارة "النهر":(( قبل سل )). 

(وتسترٌ عورتة الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقا) الغليظة والنفيفة 
(وصْحَّح) صحَحَةُ "الزيلعي" وغيره (ويغسيلها تحت حرقة) السترة (بعد لف) خحرقة 


ا 3 H1 3 3 a‏ ر و لے 
ر۲٠۷‏ (قوله: فهي ثلاث إلخ) قال في "الفتح 0 ((وجميع ما يجمر فيه الميت 
الاٿ: عند خروج رو جه لإزالة الرائحة الكريهة» وعند غسله» وعند تكفينه» ولا حمر 
i e‏ ا ا 2 r ٠‏ 
حلفه ولا في القبر لما روي: «« لا تتبعوا اججحنازة بصوتٍ ولا نار ) ')) اه. 
- ر 5 n‏ £ م E:‏ 
۷۲٠۳‏ (قوله: عبارة الزيلعي * إلخ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول 'المصنف : 
ا ق م وو ˆ ا 7 
((إلى تمام غسله)) غير قي؛ لاأنه يطهر بغسله مرة» فلا يتوقف على التمام» فافهم. 
IT OE N TT TO DO OT‏ 
]۷٠٠٠[‏ (قوله: وتستر عورته الغليظة فققط) أي: القبل والدبر» وعللوه بانه ايسر 
وببطلان الشهوةء والظاهر أنه بيان للواحب بمعنى أنه لا يأنم بذلك لا لكون المطلوب 
الاقتصارَ على ذلك تأمل. 
ا ت E‏ ل ال لے ا 18 
(YY983‏ (قوله: صححه 'الزيلعي" 1 وغیره) والاول صححه ي الهداية وغيرهاء 

(۱) "النھر": کتاب الصلاة - باب صلاة الجنائر ق ١/۹۱‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في غسل الميت ۷۲/۲. 

(۳) احرجحه امد ۲۸/۲ و۳۱٥‏ و۳۲٥‏ وأبو داود(۳۱۷۱) كتاب الجنائز - باب القيام للحنازة من طريق حرب 
ابن شداد» عن ييى» عن باب بن عمير» عن رجحل من أهل المدينة» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به» وف الإسناد 
إبهام الرجحل المدني وأبيه» وقد اضطرب إسناد الحديث على وجحوه» فهو ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته» وله 
شاهد عند مسلم(۲۱ )١‏ كتاب الإبمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله عن عمسرو بن العا ص ته أنه قال حين 
حضرته الوفاة: فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحة ولا نار ..... الحديث. 

.۲٠٣/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )٤( 

.۲۳٣۔۲٣۳٣/۱ 'تبیین الحقائق": کتاب الصلاۃ ۔ باب ابجنائز‎ )٥( 

.۹٠/١ "الهداية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


الحزء الخامس تج ا او ٠‏ ا ا د باب صلاة الجنائز 


وا عي ب غ الس ر 
وک ما کا وا ات الاق اقب e‏ 


لكنٌ قال في "شرح المنية": (رإن الشاني واا به لقوله عليه الصلاة والسلام 
ل "عل" :رلا تنظ إلى فح ج ولا میت »؛ لان ما کان 2 HE‏ بالموت» ولذا 
لا وڙ مه » حتی لو ماتا بين رحال أحانب يما رل بخرقة » ولا مها إلخ)» 
وقي "الشرنبلالية": (روهذا شاملٌ للمرأة والرّحل؛ أن عورة المرأة للمرأة كالرحل للرحل)). 

ر۷۲۹ (قولة: مثلها) لیس بقی فالراڈ ما منم الم "ط ". [۲/ق۱۳۸/ب] 

(Ye۷7‏ (قولة: لرمة اللمسر كالنضظ يفي هذا التعليل أن الصغير الذي لاعورةله ا 
عدم ستره» "طط" . 

۷۲٠۸‏ (قولة: ويْجرَدُ من ثيابي) ليمكتهم التنظيف؛ لأ المقصود من الخسل هو التطهير 
والتطهير لا يمحصل مع ثیابه؛ اد ا د بد اا بنجاسة الشوب» 
فلا يفيك الغسل» فيحب التحريد» كذا فى "العناية""» وظاهرة أن الوجوب على ظاهره. 

[۷۲۰۹] (قو ل کما مات لان اتباب تحمّی عليه فیسر ٤ع E‏ 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل لي الجنازة ص۷۷٥‏ بتصرف يسير. 

(۲) أحرحه أحمد »٠٤١١/١‏ وأبو داود(ه )٤٠٠‏ كتاب الحمام - باب النهي عن التعري» وابن ماحه(۰٠٤٠)‏ كتاب 
اجنائز _ باب ما حاء في غسل الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۲۸/۲ كتاب الصلاة ‏ باب عورة الرحل» 
والدارقطني ۸٦/۲‏ كتاب المحنائز - باب تخفيف القراءة لحاجحة. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ » انظر "نصب الراية" ۲٤٤/٤‏ 
و"التلحیص الحبیر" ۲۷۹-۲۷۸/۱ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الحنائر ٠١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر")۔ 

.٠٠٥/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة اجنازة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠٠٠١/١‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب النائز - فصل في الغسل ۷1/۲ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "البحر ": کتاب صلاة الجنائر ٠۸١/۲‏ . 


قلاات .ب او د ا غا 


ٍ و يڳ ر ورو a E‏ م 7ز 
من حواصه (ويوضا) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج» وقيل: يفعلان 


۷۴۹۰ (قول: من خواصه) لما روی "بو داود": « نهم قالوا: نجردهُ كما نجرد موتانا» 
ام ا ف ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله ع وعليه ياه »» قال "ابن عبد 
0 «رُوي ذلك عن "عائشة' من وجو صحی» فدل هذا أن عادتهم كانت تحريد موتاهم 
للغسل في زمنه و "شرح المنية". زاد ف "المعراج": ((وغسلة ليس للتطهير؛ لأنه ي كان 
طاهرا حي وميتا)). 

[Y4]‏ (قولة: i‏ من يمر بالصلاة) حر ج الصبي الذي لم يعقل؛ لأنه لم يكن بحيث 
يصلي» قال االمحلواف " وهذا التوحيه ليس وی إذ يقال: إن هذا الوضوءَ الفا المفروض 
للميت» لا تع لكون اميت جحيث يصلي أو لا كما في الجنونء "شرح النية ". ومقتضاه أنه 
گاو ق ان الجرن وتا وان الصبي اللي ل فل الع ا اشا عاي خا 
ما يقتضيه توجية "الحلواني": ((من أنهما لا بوضًآن)). 

۲ (قو د لحر ج) إذ لا كن إحراج لاء او یعسر فیت ر کان» "زیلعی ". 


و : ھ ۴ Hn.‏ 2 رر ا 3 

(قوله: وهذا التوجية ليس بقوي إلخ) الظاهر ما في "الحلواني"» وليس قصدة توحية المسألة بدليلهاء 
بل بيان أن عدم الوضوء إنما هو لفقا شرطه» وهو كوك الميت بحيث يصلي» ولم يكن قصدةٌ بيان وجه 
اشتراط هذا الشّرط الذي سلمَّت شرطيتهء تأمُل. 


(۱) احرجه آبو داود( )۳١ ٤۱‏ كتاب الحنائز - باب في ستر الميت عند غسله» وأحرجحه أحمد ۲٦۷/١‏ قال النووي 
في "حلاصة الأحکام" ۹۳٤/۲‏ رقم(۳۳۲۰): رواه أبو داود بإسناد حسن» وله شاهد عن بريدة عند ابن ماحه 
)۱٤۹١(‏ كتاب المنائز - باب ما حاء في غسل البيكة. 

(۲) "التمهید": الحدیث الثامن .٠١١-٠١۹/۲‏ 

(۳) "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة ص۷۷٥‏ بتصرف. 

)٤(‏ شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۷۸د- بتصرف. 

() 'تبیین الحقائق": كتاب الصلاة - باب المحنائز ۲۳٣/۱‏ بتصرف. 


الح اللافس, ٠‏ س سس وا ٠‏ ابصلا الائر 


ET ۴‏ ً۶ لر ا 2 
بخرفة» و عليه العمل اليوم» ولو کان جنبا او حائضا او نفساء فعلا اتفاقا تتميما 


1# 


للطهارة كما يي "إمداد الفتاح" ا "شرح المقدسي SAREE TOE Tee e aê‏ 


۷٠٠٠١‏ (قولة: بخرقة) أي: يجعلها الغاسل في أصبعه عسح بها أسنانة ولهاتة ولثتةء ويدجلها 
منخ ره أيضا ا 

4 (قولة: وعليه العمل اليو قاثلة شمس الألمّة "الحلواني" كما قي "الإمداد" 
عن "إلا اة 0 

5 کان إلخ) نقلَ قل او النغر و ر ي 
رن ماذ كه لحار © أي: في "شرح القدوري" - من أن الجنب يمضمَض ويستدشق 
غریب [۲/ق۳۹١/]‏ مُخالف لعامة الكتب)) اه. 

قلت: وقال رمل أيضا في "حاشية البحر ': ((إطلاق امون والشروح والفتاوى يشمل 
من مات ججنبا» ولم ار من صرح بهي لكر الإطلاق يدنله والعلة تقتضيه)) اه. 

وما نقلة "أبو السعود"" عن "الزيلعي" من قوله: ((بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا)) 
صریح ق دف لکني ۳ ا ٤‏ "الزيلى". 

¥ (قولة: اتاق لم جد في "الإمداد" ولا في شرح ال 
(۱) "البحر": کتاب اجنائز ۱۸١/۲‏ لا غ ا 

(۲) "الإمداد ": کتاب الصلاۃ ۔ باب الجنائز ق ۲١۳٣/ب.‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائون في الجنائر - غسل الميت .٠١٤١/۲‏ 

.٠٤ ٤/١ فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )٤( 

)٥(‏ اللسمى ريد الموائد الرقائق شرح کنز الدقائق"» وهو لأمد بن عمد بن أحمد بن يونس)»شهاب الدين»› المعروف 
باين الشلبىٌ المصري (ت ١۲١١ه).‏ ("حلاصة الأثر"٠/۲۸۲»"معجم‏ المؤلفين .)٠٠٠١/١"‏ 

.٠۹ ٤/٤ لم نحد له ذکراً إلا في "المحواهر المضية" فی الأنساب‎ )٩( 

)۷( افتح المعين": كتاب الصلاة _ باب الجنائز .٠٤ ٤/١‏ 

(۸) وكذا نحن لم نعثر عليه في "تبين الحقائق". 


N O OTT CGS LSS 
يسل نفسةٌ بيديه» فيحتاج إلى تنظيفهما أولاء واليت يسل بيد الغاسل.‎ 

." (قول: ويْمسَح راسم أي: في الوضوء وهو ظاهر الرّواية كابحنب» "بر‎ ۷٠٠۸ 

( تبيه ) 
ا الاستنجاء للاحتلاف فيه» فعندهما يستنجى» وعند "أبي N ns‏ 
يف الغاسلٌ على يده خرقة ويَغسيل السوة؛ لان مسّها حرام كالنظر» "حوهرة. 

1Y4]‏ قر مُغلىً) ؛ اض ال اسم مفعول من و لا من الغلي والغلیان؛ لأنه لازم» 
وام الففول إغا بني من المتعدي "ہ'. وإنغا طلب تسخحينة مبالغة في التنظيف. 

(۷۲۷۰ (قولة: ور انبم بفتح النون وکسرهاء وبسکون الباء الموحّدة وكکیِف كما 
عل من "القاموس" وفي "القذكرة": ((السذر: شجر معروف وثمرة هو النبق» وسحيق 
ورقه يلحم الحراح» وقلح الأوساخ» وينقي البشرة ويْعّمُهاء ويد الشعر» وين حواصّه أنه 
يطر د الهوام» ويشد العصب» ونع اميت من البلم) اه. 

وي "القاموس" أيضا: (راتبى: حمل السّذْ)» وبه عَم أذ ادر هو الشجر ١‏ 
الثم فإضافة الورق أل ال لأدنی مابس وتفسير و بيان للمراد منه» فالاأحسن 
في التعبير قول "المعراج": (رالسّذْرّ: شجرة البّقء والمراد ورقةً)) اه. 

.٠۸١/۲ "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(۲) "الحوهرة اليرة": کكتاب الصلاة ۔ باب الجنائر ٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجدائر ق ١١١/ب.‏ والذي فيه: ((بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء)) فقط. 
() القاموس': مادة ((نبق)). 

(ه) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث ‏ حرف السين المهملة ۱۸٦/١‏ باختصار. 


(1) ((ويقلع الأوساخ وينقي البشرة)) ساقط من "" 
(۷) القاموس": مادة ((نبق)). 


o۷ 4/1 


الخزء الخامس ا ا حك .۷ .ا ايب باب صلاة الجنائز 


فسکون: : الأشنان (إن تيسَرَ وإلاً فماءٌ حالص) مُغلى (ويُغسَلٌ رأسةُ ولحيتة 
امي بت بالعراق (إِن وح وإلاً فبالصابون ونحوه) هذا لو کان بھما شع 
حت لو کان أمرة أو آجرة لا يفَل. 

واا عا ی ر کے و ا E ES ARE‏ 


(V۷۹]‏ (قولةُ: فسنکر نا ی اشر فاا 0 راه کور ی ارات ال کون والضم كمال 


"الصحاح")). 
YY]‏ (قولة: الأشنان) بضم الهمزة وكسرها اق قاوس واه كمال 
وغیره بغر المطلحون. 
۷۳ (قوله: ولا فماء حالص مغلى أي: إغلاء و لأ اميت ا م ای ن 
> "ط". وأفاد کلامه [3Y]‏ أن ا لحار أفضل سواء كان عليه زس و ل 
7 
هس (قولة: بالخطمي) في "المصباح": ((أنه شلد اياي وكسرٌ الخاء أكثرٌ من الفتح)). 
۷۲۷٠‏ (قولة: بت بالعراق) طيْب الرائحة يعمل عمل الصابون» "نهر ". 
۷۷۹( (قولة: هذا إلخ) ویغسل راسه و بالخطمی إلخ. 
[Y1]‏ قول ويضجَع إلخ) هذا اول لغسل اللات وام قول ((اضب غاي ناء تفای 


ر £ pf‏ لر ت 


إلخ)ء وقولة: ((وإلا فالقرا))» وقولة: ((وغسيل رأسةُ بالخطمي)) بعل قبل الترتيب الآتي» 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الجنائز ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الصحاح": مادة ((حرض)). 

(۳) "القاموس": مادة ((أشن)). 

.۷۳/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠۳٠ ٠١/١‏ 

)١(‏ "النھر": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجنائر ق ۹۱ /إب بتصرف يسير. 

(۷) "المصباح المنير": مادة ((حطم)) باخحتصار. 

(۸) "النھر ": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجنائز ق ۹۱ /إب. 

(۹) في "الدر" من هذه الصحيفة. 


auauarnannnqnacanapn nanna aidQGtoeoegrSrLSEQGGOGORBHMHRRNNAGGNNRNmMDEHRNMHN HH DHA GG GGG CORCCEGGL 


غا "الشرنبلالية"“: (رويفعَلٌ هذا قبل الترتيب الآتي ليبتلً ما عليه من الدرَّن)) اهر "طط" , 
قلت: لك صريح "البحر'" و"النه ر“ وغيرهما: (رأنٌ قو له: وصْب عليه ماء مُغلى إلخ 
ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية يته يل هو إجمال لبيان كيفيّة الاء))» أي: لبيان الماء 
الذي يسل به» وهو کونه مغل بسدر لا ارا قرحا وکنا قال في "الفح ": ((وإذا فرغ 
ا سه وليت ا ثم يضجعه إلخ))» ومثلة في "الحوهرة" نعم اختلفوا 
0 وهو آنه ني "الهداية" لم شس ي الغسلات بين القراح وغيره» وهو ظاهرٌ كلام 
"الحاكم"» وذكرّ "شيخ الإسلام": ررد الأولى بالقراح - أي: لاء ا خالص - والثانية بالمغلى فيه سد 
واثالثة بالذي فيه قال في "الفح ": ((والأول كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهرٌ 
"الهداية"؛ لما ف "أبي داود" بسنا صحیح: :راك "ام ولا ا الو ف ر الت 


4 1 rir 1 i & کے ا‎ min Bf“ 
(قوله: أن "آم عطية" تغسل بالسدر مرتين إلخ) عبارة "| ((وأح رج "آبو داود' عن "محمد‎ 
أبن سرن ا کان ا الغسل عن "1 م عطية ' يغسل بالسدر مرتین» والثالث با اء والکافوں)) اھ‎ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الحنائر ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط: كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .۳٠۹٠١/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب الحنائز ۱۸۹-۱۸٣/۲‏ . 

)٤(‏ "النھر": کتاب الصلاة - باب صلاة ابحنائز ق ۹۱/ب. 

.۷۳١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )٥( 

)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب اناز ٠٠٠/١‏ ملحصا. 

(۷)"الهداية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل .۹٠/١‏ 

(۸) الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل ۷۳/۲. 

)٩(‏ اُحرحه ابو داود )۳۱٤۲(‏ کتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت؟ وأحرجحه مالك في "لوطا" ۲۲۲/۱ كتاب 
اجنائز - باب غسل الميت» وأحمد ۸٤/١‏ والبخحاري )١۲١۸(‏ كتاب الجنائز - باب مجعل الكافور في الأحيرة 
ومسلم (4۳۹) كتاب العنائز - باب في غسل الميت» والترمذي (۹۹۰) كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل 
الميت» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي ٠٠/٤‏ كتاب الحتائز - باب غسل الميت وترأء واين ماه )٠٤١۸(‏ 
کتاب ابحنائز - باب ما حاء في غسل الميت. 


الجزء الخامس وول ا یت باب صلاة الجنائز 


إلى ما يلي التحت منهء ثم على ينه كذلك ثم يلس مُسند) بالبناء للمفعول 
3 ليه وسح بطة رفيقاً وما حرج منه يسه ث) بعد إقعاده (يضحعّه على شقه 
الأيسر E‏ فان د (ثالثت aale OES SRASe STRee S  Se‏ 


بالماء والكافور »)). 
۷۲۷۸ (قو ل إلى ما يلي التحت منه) بالخاء المعحمةء أي: الس یر و((منه)) بیال 4( 
ا به الحانب الأسفل»› ET EEE N a‏ 
العيني"" الت بالحاء الهملةء ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى. 

۲۷۹7 (قوله: كذلك) بان يسه إلى أن صل الاءٌ إلى ما يلي E‏ 
لمن وهذه غسلة ثانية كما في "الفتح" و"البحر"» وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغْسَلَ 
ظھره کما ف E‏ 'غاية السروجي' 

[YA]‏ (قول: ف ف e‏ برفق. 

]1۷1۸1 (قولة: وما حرج منه ا أي: تنظيفا له "بحر" . قال ل الى( و 
(قول: ولا يظهرٌ من حهة العنى والإعراب إلخ) في "بي السُعود": ((لا بالمهملة؛ لأنه : و 
sS‏ > كذا قي 'المعراج Ts‏ 
'العيني" الوحهين» وني الثاني نظرَ من جهة الصناعة؛ لأ ((تحت)) ظرف لازم الإضافت فلا يور 
دحول "أل" عليه "موي")) اه. بل هو ظاهرٌ من جهة امعنى» وذلك أن الذي وليه التحت هو الحانب 
الأيسر» وهذا على أن التحت بالرفع فاعلٌ باعتبار مراعاة الابتداء من جهة العلوً والذي ولي التحت 
بالنصب هو الحانب الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السفل. وقال "المقدسئ": ((إذا وصَلّ الماء إلى ما 

لى التخت د ايع ومر السرو وشا وهر إل المي ال فان الال سراي اى 


(۱) "شرح الکنز": کكتاب الصلاة ۔ باب ابحنائر .۷۸/١‏ 

(۲) وقع ني النسخ جميعها: ((الأيسر))» وهو خطأء وما ألبتناه من "الفتح" هو الصراب. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز ‏ فصل في الغسل ۷۳/۲. 

.۱۸١/۲ "البحر": کتاب الحتائز‎ )٤( 

(ه) "شرح النية الكبير": فصل في الحنازة ص۷۸٥۔.‏ 

9 لر :کاب امار 0۸/۲ 


قسم العبادأابت ‏ ...س إل حاشية ابن عابدين 


(ويصّب عليه الماء عند كل إضحاع ثلاث مرّاتي) لما مر (وإن زاد عليها أو نتقص 


رطا لو صل 15:6 عله ن غر عا ان ر هااا ا ترقت )اه 
وف "الإحکام' عن 1 | "). ((د م ر ا ال ویکة (C‏ وف "کاب i‏ اد" 
ا و اا بک غ وو اف 


قلت: وسيأتى" تمامه قي بحث الصلاة عليه. 


[VYAY}‏ (قولة: لیحصل المستون وهو تغلیٹت الغسلات الستوعبات جحسىده» "إمداد. 

إ۴ (قولة: إما مر) أي: من قوله: ((ليحصل المسنون))» "ز". 

[YA]‏ (قولة: وإن زات) آي: عند الحاحة» لكن ينبغي أن يكون ذکره في "شرح 
ختصر الكر ی" "شرح المنية"“. 

[YYA0}‏ (قولة: جاز) اف صح وکر لو بلا حاجحة؛ لأنه اسراف و ق 


.ب/٣۸ 'الإحکام": کتاب الصلاۃ ۔ باب الجنائز ۲/ق‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

(۳) المقولة [۷۳۸۹] قوله: ((وفي 'القية ' إلخ)). 

(4) "الإمداد': کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام المجنائز ق٣‏ ١٣/أ.‏ 

() في هذه الصحيفة در . 

.۳٠١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة‎ )٦( 

(۷) "المختصر": لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي (ت ٠١‏ ٣ه)»‏ له عدة شروح» منها:شرح أبي بكر المعروف 
بالمحصاص الرازي (ت ۳۷١‏ ه)ء وشرح أبي الحسین القدوري (ت۲۸٤ه).‏ ("کشف الظنون" ١-۱ ۹۳٤/۲‏ ٠٣٦١ء‏ 
"المحواهر المضية" ۲۲۰/۱› ٤/۲ »۲ ٤۷‏ ۸۹). 

)۸( شرح ةلك : فصل ف الجنازة ص۹ .-٥۷‏ 

)٩(‏ في "د" زيادة ((أشار إلى أن الجواز .ععنى الصحة» وإلا فالسنة الثلاث» قال في "شرح المنية": وروى الجماعة عن 
أم عطية : دحل علينا رسول الله ي وحن نغسل ابنته فقال: رراغسلنها 0 لاا أو سا ا E‏ وسدر» 
واحعلن في الآحرة E‏ دل هذا على حواز الزيادة على الثلاث عند الحاحة» لكن ينبغي ان یکون E‏ ذکره 
في "شرح ختصر الكرحي"» وكذا في "المفيد")). 


ال الاش تح د ا و ي اف ا 


E SS بالخارج منه)‎ TET 
بالموت» بل لتنسيه بالموت كسائر الحيوانات الدمويّةء إلا أن المسلم يطهُرٌ بالغسل‎ 

کرامة له» وقد حصتلٌ» "بجر" و "شرح محمع". 
(ويششف في ثوب ويْجعَل المحنوط) وهو بفتح الحاء و ا من الأشياء 
الطيبة غير ا وورس) لكراهتهما لارحال» وجعلهما قي الكفن + حه (علی 
رأسه و حیته) ندا 0 على مساجحدو) ECan eile aca‏ 


[Y۸]‏ (قولة: و اد غسل) به بضم الغين» قيل: وبالفتح ا وقيل: إن اضف 
ا المغسول ا کالثوب متلا - فت وإلى غيره ضب j‏ ا 
۷٠۸۷‏ (قولة: لبقائه باموتى أي: لأ الوت حدث کالخارج» قلاات يؤر الوت 
. ھ 2 rH‏ 
في الوضوء وهو موحوذ لم يؤثر الخارج» ا ولأنه حرَحّ عن التكليف بنة بنقض الطهارة» 
Lf‏ 
شرح المنية ) ًٍ 
[۷۲۸۸] (قوله: بل لتنجسره بالموت) ar‏ الکلام فيه قرا“ . 
(Y1۸4]‏ (قوله: وقد حصل) أي: الغسل و بطره النجاسة بعده ايعاد بل يغسل موضعها. 
(۷۰] (قوله: ویشف في ثوب أي: کیلا تبتل أکفانه» وهو طاهرٌ کالندیل الذي يمسّح 
به ال ا 
۹١١‏ (قولةً: ندبا) راحع إلى قوله: ((ويجعَل))» والأولى ذكره بلصقه "ط". 
‌ ر 
]¥4۲[ (قوله: على مساجحده) مواضع سجو ده» جمع مسجل بالفتح ا عير › وهر الجبهة 
(۱) "البحر": کتاب المحنائر .۱۸١/۲‏ 
(۲) "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة المجنائز ق ۹۱ /ب. 
(۳) "البحر": کتاب الحنائر .۱۸٩٦/۲‏ 
() "شرح للمنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص۸ 0۷۔. 
)٥(‏ القولة ]۷۲٤۳7‏ قوله: ((قيل: حاسة حبث)). 


. "البحر": کتاب الجنائر ۱۸۹/۲ بتصرف» نقلا عن "الولوالجية‎ )٩( 
.۳٦۷/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )۷( 


قسم العبادارت ٠‏ .د ١إ‏ _ _ حاشية ابن عابدين 


مر لالم وء م( “ ر ا 4 
كرامة لها (ولا يسرّح شعره) أي: يكره“ تحرعا (و) لا (يقص ظفره) إلا اللكسور 
(ولا شعره) ولا يختن» ولا بأس ججعل القطن على وجهه ويي مخارقه كدبر وقبل 
وأذن وفم» وتوضع یداه في جانبیه لا على صدره؛ لأنه من عمل الكفارء "ابن ملك . 


والأنف واليدان وال ركبتان والقدمانء "فتح"". وسواءٌ فيه الحرم وغيره» فيطيب ويغطى رأسه» 
"مداد عن التات خناة. 
ا 8 : و . د 

[Y4]‏ (قوله: كرامة لها) فانه کان يسجد بهده الأعضاءء فتخحتص بزیاده كرامة 
وصيانة لھا عن سره الفساد» o‏ 

ر٠٠٣‏ (قولة: أي: يكره تحرمما) لما فى "القنية": ((من أن التريين بعد موتها 

ا i‏ 11 ا رر وو ۶ 2 

والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز))» "نهر"". فلو قطِع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن»› 
n 8 11 (AJIT qy, alt‏ 

(۷۲۹۰] (قوله: ولا باس إلخ) كذايي ابل )وشار یں ان تر که اول فال 
Ot ol‏ 8 له ا 7 2 ey ft‏ 
٤‏ الفتح ” ((وليس ق الغسل استعمال القطنِ في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة أنه 
يجعل ف من ریه وفمه» وقال بعضهہ: في صماخحه أيضاء وقال بعضهم: في دبره أيضاء قال 
في "الظهيرية """: واستقبحَة عامة العلما) اه. 


(۱) في "د" و "و ":((یکره ذلك)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل قي الخسل .۷٤/١‏ وليس في "الفتح" ذكر الأنف. 
(۳) ”الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب أحکام الجنائز ق۳٣٣‏ /إب. 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائرن ف الجنائر - غسل الیت ۱٤۸/۲‏ نقلاً عن القدوري. 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة - باب المتائز .١٠١١/١‏ 

(0) "القنية": کتاب الصلاة ۔ باب الجتائز ق٦‏ ۲/أ. 

(۷) "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلا الحنائر ق۲ ۹/أ. 

(۸) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف الجنائز .٠۷۴۳/١‏ 

(۹) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة - باب اللحنائز ۲۳۷/۱. 

.۷٦/۲ 'الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ي الغسل‎ )٠١( 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلتق بها ق٠٤‏ إب. 


o¥0/1 


لمو الان بے # ا ب س اتاد الان 


(ويْمنعٌ زوحُها من غسلها ومسّها لا من النظر إليها على الأصح "منية" وقالت 
الأئكَة الثلاثة: جورٌ؛ لأب "ع" غل "فاطمة" رضي الله عنهما. 

قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزوجيّة؛ لقوله عليه السلام: « كل سب ونس يَنقطِع 
بالموت إلا سببي ونسبي »» مع أن بعض الصحابة نكر عليه» "شرح الحمع" ل "العيني" 


لك قال في "الحلبة": ((إنه منقول عن "الشافعي" و"أبي حنيفة"» [۲/ق ٠١‏ ١/ب]‏ 
فإطلاق أنه قبیح لیس بصحیح)) اهھ. 

141 (قولة: ویمنع زوجها إلخ) أشارَ إلى ما فى "البحر"”: ((من أن مِن شرط الغاسل 
أن يل له النظرٌ إلى المغسول» فلا عسل الرحل المرأة وبالعكس)) اه. 

وسیأتی a BR ASAN SUN‏ الفسل 
أو لجوازه لا لصحيه. 

۷٠۷١‏ (قولة: لا ن النظر إليها على الأصح) عزاه قي "انح" إلى "القنية" ونقل عن 
"النانية": ((أنه إذا كان للمرأة مَحرَمُ يْمّمَها بيده» وأمًا الأحنبى فبخرقة على يدي ا بصر ه 
عن ذراعهاء وكذا الرحل في امرأته إلا ني غض البصر)) اه. ولعلّ وحهَة أن النظر أحف 
من المس» فجار لشبهة الاحتلاف» والله أعلم. 

[Y4۸]‏ (قولة: قلنا إلخ) قال في "شرح المجمع' ا را رضي الله تعالى عنها 


)١(‏ لم نعثر عليها في "المنية"» ولعل الصواب:(("القنية"))؛ إذ المسألة فيهاء وقد عزاها إلى "القنية" صاحب "لمنح" كما 
ذكره اين عابدين في المقولة [۷۲۹۷] قوله: ((لا من النظر إليها على الأصح)). 

(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ ق٦ /٠١‏ باختصار. 

(۳) "البحر": کتاب ابلحنائز ۱۸۸/۲ . 

)٤(‏ المقولة [۷۳۲۲] قوله: (رعمه المحرم)). 

() "المنح": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة ابحنائز ١/ق‏ ۷۳/ب. 

)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ۔ باب ابلحنائز ق٣‏ ۲/أ. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة - باب غسل اليت ۱۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


e“©eeneonunvrEECVCOHOnuCcbsDcbHEwuNOCORASOARKGCNDNGANDOCORGCGLTGRRCONGACRGbDQGCGAGCNAGNRDRCCGCCCOREOrLEPLCGEnamE# 


غسلتها "ام اى" خاضته 44 ورضى لله عنهاء فتحمَلٌ رواية لع" رضي الله تعالى عنه 

على معنى التهيئة والقيام لام بأسبابه» ولئن ثب کا ف ا الا تری أن "ابن مسعو د" طا 

لما اعترَض عليه لا ب ا غات آل رول اله فال وان "فاط زوك 
في الدنيا والآحرة »؟ فادعاوه الخصوصية دليلٌ على أن اللذهب عندهم عدم الجواز)) اه. 

مطلب في حديث: کل سیب وتس هفطع الا سببي ونسي ۲ 

قلت ويدل على النصوصية أيضا اديت الذي ذكرة "القارح "> وف بعضهم السب 

فيه بالإسلام والتقوى والنسَب بالاتتساب ولو بالمصاهرة والرًضاع ويظهر لي أن الأول كون 

مراد بالسبب القرابة السببية كالزو ية والمصاهرة وباللسب القرابة النسبية؛ لان سبيية الإسلام 

والتقوى لا تنقطعٌ عن أحاب فبقيت الخصوصية في سببو ونسبه ب ولهذا قال | عمر رضي الله 


سے“ 


تعال نهم 3 فتز و حت م کلٹوم ر نت a‏ ذلك" وام اماق تعالل :قلا نابهر 


(قوله: فا على الخصوصية أيضا الحديت الذي دکره 'الشارح" إلخ) فة أن هذا اديت عام له 
ولغيره» فلم يكن فيه ما يدل على هذه النصوصيّة. 


)١(‏ لم جحد اعتراض ابن مسعود» ولا حديث: ررإن فاطمة زوحتك في الدنيا والآحرة» مع طول البحث» بل أحرج 
البيهقي ۳۹۷/۳ عن ابن مسعود: أنه غسل امرأته حين ماتت» قال البيهقي: ضعيف» وقال الشوكاني في "نيل 
الأوطار" :٥۸/٤‏ ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عاي وأسماء يعني: لي غسلهما فاطمة» فكان إجماعا. ' 

(۲) أحرجه الطبراني في "الکبير" »)۲٠۳٤( ٠٥/۱۱‏ والبيهقي في "السنن الکبری" ۱١٤/۷‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء 
في إنكاح الآباء الأبكارَء وأورده الهيثمي في "المحمع" ۲۷۲/٤‏ كتاب النكاح ۔ باب لي الشّريفات. 

(۳) احر جه الحاكم ٠٤١۲/١‏ في معرفة الصحابة» والبيهقي ٦٤/۷‏ كتاب النكاح _ باب: الأنساب کا ق يوم 
القيامة إلا نسب من طريق أبي جعفر» محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن عمر به» قال الحاكم: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع. وقال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روي من وجه آحر موصولا 
ومرسلاء وللحديث طرق كثيرة عن عمر» وشواهد من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن الزبير» 
برتقي بها إلى درجة الصحة» وقد توسع في تخريجه والكلام على طرقه الدكتور خلدون الأحدب لي "زوائد تاريخ 
بغداد" .۲۱٤-۲۰۹/۰‏ 


الجزءالخامس ٠‏ مإإ  _‏ _ باب صلاة الجنائز 


(وهي لا تمنعٌ من ذلك) ولو ذمَيّة بشرط بقاء الروجِيّة (بخلاف أمٌ الولد) والمدبرة 


[ منوت اع فهو خضصرص بغير نسبه 5 النافع في الدنيا والاحرة» وأمًا ا رولا أغني 
عنكم من الله شيا »“ أي: أنه لا يمك ذلك إلا إن ملكةُ الله تعالىء فإنه ينع الأحانب بشفاعته 
لهم يإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمامٌ الكلام على ذلك في رسالتنا ۲/ق ١١‏ ١/أ]‏ "العلم 
لظاهر ثي نفع السب الطاهر "". 

]۷۹4۹ (قولة: وهي لا تمن من ذلك) أي: من تغسيل زوحها دحل بها أو لا کا 
TT‏ 

قلت: أي: لأنها تازمُها عدة الوفاة ولو لم يدحل بهاء وفي "البدائع*: EEE‏ 
ا ا سا بالنکاح» ص ما بقي النكاي والنكاح بعد الموت باق ل أن 
تنقضي ا بخلاف ما إذا ماتت فلا e‏ لانتهاء ملك E‏ لعدم فصار أحنيا 
وهذا E : a‏ حال حياة الزوج» فان ٹبتت ا طا باثنا أو لاثا 
ثم مات - لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة إلخ)). 

٠١‏ (قولة: ولو دمي الأولى: ولو كتابية للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوحُها فمات 
ا كما فی 'البحر له إذا أسلمت كما يأتي. 

٠١١‏ (قولة: بشرط بقاء الزوحية) أي: إلى وقت الغسلء ويأتي مترزه. 

)١(‏ أحرجه أحمد ۲١٦/١‏ والبحاري(۳٠۲۷)‏ كتاب الوصايا - باب هل يدخحل الساء والولد في الأقارب؟ ومسلم 


س ص جر ر ےار ر 


)۲۰٦۹(‏ کتاب الإیعان ۔ باب في قوله تعالل :(وانزرمشیرت ك الارر 4 والنستالی ۲6۹/١‏ کتاب الرسابا 
باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» عن أبي هريرة طايه مرفوعا. 

(۲) انظر "مجموعة رسائل ابن عابدین" ۳/١‏ وما بعدها. 

(۳) "البحر ": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائز .۱۸۸/١‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ٠٠٤/١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب المجنائر 1۸۸/۲. 

)١(‏ المقولة ]۷۳١١۹[‏ قوله: ((اعتبارا بحالة الحياة)). 

(۷) المقولة ]۷۳١١[‏ قوله: ((ولو بانت قبل موته)). 


قسم العبادارت ‏ .س إإإ __ حاشية ابن عابدين 


فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور» "جتبى". 
(والمعتبرٌ في) الزروحية (صلاحيتها لغسلهٍ حالة الغسل) لا حالة (الموت) فتمنع من غسله 


۷٣٠١١‏ (قوة: فلا يغسلونه) تبح فيه "النهر" والصواب بُغسلتف "ط". وهو كذلك 
في بعض النسخ» ووحة ذلك أن أمٌ الولد لا يبقى فيها املك ببقاء العدَة؛ لان املك فيها ملك بمينء 
وهي تعتق .عو ته» وة تناق ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعدة فإ حريتها لا تناق ملك 
النکاح ا اا الد وها م وغد علا ف ل با ا الام ا 
زالت عن ملكي بالموت إلى الورثة» ولا ياح لأمَةٍ الغير مس عورته» "يداع" ملخصا. 
اا ارت کد لکا ید اا ووه ا ای عد اد واا 
عليه وطؤها في حیاته» وغرم عُقَرَها كما يأتي“ في بابه إن شاء الله تعالی. 

[VF]‏ (قولة: ولا غسلهن) لان الملك بيبطل .موت تحله. 

(۷۳۰ (قوة: يي الزوحيّة) لم يظهر وجه في تقدير "الشارح" الزوحيّة كما قال "ح"» 
وقال "ط: ((صوابةً: في الزوحة؛ لان الصلاحية للزوحة لاللزوحية)) اه. 

والأحسن التعبير ما تي "اعراج" و'البحر"" وغيرهماء وهو: ((أنه يشترط بقاءُ الزوجيَة 
عند ا وبه يظهر التفريع .ما زاده "الشارح". 


(قولة: وبه يظهر التفريع .عا زادّه "الشارح") ظاهره أنه على تعبير "الشارح" لا يظهر التفريع مع أنه 
ظاهرٌ على أن المراد بالزوحيّة ما يشمل السّابقة على زمن الموت» تأمل. 


(۱) "النھر": کتاب الصلاۃ - باب أحکام الجدائز ق ۹۲/أ. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ۳۹۸/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي. 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان الكلام فيمن يغسل .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۳۰۲۷۸] قوله: ((خحرمته علیه)). 

)٥(‏ "ح": کتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز ق ١١١‏ /ب. 

(1) 'ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .۳٦۸/١‏ 


)۷( ال کتاب اجنائز A^A/۲‏ زق غ التي 


اکان ,سے ۷ سس افلا از 


(لو) بانت قبل موته أو (ارتدّت بعده) ثم أسلمَت (أو مَس ابنة بشهوة) لزوال 
النکاح (وحاز ھا) عَسلةُ رلو أسلَمّ) زوج المجحوسية (فمات فأسلْمَتً) بعده لحل 
مھا ينول 2 بحالة الحياة. 

(وجحد رأسٌ آدمي) أو أحد شقيه (لا يسل ولا بُصلّى عليه) بل دفن إلا أن 
يوجد أکثر من نصفِه ولو بلا رأس. 

(والأفضل أن يسل الميت ا فان ابتغى الغاسل الأحرَ حاز إن كان ثمة 
غیره» واا ا( E O EO‏ 


[Y۰]‏ (قولة: 2 بانت قبل موته) أي: بأي سببو من الأسباب: بردّهاء أو بتمكينها 
ا أو طلاق انها ا تغل 7ق ١/ب]‏ وإن كانت ىق الندة 2 أي: لعدم 
بقاءِ الزوجية عند الغسل ولا عند الموت» واحترَر عمًا لو طلقا رجعيًا ثم مات في عدتها 
فإنها N‏ لا يزيل ملك النکاح» "بدائع". 
۷۳۰7 (قولة: بعده) أي: بعد موته. 
(۰۷ ۷۳ (قولة: لزوال النكاح) أن النكاح کان قائما بعد الموت» فارتفع بالردّةٍ وبالمس 
بشهوةٍ الموحب تحريم الممسوسة على أصول الاس وفروعي» ولو كان المعتبرٌ بقاءَ الروجية 
حالة E‏ ب رف" جار لها تغسيلة. 
]۰۸ ۰ (قولة: وجار لها لها إلخ) الأولى في حل الت ركيب أن يقول: وحار لامرأة 
اللحوسي E‏ ل اسل ج ح7 
٠۹‏ (قولة: اعتبارا بحالة و ا يبق النکاح ت 
EAL‏ 
۷۳۰ (قولة: ولو بلا رأس) وكذا يسل لو جد النصف مع الرأس» "بعر ". 
)١(‏ "الفتے": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل .۷٦/۲‏ 


(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ٠٠٤/١‏ بتصرف. 


) ا2 : كتاب الصلاة - باب صلاة اللجنائز ق ١١۱۱‏ /ب بتصر ف . 


.۱۸۸/۲ "البحر": کتاب الحنائز‎ )٤( 


o4/۱ 


قسم العبادات ‏ .س ۸ . حاشية ابن عابدين 


لتعيبِه عليه» وينبغي أن يكون حكم الحمّال والحفار كذلك "سرا" . 
( إث غسّل) اميت ( بغير ية أحرأً) أي: لطهارتهء لا لإسقاط الفرض عن ذمُة 


]11 (قولة: عه عليه) أي: لأنه صار واجبا عليه عیناء ولا يجوز أحذ الأجرة على الطاعة 
كالمعصيةء وفيه أن أحذ الأجرة على الطاعة لا يجوز کید ا ی ا الشاروة غلی 
تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في م ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وحد غيره؛ 
لاه طاعة ت ار ل ولا شض عد الحواز بالواحب» نعم الاستعجارٌ على الواحب غير حاثز اغاق 
كما صرح به "القهستانئ" في الإحارات وعبارة "الفح ": ((ولا جوز الاستعحار 
على عسل اميت» وجو على الحمل والدفن» وأحارّه بعضّهم في الغسل أيضا) اه فليتأمل. 


(قولة: وفيه أن أحذ الأحرة على الطاعة لا يجوز إلخ) الذي يظهرٌ أن كلام "المصنف" ن على ما 
قاله المتأحرون من جواز أحذ ENB E‏ الان هذاعند عدم التعين» انا 
اذا نت ضار فشا عینا عليه كأداء الصلوات» وعلى هذا يون قولهم بالجواز ا بعدم ال 
تأمّل. وكلامّهم عام في مواضع الضرورة شام لما هنا. 

(قولة: والإمامة) ومحوها يما فيه ضرورة. 

(قولة: كما صرح به "القهستاني") عبارته: ((فلو كانت على أمر مباح كتعليم الكتابة والنجوم 
والطب والتعبير ارت بالاتماق: ولو كانت على أمر واحب كما إذا کان العم أو الإسام أو المفتي 
واحدا فإنها لا تصح بالإجماع كما في "الكرماني")) اه. 

(قولة: ولا جو الاستعجارٌ على غسل الميت) لعل القائل به نر إلى وحود القبرّع عادة بالغسل 
بتخلاف ا لحمل والدفن. 


.أ/٣‎ ٤٠٦ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة باب صلاة المحنائز‎ )١( 
قوله: ((من أم بأجرة)).‎ ]٤١1٤[ المقولة‎ )۲( 

(۳) "حامع الرموز": ۷٤/۲‏ بتصرف نقلاً عن الكرماني. 

(4) 'الفتح ': كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل لى الغسل .۷٦/۲‏ 


الجزء انامس وإ باب صلاة الجنائز 


افا و و جا میت و لاء فلا بد فن عله الان لاتا ارتا السا 
ا ف الماء بنيّة الغسل ثلاثاء 'فتح". وتعليلةُ يفي أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة 


ر 
شض 


ر هټ 
غسله صح ون لم سقط وجوبه عنهم» فتدبره eseren sesenenannrenones‏ 


[Y1]‏ (قولة: ولذا) أُي: لکون الي ا شرطا لصحة الطهارة» بل شرط لإإاسقاط 
الفرض عن المكلفين. 

YT 17‏ (قولة: فلاا ب أي: ف : حصیل 1 لغسل 1 ل ل ولا فالشرط ر وکأنه د 
در( بد) ا أنه بو حو دو ف لاء لم د 2 ا اتون فضا عن الشر ط» تأمل. 

م ر u‏ ا„ £ £ ا 

Y1 €]‏ (قوله: وتعليله) آي: تعليل الفتح بقوله: ((لنا امرنا إل آي: ولسم يقل 

ف التعليل: لاه لم طهر رر" 
( تنبيةٌ ) 

اعلمْ أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في ا و ا 
الظاه))» وف "الخانية ر(إذا جَرّى للماء على الميت أو أصابّه المطر عن "أبي يو ا 
ارب ا6 ٠‏ عن الل نا رتا الس ردك لن حل رن اا" 
و"الكفاية"“ وغیرهما: ((أنه ١‏ 4 منه إلا اَن ا نة الغسل))» وقال ف "العناية"“: ((وفيه 
نظ ؛ لن الماع مزیل بطبعه» وکما ١‏ کب اله ف غسل ا حي فکذا الميت» ولذا قال ي إلا 7( 
ميت غسلهُ افا ال أحزأهم ذلك)) اه. 

وصرّح ٤‏ ار و'الإسييجا" و'المفتاح" بعدم اشتراطها اش ووفق ٤‏ 'فتح القر "© 


.۳۹۸/۱ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "اللنانية": کتاب الصلاة - باب غسل الیت ۱۸۷/١‏ بتصرف يسير و "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة - باب الجحنائز - فصل فى الغسل ۷٤/۲‏ نملا عن "النوازل" (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل لي الغسل ۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة - باب غسل المت ۱۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۷١/۲ "فتح القدير": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


قسم‌العبادات ‏ .سس ۴٣١‏ . حاشية ابن عابدين 


enan rannnmErmnnaanaevrnevannENDRCOQGCHEECONRHYHDOVCDICHAVLCOVEONHFHCODCGNORECRVRRNVONROCODNYEOESTETESEAVNSDEI 


بقوله: ((الظاهرٌ اشتراطها فيه لإسقاط وجوبو عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة 
الصلاة عليه)) اه. 

وبحث فيه "شارح النية": ((بأنً ما مر عن "أبي يوسف" يفي أن الفرض فعل الغسل 
ا کار ل م ا کی زلحن هما في ارط ا 
يستحق العقاب بت ركهاء وقد تقر ني الأصول أ ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشتر 
وحوده لا إيجاذه كالسعي والطهارةء نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها)) اه. 

وأقَرَةُ "الباقاني"» وأيْدَهٌ ما ف "المحيط": (رلو وح اميت في الماء لا بد من غسيه؛ 
أن ا لخطاب يتو جه إل بني آدم» ولم يوجحد منهم فعل)) ۴ 

SS a a‏ ولذا صح 
تغسيل الذعَةٍ زوجَها اسل مع أ اة شرطها الإسلام ف A E‏ وهر 
التبادرُ من قول "الخاتية": ((أجرأهم ذلك))» بقي قول "المحيط": (رلأٌ ا خطاب وجه إلى بني 
آدم))» ا ا بفعل الملك» ویرد عليه ة RE‏ غسيل اللائكة*) وقد يقال: 
إل فعلهم ذلك كان بطريق النيابةء تأمّل. وسيأتى”" تحقيقةُ ف باب الشهيد. 

هذا» وقد صرح ٿي ا الصغار "“: ((بأن الصبي اغ الت ان اش را ا 
سند كر عن "ايدام + ررس أنه لو مانت امراة بين رجال رف صي غر مشه لود 
الغسل ليغسلها)) وبه عَلِمَ أن البلوغ غير شرط. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص٠۸٠‏ بتصرف. 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "الخانية": کتاب الصلاة - باب غسل المیت ۱۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ سيأتي شخ رجه ص٤‏ ۳۸ -. 

)٥(‏ المقرلة ]۷۷٠٠١[‏ قوله: ((ولم يعد)). 

(1) "حامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة - المسألة الثالغة والثلاثون ٤٤/١‏ . 

(۷) المقولة [۷۳۲۲] قوله: (ررحمه المحرم)). 


الجزءالخامس ‏ .د إإإ .. .. باب صلاة الجنائر 


وي "الاخحتيار": (رالأصل فيه تغسيل الملائكة لآدمٌ عليه السلام» وقالوا لولدو: هذه 
سنة موتا کم ٩٨)‏ 

( فروع ) لو لم يدر أمسلم أم كافرٌ ولا علامة فإ في دارنا غسّلَ وصْلي عليه 
وإلا لا. احتلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلون e‏ 


)۷٣٠٠(‏ (قولة: وي "الاحتيار"" إلخ) استفيد منه أنه شريعة قليمة» وأنه يسقط وإ 
ا مک ولذا لم یذ أولادٌ (۲/ق۲٠١٠/ب]‏ أبينا آدم عليه السلام غل "يز"©. 

]¥11[ (قولة: فان في دارنا إلخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن 
العلاتة ية وعند فقدها يعتبّرٌ لكان في الصحيح؛ أله بعصلٌ به غلبة لظن ك 
ني "النهر"“ عن "البدائع”» وفيها: ((أنً علامة المسلمين أربعة: الختاك» والخضاب» ولبس 
السواد» وحلق العانة)) اه 

ال الوادت س فاو لان 

Y1۷]‏ (قولة: اعتبر الاك أي: في الصلاة بقرينة قوله قي الاستواء: ((واخحتلف في الصلاة 


ا ا ا و E‏ ان 
سلون إلخ))» فان اعتبار الأکثرية إا برای شرطا للصلاة بدون حلافو لا للفسل» فإنه يحب مع 
الاستواء فعلى هذا يكون محل الرد قولة: (رغسّلوا)) لا قوله: ((راتیف في الصلاة عليهم))؛ 
إذ لا دعل له فيه» إلا أن يقال: حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تشيرٌ بالاتفاق على الغسل كما ظهر 
لكن قد يقال: إن قصده بالاعتبار الأكثرٌ الاحترار عن مراعاة الأقل فقط لا المساوي بدليل ذكر حكمه 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق »)1۰۸١(‏ وابن أبي شيبة ٠۳١/۳‏ كتاب المنائز ‏ باب ما قالوا في الميت: كم يغسل وما يجعل 
في الماء ما يغسل به» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٠ ٤/۳‏ كتاب الحنائز - باب الحنوط للميت» وأخحرجه الجحاكم 
۳٤١-١‏ كتاب الجنائزء» وقال: صحيح الإسناد ولم بخرحاه» وهو من النوع الذي لا يوجحد للحابعي إلا 
الزاري الراجت اا عي ن رة الي جن ل Ss E CS‏ 
أنه روي عن اسن عن ابي بن کعب دون ذکر عتي من حديث بي بن كعب خب مرفوعا. 

(۲) "الاحتيار": كتاب الصلاة _ باب الجخائز - فصل في غسل المت .٩١/١‏ 

ط2 کات اھ ات اجنازة ۳۹۸/۱ نقلا عن أب السعود. 

.//۹۲ "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائر ق‎ )٤( 

)٠(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وجوب الغسل ۳٠۳/۱‏ بتصرف. 


قسم العبادات ‏ س إإإ ._._ حاشية ابن عابدين 


SS SS GR‏ » قالوا: 


عليهم))» قال في "الحلبة": ((فإث كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام 
المسلمين وإلا فلو المسلمون أكثْرَ صلى عليهم وينوي بالدعاء اللسلمين» ولو الكفارٌ 
أكثرَ ففي شرح مختصر الطحاوي" ل "الإسبيجابي": لا يصلى عليهم» لكن يغسّلون 


ویکفنون ویْدفنون ي مقابر کین)) اهھ. 
قال 7 EE‏ العلم بال کثر أ ل يحصی عدد الملسلمين ویعلم ما ذهب منهم 
ارت فق ان 


¥1۸3( (قولة: اك في الصلاة عليهم) فقيل: لا بض! لان ترك الصلاة على الملسلم 
مشرو ع في الجحملة كالبغاة وقطّاع الطريى فكان أرل من الصلاة على الكافر؛ لأتها غير 
ا تعالى: فإ ولانسل ع أحدينهم تاتأبدا [ التوبة- ۸٤‏ ]» وقيل: يصلي ويقصد 
المسلمين؛ لأنه إن عجر التعيين لا يعجر عن القصد كما ف 'البدائع » قال في "الحلبة"“: 
((فعلی هذا ينبغي ان ا عليهم في الحالة الثانية أيضاء أي: حالة ما إذا كان الكفار أكثر؛ لأنه 
یت قمت الین قط ل یکن ممل على كار ولا لمر اصات علي ي بذ 
الأول أيضاً مع أن الاتفاق على الحوازء فينبغى الصلاةٌ عليهم في الأحوال الثلاثِ كما قالت به 
'الأئمّة الثلاثة"» وهو أوجة قضاءٌ لحن المسلمين بلا ارتكاب مهي عنه)) اھ ملخحصا. 

]۳۹۹ (قولة: وحل دفنهم) بار غا على ((الصلاة))» ففیه حلاف أيضاً. 

۷۳۲۰ (قوله: کدفن ذمية) عل الأول مشبًّها بهذا؛ لأنه لا رواية فيه عن "الإمام"» بل فيه 


مستقلا» فيصح تفسيرٌ "ط"» تأمّل. لكن ما نقله عن "الحلبة" يفي أ اعتبار الأكثرية إغا هو في الصلاة 
لا في الغسل» فإنهم يغسلون ولو الكفارً أكثر. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر ئي صلاة الحدازة ۲/ق٣٠۴/ب‏ بتصرف. 

(۲) انظر تعليقنا المتقدم ٤۸۷/١‏ . 

(۳) 'ط : کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجنائر .۳٠۹۹/۱‏ 


)٤(‏ "البدائعم": كتاب الصلاة - فصل لي شرائط وحوب الغسل ۳٠۳/١‏ بتصرف. 
(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ ق٣۱٠۳‏ /إب. 


ov¥/1 


الجزء الخامس د ٣‏ ب پاپ ضلاة اجنار 


ر یب را 


لأ وجة الولد لظهرها. ماتت بين رحال» أو هو بين نساء يَمْمَة المحرّم» فإل 


لم يكن فالأجنبي بخرقة يمم الخنفى امشكل لو مراهق EEE‏ 


احتلاف المشايخ اا ع سه لاله ن اح ها الها وي ل 0 فال 
عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم: تدفنْ في مقابرنا ترجيحا RE‏ 
oR SS‏ بن الأسقع" e‏ 
على حدة» قال في "الحلبة": ((وهذا أحو 0 


9 


والظاهر ۔ كما أذ فصحَ به بعضهم- ا ا فخ فيه الروح» وإلا دقفت 


[۷۳۲۱] (قو ل اة جه الولد لظهرها) ف E‏ فيو بحه إلى القبلة بهذه 
الصفةء "طط" 
[YY]‏ (قولة: ا الحرم اخ) اي أي يمم الست الأعہ من الذكر والأشى› وكذا قوله: 


((فالأحنبی))» أي: فالشخحص الأجتبي الصادق بذلك, وأفاد أ ُن الحرم ا يحتاج إلى نحرقة؛ لأنه 
جور له مس أعضاء تيمم عخلاف الأجنبي» إلا إذا EE‏ لأنها ا 

ف ان ها و ل ین ع السا رل لال ول کار راض رة فر ای 
كافر علمتة القسل؛ لأ نظر الجنس إلى احنس أحف وإن لم يُوافق في الدّين» ولو معهنَ صيية 
لم تبلغ حد الشهوةء وأطاقت غسلَه علمتها غسلة؛ لأ حكم العورة غير ثابتٍ في حقهاء 
وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صب غير مشتهى كما بسَطَةٌ في "البدائه"”. 

Y۳]‏ (قولة: ET‏ مراد به هنا من بلغ حدٌ الشهوة كما يعم ما بعده. 


(1) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۷١۳/.‏ 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة .۳٠۹/۱‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في بیان الکلام فیمن یغسل .٠٠٠-۳۰٣/۱‏ 
)٤(‏ المقولة ]۷۳۲٤[‏ قوله: ((وإلا فكغيره)). 


قسم العبادات ٠‏ .س إ٤‏ حاشية ابن عابدين 


e. 2‏ ك ا وا ك 


۴٠‏ (قولة: وإلا فكغيره) أي: من الصغار والصغائر» قال قي "الفح "": ((الصغير 


والصغيرة إذا لم يلغا حد الشهوة يغسّلهما الرحال والنساء وقدَرّه في "الأصل"" بأ يكون قبل 
أن یتکلب)) اھ. 


(۷۳۲] (قوله: يمم لفق ماء إلخ) قال قي "الفتح": ((ولو لم يوحد ماء فیمم اميت وصلوا 


(قو ل قال في "الفعح": الصغير والصغيرة إلخ) تقدَمٌ ل 'الشارے' فى شروط الصلاة عن "السر اج" ما 
نصة: ((لا عورة للصغير حداء ثم ما دام لم شه فقبل ودبرء ثم تغلظ إلى عشر سنین» ثم کبالغ)) اه تأمّل. 

(قولة: وقدّرَّه في "الأصل") أي: الصغرَ كما في "المنح". 

(قولة: قال في “الفتح": ولو لم يوجد ماءٌ إلخ) في "السراج": ((وإذا غسل ايت كفن وقد بقي 
منه عضر لم يصب الماء فإنه يسل ذلك الموضع الذي بقي» وينقض الكفن ثم يُكَقَنْ ويُصلى عليه وإن 
بقي إصبعٌ أو نحوها لا ينقض الكفنْ عندهماء وقال "ححمَد": ينقض ويْغسَلٌ ذلك الموضع» وإن عَلِمٌ ذلك 
قبل التكفين غسل بالإجماع» هذا إذا لِم قبل الصلاة عليهء فإن صي عليه قبل الغسل أو بقي منه عضو 
A E‏ الصلاة عليه» وكذا إذا ذكروا ذلك بعدما وضع في القبر وسوّي عليه لبن قبل 
أن يهال عليه التراب» وإذا اهيل عليه الشراب وبلغ التراب اللجدل بش وسقط الغسل» وعصادت 
ا اوا ا و عاو ووک ا 
الميت)) ما نصه: ((قال في "شرح المحمع": وإذا عَم بعد التكفين أن اقل من عضو الميت لم يسل أمَرً 
"محمد" بتع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافا لهماء له أن الغسل لم َم كما لو ترك عضواء ولهما أن 
قليلاً من العضو قد يتسار ع إليه ا ا ب به الماء ثم جف فلا ينر ع بالشك بخلاف 
العضو الكامل؛ لانتفاء الاحتمال فيه)) اه. 


.۷٦/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الغسل‎ )١( 
.۳۹۲/۱ "الأصل": کتاب الصلاة - باب غسل المت من الرجال والتساء‎ )۲( 
.۷٦/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )۳( 


الجزءالخامس ...س ملل باب صلاة الجنائز 


عليه» ثم وحدوه غسّلوه وصلوا عليه انیا عند "بی بوت وغه خضل ولا تماد الضاة عة 
ولو كفنوه وبقي منه عضو لم عسل فإنه عسل ذلك العضو ولو بي نحو الإصبع لا يغسَلً)) اه. 
(11J‏ (قولةً: وقيل لا) أي: يسل ولا 2 عليه كما علمته. 
قلت: ولا يظهرٌ الفرق بينه وبين الحي» فإك الح لو تيمم لفقا الماء وصلى ثم وده 
لا عيذ ثم رأيت في "شرح امنية"“ نقلا عن "السروحي": رن هذه الرواية ۲/ق ١٤١‏ /ب] 
موا للأصول)) اه. وفيه إشعار بترجيجها لما قلنا. 
یندب ل من غسل الت و يكره أن يله جتت أو خان "مداد والارل u‏ 
أقرب الناس إليه» فإن لم يحسين الغسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي للغاسل ولمن حضَر إذا رأى 
ات ا ا هد ته ا وع و ت ا 
وجه ونحوه ما لم یکن مشهوراً ببدعةٍ» فلا بأس بذکره تحذیرا من بدعته» وإ رأی من أمارات 
الخير كوضاءة الوجه والتيسم ونحوه استحّب إظهارهُ لكثرة الترحم عليه والحث على مغل عله 
اتن شرح ال0 
مطلب في الكفن 
)۳1۷ (قولة: ا الكفن إلخ) أصل التكفين فرض كفاية EEE‏ الشكل 
شت ل 'شرنبلالة". 
)١(‏ شرح النية الكبير": فصل ني الجنازة صه .-٦١‏ 
(۲) "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب أحکام الجنائر ق .//٣٠٣۳‏ 


(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص١٠۸١‏ باختصار. 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الجحنائز ١١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


ف لااك ا د ا ي خاف ا عابای 


له إزار فيص ولفاق وتكرة البائ ليت ري الام امتبی '» واستحسنها 
امتأحرون للعلماء والأشراف» ولا بأس بالريادة على الثلاثة. a‏ 


[VTA]‏ (قولة: لهم أي: للرجحل. 

[Y4]‏ (قولة: إزار ر ل هو من القرن إل القدم» والقميص من أصلٍ العنق إلى القدمين 
بلا دحریص وكمين» واللفافة تيد على ما فوق القرن والقدم للف فيها ايت وتربط من الأعلى 
واأمفل إندا والد ري الفى الذي بعل ق ن إلى لسع اللي 

VY]‏ (قولة: وتکره العمامة إلخ) هي پالکسر E‏ على الرأس» "قاموس"". قال 

ط": ((وهي عل الخلاف» وأمًا ما عل على الخشبة من العمامة والزينة ببعض حلي فهو من 
الکروه بلا حلاف لما تقَدّمٌ أنه یکره فیه کل ما کان للرینت) اه. 

۷٣۳١‏ (قول: ني الأصح) هو أحد تصحيحين» قال "القهستاني": ((واستحسينَ على 
الصحيح العمامة» بعكم يمينا ويذنب ويف ذه على کور من قبل ينه وقيل: يُذنب على وجهه 
كما في "التمرتاشي". وقيل: هذا إذا كان من الأشراف وقيل: هذا إذا لم يكن في الورثة صغار 
وقیل: لا یعمم بکل حال كما ني "المحيط" والأصح ا وا کا حال کما لي 

'الزاهدي" )) اه. 
٣٣‏ (قو ل: ولا بأس بالزيادة على الثلائق) كذا في "النهر"“ عن "غاية البيان"» و تقل قبله 
ع 0 ا اعصام : ((إنه إلى حمسة 


.أ/٣٠١ "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب احکام الجنائز ق٤۳۱ /ب ۔‎ )١( 

(۲) 'القاموس : مادة ((عمم)). 

(۳) "ط": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنازة .۳٠۹/۱‏ 

.٠۷۳/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )٤( 

.ب/١٠۹ق/۱ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في المحناثر‎ )١( 
"النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحنائز ق۹۲٩ /ب.‎ )٦( 

(۷) "الحلية": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة المحنازة ۲/ ق۳۰۷ /ب. 
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لیس مکروه» ولا بأس به)) اه. ثم قال: ((ووجحه بان "ابن عمر' TT‏ اة ن 
[۲/ ق٤١‏ ١/أ]‏ فى مسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدارَ العمامة إلى تحت 
سک رواه EN‏ بن مور آھه. 
قال ٤‏ ال ل نقل الكراهة عن "المجتبى': ((واستفنی E ٤‏ الزندو ى" 
ما إذا أوصى بأ يكف في أربعة أو خمسة فإنه جور بخلاف ما إذا أوصى أن يكف في وبين 
ناله كفن بي ثلااي ولو أوصى أن يُكفنَ بألف درهم كفن كفنا وسطا)) اه 
ا "الروضة' ' منقطع؛ إذ لو کر لم تنفذ وصيتةُ كما 


(قول: منقطم) یظهر لو کانت عبارته عي مصرّحة بكراهة الرّيادة على النلاث»› کک 
الاستغناء أنه صرح وا بكراهة الرّيادة على الفلاث» ولعل وجه عدم الكراهة فيمالو أوصى 
لم تتمحّض الكراهة لقول "مالك" باستحباب الخمس للرّجال والتسع للنساء ثمٌ رأيت في "البناية" 
عن "الذخيرة": ((لو أوصى أن يُكفَن الول زيادة على الثلائة إلى مسة أثوابٍ مل كفن النساء 
فلا یکره» ولا بأس به)) اھ. 


(١)كذا‏ في "الحلبة"» ولم نعثر عليه في المطبوعة التي بين أيدينا من سننه» وأحرحه ابن سعد في "الطبقات" »۲١ ٤/١‏ وأخرج 
قطعة منه مالك في "الموطاً" ۳۲۷/١‏ كتاب الحج ‏ باب تخمير المحرم وجهه. 
وفي "د" زيادة: ((وأوصى أنس لابن سيرين أن يغسله» فغسله وكفنه في خمسة أثواب أحدها العمامة» وطلاه با مسك صن 
قرنه إلى قدمه» رواه حرب ف مسائله. ومن ثم استحسنَ العمامة ي الكفن بعضْ المشايخ» ثم منهم من قال: كان ابن عمر 
يعمم الميت ويرسل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حالة الحياةء فإنه يرسل ذنبها من قَبّل القفا؛ لأ ذلك لعنى الزينة وقد 
اققطع ذلك بالوت» وهنا هو المذكور أي "البدائم". ومنهم من قال: لن ابن عمر أوصى» و كان يعمم من هلك من أقاربه 
ویذنب ویلف دنبه على کوره من يبل ينه ویعمم ینا وهذا هو المذكور في شرح الجامع الصغير' لفخحر الإسلام. 
وني "الفتاوى الظهيرية": إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف يعمم» وإن كان من أوساط الناس لا يعمم اه. 
وكرهها بعض مشايخنا؛ لا في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: رركفنَ رسول الله ي ثلاثة أثواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ولأن الكفن يصير بها شفعاء وننص في "شرح الزاهدي" على أنه 
الأصح ولا يعرى عن تأمل اه ما في "الحلبة" على "لنية" للمحقق ابن أمير حاج)). 

(۲) "البحر": کتاب اللمنائز ۱۸۹/۲. 


قسم العبادات ۸ ٠‏ حاشية ابن عابدین 


ويحسن الكفنٌ لحديتث: رر حَسنوا أكفان الموتى» فإنهم يتزاورون فيما بينهم 
E‏ . له 9 سء 1 (ra‏ ر ق ى ر i.‏ 
ويتفاحرون بحسن أكفانهم ))» ظهيرية ` (ولها درع) آي: قميص (وإزار 


۷۳۳۳ (قوله: ويحسن الكفنْ) بأن يكف بكفن مثله» وهو أن ينطرَ إلى ثيابه في حياته 
للجمعة والعيدين» وقي المرأة ما تلبسُةُ لزيارة أبويها» كذا في "المعراج"» فقول "الحدادي"": 
(YT lt . E u 3‏ 
((وتکره امغالاة ف الكفن)) يعني : زیاده على كفن الثلء» تهر 
4 ك 1 1 1p‏ رم ر £ 
[YT]‏ (قوله: خحدیث إلخ) وی 'صحیح E‏ عه ا رادا كفن احدکم أخحاأه 
فلیحسن کفنه» وروی أ داود زه : را تغالوا ف الكفن» فإانه شلب MEF‏ سریعا))» 
م qe‏ ر ٣ھ‏ و 1 SUF‏ 
وحمِعَ بين الحديئين بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافته لا كونه نميناء "حلبة. وهو ق معنى ما 
ر۷ yl!‏ 1 
مر ' عن النهر . 
‌ ر ر ا a‏ 
[Yo]‏ (قوله: ويتفاحروك) المراد به الفرح والسرور حيیث وافق ألسثةء والزيارة وان كانت 
للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد. 
]۷۳۴۳١(‏ (قوله: ولها) أي: ويسن في الكفن للمرأة. 
٣۳۷(‏ ۷ (قولة: أي: قميص) أشار إلى ترادفهما كما قالواء وقد فرق بينهما بان شق الدرع 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق٦ ./١‏ 
(۲) "السراج الوهاج": کتاب الصلاة - باب الجنائر ١/ق ٠١۲‏ ٣/ا.‏ 
(۳) "النھر": کتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ق ۹۲ /إب. 
)٤(‏ احرجه مسلم )۹٤۳(‏ کتاب الجنائز ۔ باب في تحسین کفن المیت» وأحرحه امد ۳٤۹/۳‏ وأبو داود )۳١٤۸(‏ 
كتاب ابحنائز - باب في الكفن» والبيهقي ۳ کاب النائر ۔ باب ما تحب من تسين الكفنء عن حابر 
)٥(‏ حر حه أبو داود )۳٠١ ٤(‏ كتاب الحنائر - باب كراهية المغالاة في الكفنء والبيهقي ٠٠۳/۳‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
من كره ترك القصد فيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 
قال ابن حجر في "التلخحيص " 4/۲ ا داود من رواية الشعبي عن علي› وي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي»› 
تختلف فیه» وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لان الدارقطني قال: نه لم یسمع منه سوی حدیٹ وأحد. 
)٦(‏ 'الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ٠٠١۷‏ باختصار يسير. 
(۷) في المقولة السابقة. 


o¥۸/ ۱ 


الجزءالخامس ٠‏ .. . 4ل ٠٠.‏ باب صلاة الجنائز 


وحمار ولفافة وحرقة تربّط بها ثدياها) وبطنها (وكفاية له إزارٌ ولفافة) EY‏ 
ا اش والقميص 1 الک“ 0 


۷۳۳۸ (قوله: ومام 4 الخاء: ما a e‏ رأسّهاء قال الشيخ "إسماعيل": 
((ومقداره حالة الموت ثلائة أذرع بذراع الكرباس» برسّل على وجهها EY,‏ 
في "الإيضاح" و'العتابي")) اه. 

۷٣۴۹‏ (قول: وحرقق الأول أن تكون من الثديين إلى الفحذين» "نهر" عن "إلخانية". 

[VT 4*۰]‏ (قولة: ا أي: الاقتصار على التوبين له کفن الكفاية؛ لاه ادنی ما لبس حال 
N E a E E E E‏ 
"معراج'. 

جاص أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراه» فهو دون كفن السنة وهل 
ت اشوس ایکا راخت الذي يظهر لي الاني› ولذا کره الاق منه كما يذكره 
"الشارح"» وقال لي "البحر"*: ((قالوا: ويكرة أن كفن لي ثوب واح حالة الاحتيار؛ لان ني 
حالة حياته تجوز صلاته في ثوب واحٍ مع الكراهة» وقالوا: إذا كان باال قلة والورثة كثرة فكفن 
الكفاية أولى» وعلى اقلت ك السة رل ومقتضاه أنه لو کان عليه ثلاث اواب ولیس له غيرُها 
وعليه دين ان ٤ ES‏ لان الال ك ليس راحب حتې ترك للورئة عند كثرتهم 
والدين اول مع نهم صرّحُوا کیای اا - بأنه لا ياغ شيءُ منها للڏين كما 
فى حالة الحياة إذا افلس وله ثلاثة أثواب هو لابسّها لا يرع عنه شيءَ ليباع)) اه ما في "البحر"» 


(۱) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائز ١/١۱۷۳بتصرف‏ يسير. 

(۲) "الإحکام": کتاب الصلاة - باب الجنائز ۲/ق ٤۱‏ /إب. 

(۳) 'النھر': کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجنائز ق ۹۲ /ب باحتصار. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب غسل اميت ۱۸۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتا وى الهندية"). 
(ه) "البحر": کتاب المجنائز ۱۹۰-۱۸۹/۲. 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الحنائز ق٦٠‏ /أ. 


قسم العبادات ج کی ا ب د خاش این غابدین 
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وهو مأحوذ من "الفتعح ٠"‏ وقال قي الفتح: ((ولا بیع الحواب)) اه. 


وذكر الحواب بعضهم بأن يرق بين اميت والح بأد عدم الأحذٍ من الحى لاحتياحه» 
ولا كذلك اميت إه. 


٤‏ و 


اقول ات خی ان الإشكال حاءَ من تصرجحهم بعدم الفرق بين الحي والميت» فأنی 
يصح هذا احواب؟! نعم يصح على ما قله "السيّد" في "شرح السراحيّة": (رمن أنه إذا كان 
الدين مستغرق فللغرماء المنع من تكفينه ما زاد على كفن الكفاية))» وقال "الشارح" قي 
فراتض لر اا ((وهل للغرماء المنع من كفن النل؟ قولان» والصحيح نعم)) اه. 
ومثله في "سكب الأنهر"“. 


(قولة: نعم يصح على ما قال "السيّد" إلخ) أي: ما قاله في "البحر" بقرله: ((ومقتضاه إلخ) لا 
الحواب عن الإشكال» فن ما في "الخلاصة" ما زال مخالفا لما استنبطة في "البحر“ نعم ما قله وافق 
امقول اللصحح» ق ((لكن قال إلخ)) استدراكٌ على ما لدا ووحهه أن مانقله عن 
اف ما ا و واا ر مادک ر ا رد لا 
حعَلّ "الرملئ" ما ذكرهٌ "ا لخصًاف" دليلا على تكفينه بكفن الكفايةء وعبارته: ((قال الفقيةُ "ابو حعفر ": 
ن ل و بک کا الكفاية» ويْقضَّى بالباقي الدَينٌُ بناءٌ على مسألة ذكرّها قي "أدب 
القاضي ': إذا کان للمديون ثاب ا الح( کا في "حاشية البحر'» وحينئ فالقصد بالاستدراك 
ا IF‏ لا المخحالفة له؛ إذ ليس فيه ما بافيه» والقصد بالثوب ما يكفيه لا الفرد. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في التكفين ۷۸/۲ بتصرف. 

(۲( "شرح ا ص۳-. وهي شرح أبي الحسن» علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجحاني ( ت٦۱‏ ۸ھ) 
على فرائض أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد»سراج الدين الخار ت حدود. ٦۰‏ ه) المعروفة 
ب "الفرائض السراحية". ("كشف الظنون" ۲٤۷/۲‏ ١ء‏ "الفوائد البهية" ص١‏ ۲١ء‏ "هدية العارفين" .)٠١٠١/۲‏ 

(۳) 'الدر المنتقى": كتاب الفرائض ۷٤١١/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

EREY‏ لعلي بن محمد علاء الدين الطرابلسي الأصل الدمشقي (ت۳۲١٠١ه)‏ شرح فرائض "ملتفى 
الأجحر" لاإبراهيم بن محمد الحلبي (ت ٦‏ ١۹ه).‏ ("كشف الظنون" ۸٠٠١/۲‏ "حلاصة الأثر" .)۸٠/۳‏ 


او اکان س اا ا ااب ةادا 


iir rtrvsunueconmnrraQrEaanDnerurmNEsumhHANEromnrvHHNYNENSVEDDLHARENRNRAAEERCGCLAGANGHCCCGrPEnOGOnNrecobecenanDbDai®s 


لكنْ قال أيضا: ((ألا ترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة في حال حیاته» ویمکنه الاکتفاء 
a A‏ و ټم i‏ رر 3 ا ۰ 
ما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدينَ ويشتري بالباقي وبا يلبسه؟ فكذا في الميت المديون» كذا 
احتارّة "الخصًاف" في "أدب القساضي"”“)) اه. ثم رأيت مئل في "حاشية الرملي" عن شرح 
'السراحيّة" المسمّى "ضوءَ السراجح" ل "الكلأباذي""» و حيار فلا إشکال و 
وبه غلم أن e‏ عن "الخلاصة" حلاف الصحيح» وقد ق حمل ما في "الخلاصة" في 
ا لحي على ما إذا لم يكتف ما دون الثلاثةق وفي اميت على ما إذا لم يمنعهم الغرمائ قال فی "شرح 
قلائد المنظوم ": ((صحح [۲/ق ٤١‏ ١/أ]‏ العلامة "حيدر"”“ في شرحه على "السراحية" اللسمى 
ب "المشكاة' بان للورنة ثة تكفينهُ امل ما e‏ اھ. 
المسنون على الڏين ا 5 هذا ss e‏ واحب .معنی آ4 
لا جوز قل منه عند الاحتيارء ثم رأيت في "شرح المقدسي" قال: ((وهذا اقل ما ر غت 
الاحتيار))» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "أدب القاضي" لأبي بكر أحمد بن عمر - وقيل: عمرو - الشيباني الخصّاف(ت ١١۲ه).‏ ("كشف الظنون" »٤١/١‏ 
"الطبقات السنية" .)٤١۸/١‏ اتظر "شرح أدب القاضي" للحصاص: الباب الثاني والتلائون في الحجر بسبب الدّين 
A.‏ 
(۲) "ضوء السراج": لأبي العلاء حمود بن أبي بكر بن أبي العلاءء شمس الدين البخاري الكلاباذي رت٠‏ ١۷ه).‏ 
("کشف الظنون" ١۲٤۹/۲‏ "الفوائد البهية" ص۰ .)-۲١‏ 
(۳) تي هذه المقولة. 
)٤(‏ المسمَى "شر لآلى المفهرم شرح قلائد المنظرم في منتقى فرائض العلوم": كلاهما لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 


الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي(ت۳۸١١ه).‏ ("إيضاح المكنون" ۲۳۹/۲ 1۲٤‏ "سلك الدرر" 
۲ "الأعلام" ۲۹۳/۳). 


)١(‏ حيدر بن محمد بن إبراهيم »برهان الدين الخواقي(ت بعد ۲١‏ ۸ه»وقيل:٤٠۸)‏ ولم نقف على تسمية شرحه 
ب "المشكاة". (" كشف الظنون" ١۲٤۷/۲‏ "هدية العارفين" ۳٤١/١‏ "معجم المؤلفين" .)٠١١/١‏ 


قسم العبادارت ‏ .  ...‏ ١٣٣ل‏ . حاشية ابن عابدين 


٤‏ ت ل ر ع 
في الأصح (ولها ثوبان وخجمار) ويكره أقل من ذلك. 
مه ت ا م 4 1 n»‏ ُء 
(وكفنْ الضُرورة لهما ما يوحد) وأقله ما يعم البدن» وعند "الشافعي": ما يستر 
ب 
العورة كالجي. 
(تبسط اللفافة) ول (نم يبسط الإزار عليهاء OAR o‏ 


ر١٣۷‏ (قولة: في الأصح) وقيل: قميصٌ ولفافة» "زيلعي"'. قال في "البحر": ((وينبغي 
عدم التحصيص بالإزار واللفافة؛ لان كفن الكفاية معتبَرٌ بأدنى ما يلبسة الرحل في حياته من غير 
کراهة كما علل به في "البدائع )) اه. 
(AN ol r. tt ١ 0: $ 2 HH 5‏ 4 
[YF]‏ (قوله: ولها توبان) لم يعينهما ك "الهداية وفسرهما الفتح بالقميص 
واللفافة» وعينهما فى "الكتر" بالإزار واللفافةء قال فى "الببحر"": ((والظاهر كما قدمناه عدم 
لتعيين» بل إمّا قميصٌ وإزارّء أو إزاران» والثاني أولى؛ لأ فيه زيادة في ستر الرأس والعنق)). 
۷۳٤۳‏ (قوله: ويکره) أي: عند الاحتيار. 
د ءٍ د ت وو ٤‏ £ م o‏ 
[YT £]‏ (قوله: وأقله ما يعم البدك) ظاهره أنه لو لم یو جحد له ذلك سالوا الناس له وبا 
للعورة مالم يعم البدن» لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصارٌ إليه إلا عند العجزء 
فلا يناسب تقييده بشىء ولذا عبر 'المصنف" عا يوحد نعم ما يعم البدنٌ هو كفن الفرض كما صرح 


(۱) 'تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۲۳۷/۱. 

(۲) "البحر": کتاب السنائز ۱۸۹/۲. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية وحوب الغسل .٠٠۷/١‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الصلاة - باب المحنائز - فصل في التكفين .۹٠/١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز - فصل قي التكفين .۸٠/۲‏ 
)٩(‏ انظر "شرح العيني على الکنر": کتاب الصلاة - باب المحنائز ۷۹/۱. 
(۷) "البحر": کتاب ابحنائر ۰/۲ ۱۹. 


الجر الامش ت ۴۳ ا ن باب صلا اجار 


ويقمَّص ويوضع على الإزار» ويلف يساره ثم ينه ثم اللفافة كذلك) ليكون الأيعن 
على الأيسر (وهي تلبس الدرع» ويجعَل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي: 
الان ع (والخمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة) O POPE‏ 


به ي "شرح الأية" و به الفرض عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة؛ انا 
بقدرهاء ولذا لا استشهد "مصعب بن عمير" طك يوم أحا ولم يكن عنده إلا نيرة -أي: كساء 
مخطط_ فكان إذا عطي بها رأسةُ بدت رجحلا وبالعكس أمَرَ النبي ل بتغطية رأسه بها ورجليه 
بالإذحر إلا أن يقال: إن ما لا يسترٌ البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاء بل حب سترٌ باقيه 
نحو حشیش کالاذحر» ولذا قال "الزيلعي" بعد سوق حدیث "مصعبٍ": ((وهذا دلي على أن 
ستر العورة وحدها لا يكفي خحلافا د "الشافعي")) اه تأمّل. 

۷٣٠٠١‏ (قولة: ويْقمص) أي: اميت أي: يبس القميص [۲/ق ٤١‏ ١/ب]‏ بعد تنشيفه بخرقة 
lS‏ و 

٣٠١‏ (قولة: ويْلَفٌ يسارَة ثم مينة) الضميران لالإزار» وأشار به إل أن كلا من الإزار 
ENS EES‏ 

۷ (قو له ليكون الأعن على الأيسر ) اعتبار 1 بحالة الحياةء "إمداد"". 

[VTA]‏ (قولة: تحت اللفافة) الأوضح: تحت الإزار. 


.-١۸ ٠ص "شرح النية الكبير": فصل ف الجنازة‎ )١( 

(۲) آحرجه احمد ۱۰۹/۰ والبخاري(۱۲۷۹) کتاب الحدائز - باب إذا لم جد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمیه غطى 
رأسه» ومسلم( )٩ ٤۰‏ كتاب الجنائز - باب في كفن الميت» وأبو داود(ه )١١٠١‏ كتاب الجنائز - باب كراهية المغالاة 
في الکفن» والترمذي(۲١۳۸)‏ کتاب الناقب - باب مناقب مصعب بن عميرظت» والنسائي ۳۸/٤‏ كتاب الجنائز - 
باب القميص ف الكفن» عن باب بن الأرتطاب. 

(۳) "تبیین الحقائی": کتاب الصلاة ۔ باب المحنائر ۲۳۸-۲۳۷/۱ . 

)٤(‏ الممرلة ]۷۲۹١[‏ قوله: ((وينشف في ثوب)). 

)٥(‏ "ط": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنازة ۳۷١/١‏ بتصرف. 

.ب/٣١١‎ ٣ "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب احکام الجنائز‎ )١( 
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قسم العبادات ٠‏ إ٣‏ _ حاشية ابن عابدين 


[VF£4]‏ (قولة: ٿم يفعَلٌ کما مر اي: بان وضع بعد إلباس الدرع والخماز على 
الإزار ويْلّفٌ يسارُه إلخ» قال في "الفعح": (رولم يذكر الخرقة» وني "شرح الكنر"": فوق 
الأكفان كيلا تنتشرَء وعرضًّها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وتیل ما ون التدئ الال كه 
كيلا ينتشرّ الكفنْ عن الفخذين وقت المشي» وفي فة رب اة فرق .لكان 
عند الصدر فوق القديين)) اه. 

قالاق "الوه (ررقرل "ادى :رط الحرفة غل .ادن فرق الأكفاة 
يحتمَل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص» وهو الظاهل)) اه. 

وني "الاحتيار": ((تلبَسٌ القميص ثم ا خمارً فوقه» ثم ترط الخرقة فوق القميص^)) 
اه. وماد هذه العبارات الاختلاف في عَرضهاء وي محل وضعهاء وني زمانه» تأمًل. 

]۷۴۵٠(‏ (قولة: ونش مشكل كامرأة فيه) أي: فيكف في حمسة أثوابٍ احتياطاً؛ لأنه 
على احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا تضر قال في "النهر": (رإلاً أنه جنب الحريرَ وا لمعصفر 
والمزعفر احتياطا)). 


)١(‏ تي الصحيفة السابقة "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل ف التكفين .۸٠/۲‏ 

(۳) العبارة في "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب ابنائز .۲٠۸/۱‏ 

.۲٤۳/۱ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز‎ )٤( 

)٥(‏ "ال محوهرة النيرة": كتاب الصلاة ۔ باب انائر ۱۲۷/١‏ باحتصار. 

(© لعلة آبو محند عم ر ين محمد بن عمرء جلال الدين لازي ادىت ١‏ ةه ر "واهرز المض" 14/۲ 


"الفوائد البهية" ص١١ .)١‏ 


(۷) "الاحتيار": كتاب الصلاة - باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة عليه .۹۳/١‏ 
(۸) من((وهو الظاهر)) إلى(ر(فوق القميص)) ساقط من "الأصل". 
(۹) 'النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة المجنائر ق۳ ۹/أ. 


الجزء الخامس ی و ی و 


والمحرم كالحلال» والمراهق كالبالغ» ومن لم يراهق إن كفن في واحد جحاز» 


(قوله: و حر م کالحلال) أي: فيغطى رأسة وتطيب أكفانة حلافا ل "الشافي" 
رهه الله تعالی. 
ر۲٣‏ (قولة: والمراهق کالبالغ) الد کر کالد کو الانشی ا ال 
في "البدائع": (رلأنً المراهق ي حياته خر ج فيما يحرج" فيه البالغ عادة» فكذا e‏ فيما 
كفن فیه)). 
۷۳٥۳(‏ (قولۂ: ومن لم براق إلخ) هذا لو ذکراء قال "الزیلعي": ((وأدنی ما كفن 
#الصي ال اورت واحة والا ثوبان)) اه 
وقال ف اا ((وإن کان ضا لم يراهق فإك کا في حرقتين إزار ورداء 
فحسنٌ» ون كفن E‏ ا فلا باس أُڻ تفن في ٹوبین)) اه. 
أقول: ني قوله: ((فحسنً)) إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكونُ ماي 
"الحلبة"” عن "الخانية" و"الخلاصة"“: ررالطفلٌ الذي لم يبلغ حد ا ة الأحسن أن 
كفن فیما كفن فيه لبالغ وإ كفن لي ثوب واحارٍ حاز)) اه. وفيه إشارة إلى أن المراد 
من لم يراهق [۲/ق١١٤١/أ]‏ مَّن لم يبلغ حد الشهوة. 
[Yet]‏ (قولة: ا أي: في خحرقة؛ لأنه ليس له ا ا وكذامن ولد 
a‏ 


(۱) "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجنائر ق١١١/ب‏ بتصرف. 
(۲( اید كتاب الصلاة - فصل في كيفية وحوب الغسل .٠٠۷/١‏ 
(۳) ((فيما بخرج)) ساقط من "٣‏ 

.۲۳۸/۱ "تبیین اللحقائق": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز‎ )٤( 

)٥(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية وحوب الغخسل ۳۰۷/١‏ باحتصار. 

./۳١۸ق/۲ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع والعشرون في صلاة الحتازة‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۱۸۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الحنائز ق٦‏ د/أ. 
(۹) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية وحوب الغسل ۳٠۷/١‏ باخحتصار. 


قسم العبادات ‏ ...د  ._. ۳١‏ _ حاشية ابن عابدين 


ولا يُكفنْ كالعضو من اليت. 

(د) آدمي (منبوشٌ طري) لم يتفسخ (يكفنٌ کالذي لم يُدفَنْ) مره بعد أحرى (وإن 
تفسخ كفن في ثوب واحلي) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشرَء والثاني عشر 
الشهيد» ذكرَّها E a O o. EEE‏ 


۷۳١(‏ (قو: ولا يُكَفنٌ) أي: لا براعى فيه سنه الكفن» وهل النفي .ععنى النهي أو ععنى 
نفي اللزوم؟ الظاهرٌ الثاني فليتأمل. 

[Y0]‏ (قولة: کالعضر ن الست ای لو وحد ٠‏ طرف من أطراف إنسان أو و 
موقا طولا و في نحرقة» إلا إذا کان معه الرس فيكف كما ف بدا" قال: 
((وکذا الکافر لو له ذر رحم حرم مسلم يسل ویکفنه ف حرقة؛ لأ التكفين على وجه السنة 
من باب الكرامة)) اه. 

[VFeV]‏ (قولة: منبوش طري) اي: بان وج ا بلا کفن. 

(۷۳۸] (قوله: لم تسخ د به لان لر فسح كفن ن ترت واحار کنا صرح به بعده» 
والظاهرٌ أنه بيان للمراد من قوله: ((طرئ)) كما تشهد به امقابلة بقوله: ((وإن تفسّخ). 

[Fe]‏ (قولة: کالذي لم لف اي: کف ف ثلائة أثواب. 

[VF]‏ (قولةُ: 2 بعد أخحرى) أي: لوش انيا وثالثا وأكثرّ كف كذلك مادام ا 
من أصل ماله عندنا ولو مديوناء إلا إذا ققض الغرماءُ الت ركة فلا يترد منهم وإث قم ماله 
AS E a E‏ 

( ۷۳۹ (قوله: خد عش اذ كرر متها نا ية الرحل والمرأةء والختتىء» والمنبوش 
الطري» والمتفستّخ» وذكر في الشرح ستة: الحرم والراهق ذكرأ وأنشى» وسن لم يراهق كذلك» 


() "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي كيفية الغسل .۳٠۷/١‏ وقد نقل الحكم فيما لو كان معه الرأس عن القاضي 
ف شر حه" على 'ختصر الطحاوي '. 


الجزءالخامس ...د ٣۷‏ باب صلاة الجنائز 


(ولا بأس في الكفن ببرودٍ وكتان» ولي النساء بحرير ومزعفر ومعصض) لحوازهِ بكل 
ما جور لبسه حال الحياةء وأحبة البياض أو ما كان يصلى فيه Ee‏ 
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والسقط eS‏ أن المراهقة لم ينص على حکمهاء وقدّمنا" عن "البدائع" انين آخحرين» 
وهما من ولد ميتا والكافرُ. 

٣٠٠١‏ (قولة: ولا باس إلخ) أشار إلى أن خحلافه أولى» وهو البياضٌ من القطن» وف "حامع 
الفتاوى": ((ويجور أن يكف الرحل من الكان والصوف» لك الأول 
وفي "التاحيّة": ((ويكره الصو والشعر والجحلد))» وي "المحيط"“ وغيره: ((ويستحب 
البياض))» "إساع ر« 

٣۹(‏ ۷ (قولة: برو مع برو بالضمٌ من يرود القصلبي "مغرب ثم قال: ((والقصب 
ن يرود اليمن؛ لأنه عضب غرله ثم يصب ثم يحاك))» وفيه: ((وأمًا البردة بالهاء فكساء مربع 
سود صغير)). 

[V4]‏ (قولة: وي النساء) على تقدیر ق۱1 /ب] مضاف» أي: وق كفن النسساي 
واحترَرّ عن الرحال؛ لأنه يكره لهم ذلك. ۰ 

[YF]‏ (قولة: البياض) والحديد والغسيل فيه سوا 

۷۳ (قوله: أو ما کان يصلي فیه) مروي عن "ابن البارك" "ط"*. 


(Yj! If 
. لر‎ 


ر ۾ د 
(قوله: أن المراهقة) حقه: غير المراهقة. 


() المقولة ]۷٠١ ٤[‏ قوله: ((والسقط يلف)). 

(۲) "حامع الفتاوى": كتاب الطهارة - فصل في الکفن ق۸٠‏ إب. 

(۳) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٤(‏ لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

)٥(‏ "الإحکام": کتاب الصلاة - باب الحدائز ۲/ق١٤/أ‏ بتصرف يسير. 
)٩(‏ "المغرب": مادة ((برد)). 

(۷) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ق ۹۲ /إب. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠۷١/١‏ 


قسم العبادات .د ۳۸ حاشية ابن عابدين 


( و كفن من لا مال له على من بحب عليه نفقته) فان تعدَّدُوا فعلی قر میراڻهم.. 


۷۳۷ (قولة: من لا مال له) أا من له مال فكفنة في ماله يدم على الدّين والوصية والإرث 
إلى قذر السنة مالم يتعلتق به حن الغير كالرّهن والمييع قبل القبض والعبد الجانيء "بحر "© 
و"زيلعي". وقدمدا" أن للغرماء من الورثة من تكفينه ما زاد على كفن الكفاية. 

(۷۳۸ (قول: على من تحب عليه تفقتة) و كفن العبِ على سيّده» والمرهون على الراهن» 
و ت و 

]¥۳۹ (قولةُ: فعلی قدر a‏ النفقة راڪ عله" فت . أي: ا 
على قذر الميراث» فلو له أخ لام وأخ شقيق فعلى الأول السدس» ا 

أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو کان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة؛ 
إذ لا يتير اميراث في النفقة الواحبة على الفرع لأصله» ولذا لو كان له ابن مسلم واب كافرٌ فهي 
ا ا ل کا ا ا ا روات کاو ا 
على التفاصيل الاتية قي بابها“ إن شاء الله تعالى. 

( تنبية ) 


لو كفنة الحاضرٌ ِن ماله ليرحع على الغائب منهم جحصَيَهِ فلا رحو ع له إن أنفقَ بلا إذن 


(قولة: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له إلخ) ما قاله وجيةٌ» لكن المنقول ماذكره 
"الصنض" و"الشارح"» وذكر في "فتاوى قاضيخان": ((ماتت المرأة وت ركت أبا وابنا فكفنها عليهما 
على قدر مواریشثهما)) اه. 


(۱) "البحر": کتاب العنائز ۱۹۱/۲. 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الجنائز ۲۳۸/۱. 

(۳) المقولة ٤٠١7‏ ۷۲] قوله: (رو كفاية)). 

.۱۹۲-۱۹۱/۲ "البحر": کتاب ابمنائز‎ )٤( 

.۷۷/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل في التكفين‎ )٥( 
قوله: ((والمعتبر فيه القرب والجزئية والإرث)).‎ ]١۲۸۸[ المقولة‎ )١( 


SA 


الجزءالخامس ‏ .س ولم - _ باب صلاة الجنائز 


(واحتلف في الزوج والفتوى على وحوب كفنها عليه) عند "الثاني" (وإن ت ركت 
مالا) "حانية"» ورحَحَه في "البحر": ((بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها)). 
(وإِن لم یکن ثَمَة من تحب عليه نفقتة ففي بيت المال» e o‏ 


القاضي» "حاوي الزاهدي". 
واستنبَطً منه "الخير الرملي": ((أنه لو كفن الزوحة غير زوحها بلا إِذَبِه ولا إذن 
القاضي فهو متبرّعً)). 
(۷۳۷۰) (قوة: واحتلف في الروج) أي: لي وحوبٍ كفن زوجته عليه. 
[F1]‏ (قولة: عند "الفاني") أي: "أبي يوسف"» وأمًا عند "محمد" فلا يلزمه لانقطاع 
لروجيّة بالوت» وفي "البحر"“ عن "المجتبى": ((أنه لا رواية عن "أبي حنيفة"))» لك ذكر 
في "شرح المنية" عن "شرح السراجيّة" لمصنفها: (رأنً قول "يي حنيفة" كقول "أي يوسف"). 
مطلب في كفن الزوجة على الزوج 
١۷۲س‏ (قول: وإ ترکت مالا إلخ) اعلم أنه احتلفت الرّوايات" في تحرير قول "أبي 
يوسض" ففي "الخائية ٠"‏ و"الخلاصة"" و"الظهيرية": ((أنه يلرمُة كفنها وإن ت ركت 
ق۷١٤‏ ١/أ]‏ مالا وعليه الفتوى))» وني "المحيط" و'النجنيس" و"الواقعات" و "شرح المحمع' 
لصنفه: ((إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج» وعليه الفتوى))» وني "شرح الحمع" لمصنفه: 
((إذا ماقت ولا مالً لها فعلى الزوج الموسر) اه. ومثلة في "الإحكام" عن "المبتغى" بزيادة: 
(۱) "البحر": کتاب الحنائر ۱۹/۲. 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۸۲٠‏ بتصرف. 


(۳) ني ب" و"م": ((العبارات)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - باب غسل الميت ۱۸۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق١‏ /أ. 
(١)"الظهيرية":‏ كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ني الحتائز وما يتعلق بها ق١‏ ٤/أ.‏ 
(۷) "الإحکام": كتاب الصلاۃ ‏ باب الجنائز ۲/ق ٠۲‏ إب. 


قسم العبادات ت ا اا ا ا ان 


coeonurnnseneneruavvnerdenvrrvnrannarEAAbAnNAAAHQGQROGAGCECGHANbDGGCLEhNOGOGRKANHCGLECGRGNRCGCORASSSPSDAAGG 


((وعليه الفتوی))»› E‏ افا 

وقي "الإحکام آ عن "العيون": ((کفنها فى مالها إن كان ولا فعلى الزوج» 
ولو مُعسيرا ففي بيت المال)) اه. 

والذي احتارةُ في "البحر" لزومة عليه موسر أو لا لها مال أو لا؛ لأنه ككسوتهاء وهي 
اة اة طلقا قال: ((وصححة في نفقات "الولوالعية")) اه. 

قلت: وعبارتها: ((إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال "أبو يوسف": يحبر الز وح على كفنهاء 
والأصل فيه أن مَّن يحبر على نفقته في حياته يحبر عليها بعد موته*» وقال "محمد ": لا يحبر 
الزو ج والصحيح الأرل)) اه فليتأمًّل. 

( تنبية ) 

قال قي "الحلية"*: ((ينبغي ان يکون ل الخلاف ما إذا لم بها مانع يمنع الو خرب عليه 

حالة الوت من نشوزها أو صغرها وو ذلك)) اه. وهو وجية؛ لأنه إذا تیر ازوم الكفن بلزوم 


(قولة: ومقتضاه أنه لو معسرا إلخ) أي: على هذه الرّواية الأحيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن 
التقييد بيساره» وليس المراد الاتفاق على الثلاث الرّوايات بسبب حمل المطلق منها على المقَيّد بقيد 
الس ولو كان هذا مرادة ما صح ما احتارةٌ في "البحر" من الوجحوب على الروج ولو معسر تأمّل. 


)١(‏ 'الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب ابحنائز ۲/ق ٠۲‏ /إب. 

(۲) "البحر": کتاب الحناثر ۱۹۱/۲. 

(۳) "الولوالحية": كتاب النكاح ۔ الفصل الثاني في الت وكيل في النکاح ق۲٥/أ-‏ ب. 

)٤(‏ في ٣‏ :((تماته)). 

a‏ "الحلبة" هذا القول مُصدًرا بقوله: ((ولقائل أن يقول....)) ثم عقب بقولله: ((ولم أقف عليه 
مصر حا))» فتبين أن هذا إنما هو استطراد منه لا قول اعتمده. انظر التكملة: كتاب الصلاة - فصل في صلاة المحنسازة 
۲ق ۳۰ /ب. 


الجزء الخامس ‏ .د إغ  _‏ باب صلاة الجنائز 


فن لم يكن) بيت المال ر ا و السلمين تكفينه) فإ لم يقدروا 
ا ق ا ی وک ا 


مّ اعلمٌ أن الواحب عليه تكفينها وتجهيرها الشرعيّان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط 
وأجرة غسل بل ر د بتع ي زماننا من مُهللين وقراء ومغنين و ثلالة ايام ونحو 
لف و ل ذلك بترن رظي ن اة الالفن ر ماه 

۷٣۷٣‏ (قول: فان لم یکن بیت امال معمور) آي: بأ لم يكن فيه شيءٌ ((أو منتظما)) 
أي: م بأڻ کان عامر 1 ولا يضرف مصازفة "5 

۴۷٠١‏ (قول: فعلى المسلمين) أي: العالمين به» وهو فرض كفاية يانم بت ركه جيم من عَلِمَ 
تھ ج 


R 


۷٣۷‏ (قولة: فان لم يَقِروا) آي: من عَلِمّ منهم بأ کانوا فقراء. 

]1۷۳۷ (قولة: ولا به مثلم هذا لم يذكره في "المجتبى"» بل زادّه عليه في "البحر"“ 
عن "التجئيس" و"الواقعات"“. 

قلت: وفي "مختارات النوازل”“ لصاحب "الهداية : ((فقير مات فحيع من الناس الدراهم 
۱٤۷/۲‏ /ب] وکقنوه وفضلَ شيءٍ إن عرف صاحبة برد عليه وإلاً صرف إلى كفن فقير آحرٌ 


أو يتصدق به)). 


.٠۷١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللمحنازة .٠۷١/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب المجنائز .٠۱۹۲/۲‏ 

)٤(‏ المراد ب "الواقعات" هنا وحيث نقل عنها بواسطة "البحر" "الواقعات الحسامية" المسماة ب"الأجناس"» لحسام الدين 
الصدر الشهيد (ت١٠٠ه)‏ كما صرح بذلك صاحب "البحر" في مقدمة کتابه ۳/۱ › وتقدمت تر متها .٠٠١/١‏ 

.ب/۳٣ق/١ "تارات النوازل": کتاب الصلاۃ ۔ باب غسل امیت‎ )٥( 


قسم أالعباداث ج YEY‏ حاشية ابن عابدين 


وظاهرة آنه لا ب علبهم إل سوال كفن الضرورة لا الكفايةء ولو كان قي مكان 
ا و ولا يحرج 


ر۷٣۷‏ (قولة: وظاهره إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((ثوبا))» وهذا بث لصاحب 
"النهر"“ لكنٌ قال في "ختارات النوازل" بعدما نقلناه عنه": ((ولا يحمَع من الناس 
إلا قذْرٌ كفايته)) اه فتأمًل. ثم رأيت في "الإحكام" عن "عمدة الفتي": ((ولا يحمعون 
من الناس إلا قذرّ ثوب واحا)) اه. 

8 ا له فلو كان لتوب للميت والحي 
وار يكن به ايت مقا على الرافة © إ3 إذ كان الى مط اله لد 
أو سبي حش منه التلف» كما لو كان للميت ماءٌ وهناك مضطرً إليه لعطش قَدَّمّ على 
et‏ : 

۴۹ (قولة: ولا يحرج الكضنُ عن يلك المتبرّع) حتى لو افترَس ايت سبع كان 
OLA aE E A ES‏ 


.١/۹ ۲ "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ق‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الجحناثز ۲/ق ٤۲‏ إب. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الجنائرز ۱۹۲/۲ بتصرف يسير. 

)١(‏ "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة صه ٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ "النھر": کكتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنازة ق ۹۲/أ. 

(۷) "الإحکام": كتاب الصلاة - باب الحنائز ۲/ق ١٤/ب‏ بقصرف نقلا عن "المحيط" معرياً إلى "النوازل". 
(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاٹون ۱/ق۱۹١١/ب.‏ 


الجزءالخامس ٠‏ .س جيم ٠‏ باب صلاة الجنائز 


مطلب في صلاة الجنازة 
[VYA*]‏ (قولة: صفتها إخ) ذكرَ صفتها وشرطًها وركتها وستتها وكيفيتها والأحق بها 
قال "القهستاني": ((وسببٌ وجوبها اميت المسلم كما في "الخلاصة"» ووقتها وقت 
O EE o E E Ns‏ 
وفي "البحر": ((ويفسيدها ما أفسَّدَ الصلاة إلا المحاذاة كما قي "البدائع"* وتكره 
في الأوقات المكروهة» ولو أحدث الإمامٌ فاستخلف غيرَةٌ فيها حاز» هو الصحيح كذا 
ني "الظهيرية")) اه. 


(قول "امصنف": فرضٌ كفايق) في "السندي": ((ثمٌ إنه قيل: كون صلاة الجنازة فرض كفاية ميد 
عا إذا لم يكن الناس حاضرين قي بجلس الجناز ## لأنه ذكر في "فتاوى قاضيحان" و"ظهير الدين' 
و"المستصفى": قال السيد الإمام "ناصر الدين": وإذا لم يكن الناسٌ حاضرين في مجلس الحنازة ولم 
یعاینوها فالصادة عليها فرض كنات وأمّا عند حضورهم ومشاهدتهم فالصلاة وا غل کل اا 
د حينفلٍ فرض عين»› ولا لوف ف اماف دا رأة فط م ال 
ونقله الملا "على القاري" عن فتوى "أبي المعالي"» وهكذا و ا بهامش "المنح"» وقد طالعت في "محختار 
الفتاوى" و متانة الروايات" وغير هما من المخبرات الععددة فلم اد احدا ذكر انها تصيرٌ فرض عين 
على الحاضرين» فلتراحع المسالة. وقولة بلا: رصلوا على صاحبکم)) مع حضوره دلیل على عدم 
افتراضها على كل حاض)) اه. لكن الأولى مراحعة الكتب التي نسب لها الول بالافتراض 
عند الحضورء وقد راحجعت ا قاضيخان" فلم أجد هذه المسألة فيها. 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنائز ۱۷٤/١‏ باخحتصار. 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الحنائز ق٦١‏ /أ فا إلى نسخحة القاضي الإمام. 
(۳) "الببحر": کتاب الحدائر ٤/۲‏ ۱۹ باخحتصار. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان ما تفسد به صلاة الجنازة ۳٠١/١‏ بتصرف. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث ف الحنائر وما يتعلق بها ق۷٤‏ /أ, 


قسم العبادات ‏ .سسس يع _ _ حاشية ابن عابدين 


2 ء 


a E E OR a بالإجماع»‎ 


[۷۳۸۹] (قو ل بالإجماع) وما ني بعض العبارات من آنها و فالراد الافتراض "بى ". 
لكن في "القهستاني" عن "النظم": ((قيل: إنها سنة) اه. 

قلت: يمكن تأويلة بشبوتها بالسنة كما في نظائره» لكنْ ينافيه التصريح بالإجماع» إلا أن يقال: 
إذ الإجماع O Fao‏ غل E‏ وفاجر E EO‏ 

وَصَلْعليهم [ التوبة- ١١١‏ ] فقيل: إنه دليل الفرضيّة» لكل رد كما في "النه ر" - يإ ماع 

الفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق اه. 

هذا وا شا احق "ابن الهمام" في "التحرير "° [۲/ق۸١١/أ]‏ وجويها بسقوطها بفعل 
الصبي» قال: ((والحواب بان المقصود الفعلٌ لا يدفم النوارد من لفظ الوحوب)) اه. أي: لان 
الوجوب على المكلفين فلا ب من صدور الفعل منهم. 


)١(‏ في و" :((فتنبه))» ولم نعشر عليها في "القنية". 

(۲) "البحر": کتاب الحنائر ۱۹۲/۲. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الحنائز .٠۷٤١/١‏ 

)٤(‏ احرجه ابو داود )۲١۳۳(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ف الغزو مع أثمة الحور» والدارقطني ٥۷/۲‏ كتاب العيدين ‏ باب 
صفة من لا تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» والبيهقي ى الس اکر 44 كاب اياز ت باب :الضادة 
على من قتل نفسه غير مستحل لقتلهاء عن مكحول» عن أبي هريرة مرفوعا » قال الدارقطني: مكحول لم يسمع 
من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. قال البيهقي: قد روي في الصلاةٍ على كل بر وفاحرء والصلاةٍ على من قال لا إله 
إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد 
ارخ ابو داود ف ثاب "الستن "إلا أن فيه ارسالا ما ذكره الدارقطني رحه الله. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ۹۳/أ. 

)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول - الفصل الثالث - القسم الرابع - مبحث الواحب المخير ص۲١۲‏ بتصرف. 


۸1/1 


الجزءالخاهس ‏ .س هع _.  .‏ باب صلاة الجنائز 
(وشرطها) ستة: (إسلام الميت وطهارته) ما لم يهل عليه التراب» a‏ 


وذکر شارحة الى "ابن امير و ((أَنٌ سقوطها بفعل الصبي الميّز هو الأصح عند 
الشافعية))» قال: ((ولا حضني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبناء وما ظاهرٌ أصول الذ 
عدم السقوط)) اه. ويأتي تمام الكلام فيا 

[TAY]‏ (قولة: وشرطها) أي: ا صحتهاء وما شروط وحوبها فهي شروط بقيّة 
الصلوات من القدرة» والعقل» والبلوغ» والإسلام مع زيادة العلم عوته» تأمَّل. 

[YAY]‏ (قولة: ستة) اة ي المان وثلاثة في الشرح» وهي: ست العورة رر اميت 
وكونة أو أكثرو أمام الصلي» و ايشا ا بلوغ الإمام. 

ثم هذه الشروط راجعة إلى اليت» وأا الشروط التي ترحع إلى الصلي فهى و 
الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوباً ومكانا والحكمية» وستر العورة» والاستقبال» والنية 
سوی الوقت. 

[VFA]‏ (قولة: إسلام الميت) أي: ولو بطریق التبعيّة لأحد أبويه أو للدار أو لسا کا 
سيأتي“» والمراد با ميت من مات بعد ولادته حا لا بغي أو قطع طريق» أو مكابرةٍ في مصرء 
أو قتل لأحد أبويه» أو قتل لنفسه كما يأتي”“ بيان ذلك كله. 

۳۸ (قوله: مالم هل علب را مالو فين بلا سل رلم ول عليه الراب فاه رج 


ھِ ار 


ویغسل e‏ غل" شر ا 


.٠١١/۲ "التقرير والتحبیر":‎ )١( 

(۲) القولة ]۷۳۹١[‏ قوله: ((وبقي من الشروط بلوغ الإمام)). 

(۳) من((ئم هذه الشروط)) إلى((المصلي فهي)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ المقولة ]۷٠١١[‏ قوله: ((ركصبي سبي مع أحد أبويه)). 


(۵) ص۷٥‏ ٣۲۔‏ در وص ۲۹۹ در . 


(1) "الجوهرة النيرة": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۱۲۹/۱ بتصرف. 


قسم العبادارت ‏ .د إ4 .. حاشية ابن عابدين 
ا على قبرو بلا غسا وإ صلي عليه ولا | سشخساناء وى القية : اززالطهارة 
و ومکان» وستر ETE‏ حق الميتو والإمام 
جيعاء فلو أ بلا طهارة والقرم بها O E DS OG‏ 


YAT]‏ (قولة: فیصلی على قبره بلا غسل) أي: قل أن يتفسًّخ كما سيأتي“ عند قول 
'اللصنف": ((وإن دُفِنٌ بلا صلاي). 

ذا وذكر فى "البحر"" هناك: روأ الصلاة عليه إذا ذُفنَ بلاغسل ا اغ 
عن "جمد و صح ي غا الان فا ال قوري و ا ا ا ا 
على قبرو؛ لأنها بلا غسل غير مشروعت))» "رملي". وياتي مام الکلام عليه 

[YFAY]‏ (قولة: وال صلی عليه أو اف نم تذکروا أنه دفن بلا غسل. 

[YFAA]‏ (قولة: اقییان لان تلك الصلاة لم ب بها لترك الطهارة مع الإمكان» والانَ 
aa NS E O‏ 

[۷۳۸۹] (قو ل وفي 'القنية" إلخ) مله في 'المفتاح" و 'المجتبى' معز ب إلى "التجريد 
"إسماعيل". [۲/ق۸١١/ب]‏ لكنْ في "التتارحانية"": ((ستل "قاضي خان" عن طهارة 


زرل لار ون الغورة قرط إل ام ا الالو ل برد ل مار لكا ي 
الحشيشٌ وما شاكَلَةُ لا تصح الصلاة عليه» يراحع. اه "سندي". 
(۱) ص١۳۰۰‏ در '. 
(۲) "البحر": کتاب اللعنائر .۱۹٩۹/۲‏ 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الحنازة .۲٠۳/۱‏ 
)٤(‏ المقولة ]۷١۲۳[‏ قوله: ((أو بها بلا غسل)). 
(ه) "الحرهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب الحتائز .٠١۹/۱‏ 
() "القنية": كتاب الصلاة - باب ال حنائز ق٦‏ ۲/أ. 
(۷) "الإحکام": تاب الصلاة - باب الحنائز ۲/ق ٠١‏ /إب. 
(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الحنائز - كيفية الصلاة ١١١/۲‏ نقلا عن "فتاوی آهو". 


الجزءالخامس - .د ۷ع باب صلاة الجنائز 
ٍ و aT * GEF‏ 
أعيدت» وبعكسه لاء كما لو أمّت امرأة ولو أَمَة؛ لسقوط فرضها بواحد))» ا 


مکان اليت هل تشر رط بمحواز الصلاة عليه؟ قال: إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يحور 
وإلا فلا رواية لهذاء وينبغي اواز أجاب القاضي "بد الد ین" ) اه. 
وفي "طط" عن "الخرانة": ((إذا تنجس الحفن و للحرج بخلاف 

الكفن المتنجس ابتداء)) اه. وکال ی اما سرج م ا کاد یل یکنو مئل 
وبعده لا کما قدّمناه“ ي الغسل» فيقيد ما في "القنية" بغير النجاسة الخارجة من الميت. 

[Y4]‏ (قولة: اعيدت) لاه ا لھا بدون الطهارة وإذا لم تصح صلاة الإإمام لم تصح 
صلا التو "عر ۷ 

۷۳١‏ (قولة: وبعكسه لا) أي: لا تعادُ لصحَة صلاة الإمام وإنٌ لم تصحٌ صلاة من خحلفه. 

۷۳۹۲ (قولهُ: الوا تخا مُت رحلا فاك صلاها تصح وإ لم يصح 
الاقتداء بها. 

[YAY]‏ (قولة: ولو س ساط من بعض النسخ. 

(قوله: لسقوط فرضها بواحد) أي: بشخص واح ارا فهو تعليل 
لمسألة العكس ومسألة المرأة» قال في "الببحر"“ و"الحلبة ”“: ((وبهذا تبين NE‏ 


)١(‏ لأن طهارة مكان اليت ليست بشرط؛ لأنه ليس .عؤدء كذا في "التاتر حانية". 

(۲) لعله محمد بن عبدالكريم » بدرالدين الورْسّكي البخاري (ت٤ ٠۹‏ ه)» له "شرح الجحامع الصغير". ("الحواهر 
المضية ٠٥۲/۲"‏ "الفوائد البهية "ص۹٤‏ ١ء).‏ 

(۳) في "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .۳۷١/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۷۲۸۱] قوله: ((وما حرج منه يغسله)). 

() "البحر": کتاب ابجنائز ۱۹۳/۲. 

(1) "البحر": کتاب الحنائز ۱۹۳/۲ نقلا عن "المحيط". 

(۷) "الحابة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ۳٠۲‏ /إب. 


قسم العبادارت ‏ .س ع  -.‏ حاشية این عابدین 


وبقي من الشروط بلو غ الإمام» تأمّل. وشرطها أيضا EO OO EOE‏ 


الحماعة فيها)) اه. و مغل في "البدائع. 
مطلب: هل يسقطٌ فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 

(۷۳۹۵) (قول: وبقي من الشروط بلوغ الإمام) الأولى ذكرٌ ذلك بعد تمام الشروط؛ لأنه 
شرط سابع زائ على الستة» فافهم. وإما أمَرَ بالتأمّل لأنه مذكور مضا لا نقلاء قال الإمام 
"الأستروشنئ" في كتاب "أحكام الصغار": (رالصبي إذا عسل اميت جازء وإذا ام في صلاة 
اجنازة ينبغي أن لا ججوزء وهو الظاهرُ؛ لأنها من فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض» 
ولك يشكل برد السلام إذا لعل قوم رة صبى حواب السلام)) اه. 

آل ا ا فط ع الان بفعله؛ لان صلاتهم لم تصح لفقد شرط الاقتداء 
رقو وع الإماب وصلاته إن صخت لنفسه لا تع فرضا؛ افا فعا ف و 
وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعلهء بخلاف المرأة لو صت إماما أو وحدها كما مر لكن 
يُشكل على ذلك مسأل السلا وکذا حواز تغسیله للمیت مع آنه [۲/ق۹١١/أ]‏ فرضٌ أيضاء 
وقدمنا“ عن "التحري" ا استشكال سقو ط الصلاة بفعله» وعن ار و لم يره» وان 
ظاهر أصول المذهب عدم السقوط))» لك قل في "الإحكام”“ عن "جامع الفعاوى" سقوطها 
بفعله كرد السلام ونقل بعده عن "السراجية": (رأنه يشرط بلوغة). 

قلت: بعك حمل الثاني على أن البلو غ شرط لكونه إماماء فلا يناي السقوط بفعله كما في 
التغسيل ورد السلا وک ليس من أهل أداء الفرض لا يناقي ذلك کما حتقنا«“ قي باب الإمامة 

.٠٠١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما تصح به صلاة الحنازة وما تفسد وما یکره‎ )١( 
بتصرف.‎ ٣۳ برقم‎ ٤٤/۱ برقم ۳۸ ومسألة الغسل‎ ٠٦/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة‎ )۲( 
المقولة [۷۳۹۲] قوله: (ركما لو أمت امرأة)).‎ )۳( 

(6) المقولة ]۷۳۸١[‏ قوله: (ربالإجماع)). 

./٤٣ق/۲ "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز‎ )٥( 


.أ/١۹ق "جحامع الفتاوی": كتاب الصلاة  فصل في صلاة امیت‎ )١( 
قوله: ((ولا يصح اقتداء إلخ)).‎ ]٤۸٩[ المقولة‎ )۷( 


الخر خافن ا وه د ب اباب صلا الار 


حضوره (ووضعة) وكونه هو أو أكثرهِ (أمام المصلي) وكونه للقبلة» فلا تصح على 


عند قوله: ((ولا يصح اقتداء رجحل بامرأة))» فراجعه. 

۷۳۹۹ (قولة: حضورم أي: کله أو أكثره كالنصف مع الرس كما مر 

۷۳۹۷ (قولة: ووضعة) أي: على الأرض أو على الأيدي قريب منها. 

٣۹۸‏ (قولة: وكونة هو أو أكثره أمامٌ الصلي) الناسب ذكرٌ قوله: ((هو أو أكثرو)) بعد 
رل خضو ر م لان اراز عن کرته ا ا اشتراط محاذاته للميت أو أكثره 
وليس كذلك» فقد ذكر "القهستانئ" عن "التحفة": (رأنٌ ركنها القيامٌ ومحاذاتة إلى حزء من 
أجر ك الت ا لك ف ف ل أرب كرت ااذه رطا فاد غل العبعة لل كررة: 

ثم هذا ظاهرٌ إذا كان ميت واحدا وإلا فيحاذِي واحداأ منهم بدليل ما سيأتي من التخيير 
في وضعهم ا ق تامل. نہ رایت في "طا" ثم قال: (رإ هذا ظاهرٌ في الإمام؛ 
لأ صف المؤتمين قد يخرجٌ عن المحاذاة)). 

١۳۹س‏ (قولة: فلا تصح) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على الف والنشر المرتب. 


(قولة: ا مناسب ذكرٌ قوله: هو أو أكثره بعد قوله: حضورةُ إلخ) فيه أن الشرط حضورةٌ هو 
أو أكثروء وكونة هو أو أكثره أمام الملصلي» وتخصيص ذكرو عقب أحدهما لا يناسب» بل هو جار 
فیهما. ثم اشتراط کونه eg‏ الصلي ليس فيه تعرّضٌّ لاشتراط المحاذاة لا إثباتاً ولإ 
بل هي شرط آخر» وکونة احترازا عن كونه حلفَة لا ينتج ما قاله أنه المناسب» والإيهام المذكور ا 
لو ذکرّه عقب قوله: ((حضورة)). 


)١(‏ المقولة ]۷۳١٠١1‏ قوله: ((ولو بلا رأس)). 

(۲) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنائز ۱۷٤/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) المقولة [۷4۸۲] قوله: (روإن شاء جعلها صقا إلخ). 

.۳۷۲/١ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجنازة‎ )٤( 


oAY/\ 


قسم العبادات يت .وو ي اة ابن غابدین 


على حو داب و حلفة؛ لأنه كالإمام من وجو دون وح لصحتِها على 
الصبى» وتا النبي ا على "النجاشي" أو ر ET‏ 


[۷4٠7‏ (قولة: على حو دابة) 1 کمحمول على أيدي الناس» فلا تجوز قي المختار 
إا ِن عذر» "إمداد" عن "الزيلعي". وهذا لو حيلت على الأيدي ابتداي أما لو سبق 
ببعض التکبیرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام ما فاته وإ رُفِعَت على الأيدي قبل أن 
على الأكتافٍ كما سياتي“. 

۷ (قوله: لأنه كالإمام من وجه) لاشتراط هذه الشروط وعدم صُتها بفقدِها 
أو فق بعضها. 

[Y4]‏ (قولة: لصحتها على الصبي) أي: والمرأةء وهذا علة لقوله: ((دون وجحه))؛ إذ 
لو کان إماما من كل وجه لما صحّت على الصبي ونحوو. 

[Yf“F]‏ (قولة: على ا ندند الا 43/7 ١/إب]‏ و بتحفيفها أفصح» 
و و زا أو هو أفصح: مَلِك A TT‏ ا ا 
((أنه ا ا من الثقاتي وأ تشديد الجيم ا ERR‏ 
تصحيف)). 

٠‏ (قولة: لغوة) آي: الرادٌ بها جرد الدعاي وهو بعي. 

۷٠٠٠١‏ (قولة: أو حصوصيّة) أو لأنه رفع سريرةُ حتى رآه عليه الصلاة والسلام بمحضرته" 


(1) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في أحكام الصلاة على امیت ق۸١۳//.‏ 

(۲) "تبن الحقائق": کتاب الصلاة - باب المحنائز ۲٤۲/۱‏ باحتصار. 

(۳) المقولة ]۷٤۷١[‏ قوله: ((على الأعناق)). 

)٤(‏ 'القاموس': مادة ((بحش)). 

(ه) المغرب": مادة ((بحش)). 

- كتاب الحنائز‎ )١۲ ٤٥ احرحه مالك ۲۲۹/۱ کتاب الحنائز - باب التکبیر على الجنائز» وأحمد ۲۸۱/۲ والبخحاري(‎ )٦( 


باب الرجحل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» ومسلم(١٥۹)‏ كتاب الجحنائز - باب في التكبير على الجنازة» وأبو داود - 


الجزء اخامس ا ا ی لهاان 


وصحت لو وضعوا الرأسَ موضع الرجحلين» وأساؤوا إن تعّمدوا» ولو أحطؤوا القبلة 


مہ 11 


ت إن ترو وال لا 'مفتاح الا 
(ورکنها) شيتان: (التكبيرات) الأربم فالأولى ركن أيضاً لا شرط...... e‏ 


فتکونٌ صلا من حلفه على ميت براه الإمام وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتدای 
"فتح". واستدَل لهذين الاحتمالين .ما لا مزيد عليه فارحع إليه» من جملة ذلك: ((أنه وف حلی 
کثیر من اصحابه کل ن أعرهم عليه القرّا» ولم نمل عنه أنه صلی عليهم مع حرصه على ذلك 
حتی قال: (رلا وتن أحد منکم ا آذنتموني به فان صلاتي عليه رة له »)). 

۷۰ (قولة: وصحت لو وضَعوا إلخ) كذا في "البدائع""» وفسَّره في "شرح اة" 


ي ا ر 


معزي ل "التتارحائية: ((بان وضعوا رأسةٌ ما يلى يسار الإمام)) اه. 
فأفاد أن السنة وضع رأسه تما يلي بين الإمام كما هو المعروف الآنء ولهذا عللّ 
فی 'البدائے ‏ للإساءة بقوله: ((لتغييرهم السنة وار افا قول "الحاوي ال 
(أيوضّع رأسَةُ ما يلي مون المستقبل))» فما في "حاشية الرحمتي" من حلاف هذا فيه نظر» فراجعه. 
]۷٤۰۷[‏ (قو له شیان) وأا ما ی "القهستاة " عن "التسحفة" من زيادة المحاذاة إلى جزء 


)۳۲٠٤( =‏ كتاب ابنائز - باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك» والترمذي(۲۲١٠)‏ كتاب الحنائز _ باب 
ما حاء في التكبير على الحنازة» والنسائي ۷٠/٤‏ كتاب ابجحنائز ‏ باب الصفوف على الجنازة» وابن ماجه(٤١١٠)‏ 
كتاب الجنائز - باب ما حاء في الصلاة على النجاشي. 

.۸١- ۸۰/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على المیت‎ )١( 

(۲) احرحه أحمد ۳۸۸/٤‏ والنسائي ۸٩-۸ ٤/٤‏ كتاب الحنائز - باب الصلاة على القبر» وابن ماجه(۲۸١٠)‏ كتاب 
الجنائر - باب ما جاء ف الصلاة على القبر عن يزيد بن ابتك مرفوعا. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في يان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد .٠٠١/١‏ 

.-٥۸۸ص "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة‎ )٤( 

.٠۷۷/۲ "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر‎ )١( 

.٠٠١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان ما تصح به صلاة ا محنازة وما تفسد‎ )١( 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - باب ابحنائز ق هه إب. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة ال جنائر .٠۷ ٤/١‏ 


قسم العبادات .نل حاشية ابن عابدين 


فلذا لم يَجْرٌ بناء أحرى عليها (والقياء) فلم تحر قاعدا بلا عذر. 
(وسننها) بلالة: (التحميد والثناء والدعاء فيها) ذکره "الراهدي" وغیرة) ETE‏ 


من الت فالدی ور کر شرطا رکا کا ق 

(۷۰۸] (قوله: فلذا) أي: لکونها رکنا لا شرطا؛ لأنه لو نواها للأحری" أيضا يصير مكبرا 
E‏ وأنه ك جوز ہے ا( عن 1 4 ل 

4 ا و ۳ ٣‏ 

۷۰ (قوله: فلم تجز قاعدا) آي: ولا راکبا. 

[Y£1°]‏ (قوله: بلا عذر) فلو تعذر النزرول لطين أو مطر حازت راكباء ولو كان الولي 
مريضا فصلى قاعدا والناس قياما جرهم عندهماء وقال "محمد": تجزئ الإمام فقط "حلبة". 

١١٠ء۷‏ (قوله: التحميد والشاع كذاق "البحر"" عن "لمحيط"» ومقتضى قول 
"الشارح": ((ثلاثة)) أن الناء غير التحميد مع قايا فر ااء قول سبجانك 
اللهم وبحمدك فعَلِمٌ [۲/ق١٠١٠/أ]‏ أن المراد بهما واحأ على ما يأتي بيانة» فكان عليه 
أن يذ كر الغالث الصلاة على لني ل 


(قولة: مغلم أن المراد بهما واحد) لا يزم من تفسير الثناء ما ذكر أن يكون المرادٌ بهما واحدا. 


(۱) ((وغیره)) ليست في "ب". 

(۲) المقولة [۷۸۹۳] قوله: ((وكونه هو أو أكثره أمام المصلي)). 

(۳) أي: للجنازة الأحرى. 

.٠۹ ٤/۲ "البحر": کتاب الصلاة - باب صلاة المحدائز‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق١٠٣/أ.‏ 
() "البحر": کتاب الحدائز ۱۹۳/۲. 

(۷) ص۰٣۲۹‏ 'در". 


(۸) المقولة ]۷٤١١[‏ قوله: ((وهو سبحانك اللهم وبحمدك)). 


الحزء الخامس ت 0 س ا ہاب صلا ة الجنائز 


وا ا یا ا کر ق 


۷۲ (قو لاا فة لکل به شار ال ارعن ال 
و "ابن امیر حا . ۰ 

[V1]‏ (قولة: من ُن الدعاء ركن) قال: ((لقولهم: إن ها والمقصود منها الدعاع)). 

[V1]‏ (قولة: والتكبيرة الأول شرط) قال: ((لأنها بک الإإحرام)). 

۷٤۱‏ (قوله: رده ي "بحر" بتصرعهم بخلافه) أا الأول ففى "المحيط": رأ الدعاء 
م وقرله إن ارق يى اكير ها بي دعا بل عله راما ااي قا مر من آنه 
لم جز بناءٍ أحرى عليهاء رل إن المكيرات الأربع قانمة مقا ربع رکعاتٍ اھ 

قلت: ما نله عن "المحيط": ((من أن الدعاء سنة)) قال في "الحلبة"“: ((فيه نظ ظاهن 
فقد صر حُوا عن آخحرهم بأل صلاة الحنازة هي الدعاءٌ للميت؛ إذ هو المقصود منها)) اه. 

وام قولهم: ل المسبوق يقضي التكبير ا بغير دعاء فقد قال في شرح المنية": (رإك 
الإمام يتحمَلةُ عنه)) _ أي: فلا ینای كته _ كما E ee‏ وهي lS‏ 

و لقراءة في -حالة الاقتداي أَمًا بعد الفراغ فيأتي المسبوق بهاء وقد يقال: يحمل الإا 


.۸١/۲١ "الفعح": كثاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحنائر ص٤‏ ۸-. 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة إلحنازة ۲/ق١١۳//.‏ 

(4) "البحر": کتاب المنائز ٤۱۹۳/۲‏ ۱۹. 

(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ./۳١١‏ 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص٤۸٥‏ بتصرف. 

(۷) هنا انتهى كلام "شرح للمنية". 

(۸) لم نعثر على تتمة الكلام في "شرح النية الكبير"» ولم نقف على تتمة الكلام في واحل من كتب امذهب» فحق 
((اه)) أن تكون بعد القوسين» والله أعلم. 

)٩(‏ في هامش "م": (( قوله: وقد يقال يحمل الإمام إلخ» قد يقال: مفتضى هذا أن يتحكّل الإمامٌ القراءةَ عن المسبوق 
في كل صلا تبطل جروج وقتها إن جيف الخرو ج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفحر والحمعة. ويمكن أن يقال: - 


قسم العبادات. .س ١ه‏ ب حاشية ابن عايدين 


(وهي فرض على کل 2 مات خحا) أربعة: (بغاةٍ وقطًاع طريق) فلا يسلوا 


ولا يصلّى عليهم (إذا قتلوا ف في الحرب) SENET TNS SSCS SSeS‏ 
الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاه؛ لأ الكلام فيما إذا حيْض رفع الجنازة وأتى 
اكرات غا ا 


أقول: وة ا ی و لال اا کے 
وعللةٌ "الشارح" هناك“ بأنه الواحبُ عليه» ونقلناه هناك عن "الزيلعي" و"البحر" و"النهر"» فهذا 
موي لما احتاره "المحقق" والله الموفق. 
وما غم وراز ءاخر غلها فلكر نها قاتمة مقام ر كع وا گونها کلت لا ارم .مه آن 
تکون رکنا من کر إذ لا شك آنها تحرعة يدحل بها في الصلاةء ولذا حصت برفع الأيدي» 
فهي شرط من وجو ركن من وجي فتدير. 
۹ (قولة: وهي فرضٌ على کل مسلم مات) لفظ ((علی)) ععنی اللام | لتعليلية مشل: 
و و ررد اة ع ٣‏ کی ما هدنک ابقر ة- ۱۸۰ أو متعق عحذوف حبر ثان للضمير 
المبتدأء أو متعلق به؛ لأنه عائد للصلاة ة.معنى المصدرء» والتقدير: والصلاةٌ على كل مسلم مات 
فرض» أي: مُفترَضٌ على المکلفين» [۲/ق ١١٠/ب]‏ ولو سقط "الشارح" لفظ ((فرض)) لكان 
أصوب؛ أنه E‏ تصریح E‏ ولعلا بوهم تعلق الحا به فيفسدَ امعنىء فتدبر. 
[Y4 1۷]‏ قول حلا أربعة) باحر على أن حلا حرف اسا 
[Y4 1۸]‏ قو: بغاةٍ) هم قوم مسلمون حرجوا عن طاعة لإمام بغر حق. 
۱ (قول: فلا يسلوا إلخ) قي نسخة: ((فلا يغسّلون))» وهي أصوب وإغا لم يسلوا 
ول ل غ ا ل زر لغيرهم عن فعلهم» وصرَح بنفي غسلهم لأنه قيل: ل 
إغا لم يتحمّل الإمام القراءة فيما ذكر لأ الفحر تقضى وللحمعة خحلف بخلاف الحنازةء لكر يُشكل على هذا 
صلاة العيدء فإنها تبطل جخروج الوقت» ومع ذلك لا تقضى ولا حلف لها بالنسبة لهذا الملسبوق عندهما على 
الأصح» ويمكن أن يحمل على قرل الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب )) اه. 


)١(‏ المقولة [۳۷۳۹] قوله: (رلأنه الراحب عليه)). 
)( 'فتح القدي ": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت .۸١/۲١‏ 


(۲) ص٣٤‏ ۲- وما بعدها "در ". 


oAT/' 


الحزء الخامس کے کو پ کے .بات یلاو اا 


ولو بعد صلى عليهم؛ لأنه حدٌ أو قصاصٌ (وكذ) أل عَصْبة e‏ 


ولا صلی عليه للفرق ينهم ويين الشهيد كما ذكره "لزيلعي" ويره وهنا القيلٌ رواية وفيه 
إشارة إلى ضعفهاء لكنْ مشى عليها في "ادر" و'الوقاية"» وني "اتتارحائية'*: ((وعليه الفتوى)). 

Vf]‏ (قولة: ولو بعده إلخ) قال "ازيل ": ((وأمًا إذا لوا بعد ثبوتِ يد الإمام عليهم 
فإنهم يُغْسّلون ويُصلى عليهم» وهذا تفصيلٌ حسنٌ أ به كار المشايخ؛ لان قعل قاطع الطريق 
في هذه الحالة حدٌ أو قصاص ومن قل بذلك يسل ويُصلى عليه» وقملٌ الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم» فينرل منزلتة لعودِ نفعه إلى العامة)) اه. 

وقولة: ((أُو قصاص) أي: بان کان تم ما سط اح کقطيءٍ على محرم ونحوهِ تما د 
ي بابه"» وقد عم من هذا التفصيل آنه لو مات أحّهم ج حتف أنفة قل الأ أو بعدة تضلى عليه 
كما به في "المحلبة"» وقال: ((ولم أره صريحا)). 

قلت: وني "الإحكام"“ عن "أبي الليث": ((ولو قلوا في غير الحرب أو ماتو ‏ يُصلى 
عليهم)) اه. وهو صريح تي المطلوب. 

۷٠٠‏ (قوة: وكذا أل عطبة) بضم فسكون» وفي نسخة: ((عصبي))» ولي 
"نهاية ابن الأثير""“: (رالعصييّة والتعصب: المحاماة والمدافعة» والعصبى: من يعين قومَةُ 


)١(‏ من((إهانة لهم)) إلى((ولا يصلى عليهم)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الشهید ۲٠۰-۲۶۹/۱‏ . 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .٠١۳/١‏ 

.۹۷/١ انظر "شرح الوقاية" كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )٤( 

١٤۲/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائرن ق اطناتر  غسل اليت‎ )٥( 

.۲٠٠۰/۱ "تبیین الحقائی": کتاب الصلاة - باب الشهید‎ )٩( 

(۷) المقولة ]١۹٤١۷[‏ قوله: ((أو كان ذا رحم محرم)). 

(۸) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجتازة ۲/ق ٠١‏ ١١٣/ب.‏ 

(۹) "الإحکام": كتاب الصلاة - باب الحنائز ۲/ق٤٤/أ.‏ 

)٠١(‏ عبارته في "الإحكام": ((ماتوا)) بدل((أو ماتوا))» والسياق يقتضي ما أبته ابن عابدين رجه الله. 


)۱١(‏ النهاية": ۲٤١-۲ ٤٥/۳‏ مادة ((عصب)) بتصرف. 


قسم‌العبادارت ‏ .د ٦ه‏ ._ _ حاشية ابن عابدين 


eN©“KnnreeQneocnslsreecenaarunvveuDnranannaaananvnnoeoGgronrQtoencbcisubbcoctunrdQtQQdGoaonnsncubcboeocaunnnsroeonaaunnenmraGsoeoroeon 


على الظلم یت ول ا ها ف ار 
YS‏ €( قال ي "شرح درر البحار "": ((وف التوازل': وحعَلّ مشاغخنا المقتولين ف 
العصبيّة قي حكم أهل البغى على هذا التفصيل» وفي "المغنى "" حعّل "الدرواز e.‏ 


م 


و"الكلاباذي" كالباغي» و كذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا 
yT‏ 
قال "ط": ((ومٹلهم سعد و حرام عص وقیسٌ [۲/ق ١١٠/أ]‏ ومن ببعض البلاد)) اه. 
أقول: والظاهرٌ أن هذا حيث كان البغي من الفريقين» فلو بغى أحدّهما على الآحر 
وقصَدَ الآحر المدافعة عن نفسه بالقدر لمكن يكون المدافِعٌ شهيدا» وفي "شرح منلا 
مین 0 سا يۇ دة فر اى 


)١(‏ أحرحه أبو داود(١۲١١)‏ كتاب الأدب - باب لي العصبيةء وابن عدي في "الكامل" ٠٠٠١/۳‏ في ترجمة روح بن 
صلاح» والبغوي في "شرح السنة" ٠۲۲/٠١‏ اي باب العصبية؛ عن عبد الله بن أبي سليمان» عن جير بن مط 
قال المنذري في "مختصر أبي داود" ۱۹/۸: قال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل» عبد الله بن أبي سليمان 
لم يَْسْمَع من جبير. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي» وقيل فيه: العكي قال أبو حاتم الرازي: هو بجهول» 
فا لحديث بهذا الإسناد ضعيف» لكن له شاهد بنحوه عند مسلم(۸٤۱۸)‏ من حديث أبي هريرةظه و( )۱۸٥‏ 
كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث جرير بن عبد الله البجليضيه. 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على المت ق١١/.‏ 

(۳) لم تهتد إلى معرفته. 

* قوله: ((الدرواز كي والكلاباذي)) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخارى والأخرى بنيسابور. أبو السعود عن "طبقات 
عبد القادر" اه منه ونقول: الكلام المتقدم على الكلاباذي فقط وأما الذرواز كي فنسبة إلى دَرُوارة» وينسب إليها 
ایشا ب الذروازقي. انظر "معجم البلدان" ۲/١٠ه.‏ 

. ٠۳٠/٤" في النسخ جميعها: ((الكلابازي)) بالزاي» والصواب ما أبتناهءانظر "معجم البلدان‎ )٤( 

() انظر ما قيل في أهل دروازة وأهل كلاباذ في "شرح ملا مسكين على الكنز" ص٣٠‏ باب الشهيد. 

() "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .۳۷۳/١‏ 

(۷) "شرح ملا مسكين على الكتر": كتاب الصلاة - باب الشهيد ص٣ ..٥‏ 


ا لحزء الخامس ن ¥ > م بابضلا اجار 
۴1 کو کہ ا ب د اا 
و(مکابر في مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مرو NE a DS SDDS Ed‏ 


(قولة: ومکابر لی مصر یلا بسلاے) كذا في "الذرر" و"البحر""“ وغيرهماء 
Sasa N E N A ES‏ عل من المصر يتعرضُ 
لعصوم. 

والظاهر: أن هذا مبني على قول "أبي يوسض" من أنه يكون قاطع طريق إذا كان قي المصر 
یلا مطلقاً أو نهار بسلا وعلیه الفتوی کما سیآتي نی بابه إن شاء الله تعالی» فْعطّی أحكام 
قاطع الطريق ني غير المصر من أنه إذا ظْهرَ عليه قبل أحارٍ شيء وقنل قإنه يُحبَس حتى يحوب 
EEE ys‏ 
فحیث کان حدهُ القتل لا يصلى عليه. 

وعا قرٌرناه ظهَرَ أن قوله: ((بسلا) غير قيد؛ لأنه إذا فض في المصر ليلا لا فرق بین کونه 
قاتلا سلاح أو غيره حجر أو عصاء والله أأعلم. 

)۷٠١١(‏ (قولة: حت غير مر هو مُفاد صيغة المبالغة» وده "ا لمصنف"“ ف باب البغاة عا إذا 
كان ذلك ق للصرء وعبارتة مع الشرح: ((ومّن تكررَ الق - بكسر النون- منه في المصر -أي: نق 
مرار ل دک منکن" ۔ قا به ا لسعیه eT‏ و کل من كان كذلك يُدفع و بالقتل» 
وإلا- بان حن رة - لاء لأنه کالقتل بالاقلء وفيه القَوَدٌ عند غير "أبي حنيفة")) اه. أي: وأا عنده 
ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهرٌ قوله: ((بأن تق مرة)) أن التكرار يحص عرتين. 


(۱) "الدرر": کتاب الصلاة ۔ باب العنائر .١٠١۲/١‏ 

(۲) "الیحر": کتاب الجحنائر - باب صلاة الشهید ۲٠٣/۲‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(۳) "الإحکام": کتاب الصلاۃ ۔ باب الجنائز ۲/ق٤ ٤‏ إب. 

)٤(‏ انظر المقولة [١۹4۲١‏ قوله: ((ولو في المصر ليلأ)). 

)٥(‏ انظر المقولة ]١۹ ٤۳١۳7‏ قوله: ((فلذا لا يعفوه ولي)). 

)١(‏ انظر المقولة ٤1۷[‏ 1۹] وما بعدها قوله: ((بكسر النون)). وترحم للباب هناك ب ((باب قطع الطريق)) لا ((باب البغاة)). 
(۷) شرح ملا مسکین": کتاب العنایات ۔ باب مایوحب القود وما لا یوجبه ص ۲۹۱-. 


قسم العبادات ۸ه . . .__ حاشية ابن عابدین 


فک م کالبغاة. 
(مَن قتلَ ولو (عَمدا عسل ویْصلی علیه) به يفت ون کان أعظم وزرا من 


قاتل غيره» ورحَح "الكمال" قول "الثاني" عا في "مسل" : ((أنه عليه السلام أتي 
برحل فقتل نفسه فلم يصل علیه)) ESE SRS CSE E O‏ 


۲4ء۷ (قوله: فحكمُهم كالبغاقع كذا في "البحر" و"الزيلعي"” أي: ° أهل عَصيّة 
ومکابر وناق حکم البغاة تي آنهم لا سلون ولا صلی عليه ااا ا فو ق 
((وان غسلو) - آي: البغاة والقطًاع والمکاب - فاه غ الرواية الأحرى» وقدمنا “ ترجیحها. 


ا (قولة: به یفتی) لاأنه فاسق غي" ساع في الأرض اساد و کا غ غل ف 
کسائر فسًاق المسلمين» "زيلعي"©. 

E (قوله: ورجح "الكمال"" قول "الثاني" إلخ) أي: قول "أبي‎ ٤ 
/إب]‎ ٠١١ ولا يصلى عليه "إسماعيل" عن "حزانة الفعاوى". ولي "القهستاني"" ۲/ق‎ 
و"الكفاية"'“ وغيرهما عن الإمام "السغدي"'“: (رالأصح عندي آنه لا يصلى عليه؛ لأنه لا توبة‎ 


ل)» قال فی "البح ر" : ((فقد اخحتلف التصحيح» لكن تأيد الثاني با لحديث)) اه. 


(۱) اخرجه مسلم (۹4۷۸) كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» وأحمد 4۲/١‏ والترمذي )۱١٠۹۸(‏ باب 
ما جحاء فيمن قتل نفسه» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» والنسائي ٤‏ کتاب الجنائز ‏ باب ترك الصلاة على 


من قتل نفسّه من حديث حابر بن سمرة طبه مرفوعا. 
(۲) "البحر": کتاب الجنائز ۔ باب صلاة الشهید .۲٠٠١/۲‏ 
(۳) "تبيین الحقائق": كتاب الصلاة - باب الشهید .۲٠٠/۲‏ 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ۔ باب الحنائز .١١۳/١‏ 
)٥(‏ المقولة ]۷٤4١۹[‏ قوله: ((فلا يغسلوا إلخ)). 
)١(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الشهيد .۲٠١/۱‏ 
(۷) "الفتح": کتاب الصلاۃ ۔ باب الشهید .٠١۹/۲‏ 
(۸) "الإحکام": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز ۲/ ق٤ ٤‏ /إب. 
)٩(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .٠۸١/١‏ 
)٠١(‏ 'الكقاية": كتاب الصلاة - باب الشهيد ٠٠١/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). 
)١١(‏ لم نقف على هذا النقل في "النتف". 
(۱۲) 'البحر": کتاب الجنائز ۔ باب صلاة الشهید .۲٠٠١/۲‏ 


oA 


الجزءالخاهمس - ٠.‏ س 4ه ._ _ باب صلاة الجنائز 


(لا) يصلى على (قاتل أحد أبويه) إهانة له» وألحَقَهُ في "النهر" بالبغاة. 


۴ ل ھ 2 م . ع مھ 
(وهي اربع نكبيراستو) كل تكبيرةٍ قائمة مَقَامٌ ركعة (يرفع يديه في الأولى فقط).... 


أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
لم صل عليه» فالظاهرٌ أنه امتح زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنعّ عن الصلاة على المديون» 
ولا يلرم من ذلك عدم صلاة أحاٍ عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره» قال 
تعالى: إوَّصاَوْيك كه 4 [التوبة- ٠١١‏ ]» ثم رأيت في "شرح النية"“ بحث كذلك» وأيضا 
فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعلٍ أهل السنة والجحماعة لإطلاق النصوص في قبول توبة 
العاصي» بل التوبة من الكفر مقبولة قطعاء وهو أعظم وزرء ولل الرادا اقاب ا الا 
کما إذا فعَل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء ي جر أو نار E‏ 
لو حرَحَ نفسه وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا 
لذلك الفعل؛ اد التوبة من الكفر حينقلٍ مقبولة فضلا عن المعصية» بل تقَدَّم الخلاف ف قبول توبة 

ك o‏ £ ه م a: 13 ٤‏ ر ي . 

ئم اعلم آں هذا کله فیمن قتل نفسه عمداء اما لو کان خحطا فإنه يصلی عليه بلا حلاض 
کا صرح به ي "الكفاة"“ وغيرهاء ا ا ص الشهداء. 

ر۷٠٤‏ (قولة: لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه 
إذا قتلهُ الإمام قصاصاء نّا لو مات حتف أنفِه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهي ولم أره 
صرحا فليراحع. 

۷٠۲۸‏ (قوله: وألحقة فى "النهر"“ بالبغات أي: فلا يعد حامساء هکذا فهمت» ثم رأیته 


.-٥۹ ١۱ص "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحنازة‎ )١( 
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Sa) 

(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة - باب الشهيد ٠٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ المقولة [۷۷۳۷] قوله: (رفي الشهيد الكامل)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة _ باب الشهداء ق۹۸/. 


قسم العبادات ‏ س ١‏ حاشية ابن عابدين 


وقال أئمة بلخ: في كلها (ويثني بعدها) وهو: سبحانك اللهم وبحمدك (ويصلي 


ق E‏ م كالبغاة» وين هذا النوع الخناق وقاتل 
أحد أبويه)) اه. وعليه فيكو المستثنى اقل من أربعةء تأمل. 

۹٠ء۷‏ (قولة: وقال أئمة بلخ: نى كلها) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن "أبي حنيفة" 
و ی ا وا نا ا ا ا 
ل "الر ا ((رعا پستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدی [۲/ق ]/۱٠١۲‏ بالشافعي فالاو ا 
في الرفع» ولم أره)) اه. 

أقول: ولم يقل': يجحب؛ لأ المتابعة إنغا تحب في الواحب أو الفرض» وهذا الرفع غير واج 
عند "الشافعي"» وما في "شرح الكيدانية" ل "القهستان "": ((من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين 
في تكبيرات ال ركو ع وتكبيرات الحنازة)) فيه نظرٌ؛ إذ ليس ذلك ما لا يسوغ الاحتهاد فيه بالنظر 
إلى الرفع في تكبيرات الحنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلحيون من أئمشاء وقد أوضحنا المقام 
خر و اجات الا و ضا شا مدق اة الي 

٠۳ء۷‏ (قولة: وهو سبحانك الله ومحمدك) كذا فر به الثناءَ في "شرح درر البى ر" 


وغیره» وقال ف "العتابة"(). ((إِنه مراد "'صاحب الهداية"؛ أنه المعهود من الشناء))» و 


.۳۷۳/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن .٠١۷/١‏ 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر الصلاة على الميت ق٠٠/أ.‏ 

.۱۹۷/۲ "البحر": کتاب ابحنائز‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]٠١۲۳[‏ قرله: ((ومتابعة الإمام)). 

(1) المقولة ]۷٠0٠٤[‏ قرله: (رولو زاد تابعه إلخ)). 

(۷) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر الصلاة على الميت ق٠٠/أ.‏ 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب المحنائز - فصل لي الصلاة على الميت ۸٥/۲‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


الو اسن بتي 0 ب م با ا 


کما ف التشهد (بعك الثانية) لان تقديممها سس الدعاء (ويدعو بعد الثالفة) بأمور 


في "النهر": (رأنٌ هذا رو اة "الحسن" عن "الإمام"» والذي في "المبسوط"“ عن ظاهر الرو اة اة 
نحل الل آھ. 

أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأيّ صيغةٍ من صي الحمد» فيشمل الثناء المذكور 
لاشتماله على الحمد. 

۷+۴١١‏ (قولة: كما في التشمد) أي: المرادُ الصلاة الإبراهيّة التي يأتي بها الملصلي 
فى قعدة التشهد. 

[YEY]‏ (قولة: لاك لان تقدعها) اي: تقديم الصلاة على الدعاء 8 کا ان تقديم الثناء 
E OT‏ 

[Y4]‏ (قولة: ويدعو إلخ) أي: لنفسيه وللميت وللمسلمين لكي حفر له فستجاب دعاؤه 
في حق غير ولأ ِن سة الدعاء أ يدا بنفسه» قال تعالى: ري افر ل ولولدىّ 
ولتت زيا [نرح-۲۸) "حوهرة"”. ثم أفاد أذ من لم سين الدعاء بالأئور 
يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللؤمنين والمؤمنات. 

4٣ء‏ (قولة: والمأثور أولى) ومن المأثور رراللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهانا وغائبناء 


و صعیرنا و كبيرناء وو کاو اتان الهم من أحييتة ينا فأحيه على الإسلا Te,‏ 


./۹ ٤ق "النهر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على المیت‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا النقل في "مبسوط السرخسي 

(۳) "المجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب المحنائز ٠۳١/١‏ باختصار. 

)٤(‏ احرجه اهمد ۰۳۱۸/۲ وأبو داود (۳۲۰۱) كتاب الجنائز ‏ باب الدعاء للميت والترمذي )٠١۲٤(‏ كتاب 
الجنائز _ باب ما يقول في الصلاة على المیت»› وابن ماحه(۹۸٤١)‏ كتاب المحناثز _ باب ما جاء في الدعاء ني الصلاة 


على اجعنازة» والحاكم ا/ToA‏ و صححه»› ووافقه الذهبي عن ابي هر یر ةط مرفوعا. 


قسم العبادات ‏ .س ۴ حاشية ابن عابدين 


Onen nannnnacananNPEOCVHHLLDPDHCGLBOPEECSEONOYENYYHYENVNCGHEEOCOVOCANCRRDAGMCRVONADEEDOAHEENSVNSOLRAR 


فتو فة على الإبعان» اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم ووسع مدل 
واغسله بالماء والثلج والبرد» E CT‏ الأبيض من [۲/ق١١٠/ب]‏ 
ااا کر ی ا وا ی و قر زو خر هن وه اا 
ال وأعِذه من عذاب القبر وعذاب النار » "منح". 8 أدعية أحر فانظرها 


ف "الف "© و"الإمداد" وشروح E‏ 


( تنبية ) 
المراد الاستيعاب» فالٰعنى: اغفر للمسلمين کلهم» فلا يناي قولهٌ: ((وصغیرنا)) قول a‏ 


li A2 


‌ 2 ۴ ا ۳ ٌو م 
((ولا يستغفر لصبي)) أي: لا يقول: اغفر له» أفاده "القهستاني"» والمراد بالإبدال قي الأهل 
والزروحة إبدال الأوصاف لاالذوات لقوله تعالى: لقا بهم دربم [ الطور-١۲]»‏ ولخبر 
'الطبرات 0 وعیره: و نساء اجنة من نساع الدنيا أفضل من احور العين ( وفیمن 5 وة له 


(۱) أحرجه أحمد ۲۳/١‏ ومسلم (۹1۳) كتاب الحنائز - باب الدعاء للميت في الصلاةء والترمذي تختصرا )٠۰۲۵(‏ 
كتاب الحنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت» والنسائي ۷۳/۲ كتاب الجنائز - باب الدعاء» عن عوف بن 
مالك ڪه مرفوعا. 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة ابحنائز ١/قد۷/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على المت .۸٦-۸٥/۲‏ 

)٤(‏ "الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام الجتائر - فصل ف أحکام الصلاۃ على امیت ق۳۱۸/۔ ب. 

)٥(‏ انطر "شر ح النية الكبير": فصل في الجنازة ص١ ».٠۸۷-١۸‏ و"الصغیر": ص١۲۸‏ و"الحلبة": ۲/ق۳۱۱/أ۔ ب. 
ES EE‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل لي صلاة الحنائر .٠۷٤/١‏ 

(۸) أحرجه الطبراني ني "الکبير" ۸۷۰(۳1۷/۲۳)» وابن حرير الطبري لي "تفسیره" ۷/۲۳د» وابن مردويه كما يي 
"الدر المتثور" ٠١٠١/١‏ عن أم سلمة مرفوعا ضمن حديث طويل» وأورده الهيثمى في "المحمع" ۱۹/۷ء رقال: 
رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كرعةء ضعفه أبو حاتم وابن عدي» وقال العقيلي في تر هة سليمان - وقد ساق 
صدر هذا الحدیث -: ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 


الزء الخامس سس 1 ۲ ي باب صلاة الجتائر 


وقدّمّ فيه الإسلامٌ مع أنه الإمان؛ لأنه مُنبئٌ عن الانقيادء فكأنه دعاءٌ في حال الحياة 


بالإبعان والانقيادء وأا في حال الوفاة فالانقيادٌ ‏ وهو العمل - غير موحوو (ويسلم) 


غل کدی غا له ان لر اتواه صح اضر أن الرأة لآحر أزواحها» أي: إذا مات وهي 
ی عصمته» ونی حدیث رواه جم" لكنه ضعيف: الرأة نا رما يكوك لها زوجان في الدنياء 
فتموت ویوتان ویدخلان الحنة لأيهما هي؟ کا وا ع و غ و اا 
e‏ 

(٠٠ء۷]‏ (قولة: وقَدّمٌ فيه الإسلام) أي: ف الدعاء المأثور كما م. 

اعلم أن الإسلام على وجهين: 2 وهو .ععنى الإبمان» ولغوي وهو .ععنى الاستسلام 
والانقياد كما قي "شرح المدة" لك "الف فقول "الشارح": ((مسع أنه الإمان)) ناظر للمعنى 
الشرعي للإسلام» وقولة: ((لأنه مبي)) ناظرّ إلى المعنى اللغويً له» وقولة: (رفكاته دعا في حال 


(1) أخحرجه الطبراني في "الأو سط" )٠١ ٤(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللهك يقول: (( أيعا امرأة توفي عنها 
زوجحها فتزوحت بعده فهي لآخر أزواجها )). 
وأورده الهيثمي لي "المحمع" ۲۷٠/٤‏ وفيه: أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط. 
وأحرحه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" )۸٠١( ٠١/٤‏ ورحاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة» وهو صدوق» لكن تابعه إسماعيل بن خالد القرشي» وهو صدوق أيضا كما في "التقريب" وأخر جه أبر 
يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" 1۸-1۷/١۲‏ فالحديث .عمجمو ع هذه الطرق صحيح. 

(۲) منهم الطبراني في "الكبير" ٠۳1۸ ۳١۷/۲۳‏ وابن حرير الطبري في "تفسيره" ٠۷/۲۳‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد" ۷۲/۹ کن ا رضي الله عنها ضمن حدیث طویل مر ترجه ص۲٣۲‏ عند حديث: ررإن نساء 
احنة من نساء الدنيا أفضلل من الحور العين ». 
وأحر جه الطبراني لي "الكبير" »)4١١(/۲١‏ والبزار في "كشف الأستار" )۱۹۸٠١(‏ عن أنس بن مالك عن أم 
حبيبة اب وأورده الهينمي في "المجمع" ۲٤/۸‏ وفيه: عبيد بن إسحاق» وهو متروك» وقد رضيه أبو حاتم» وهر 
أو أل اساد حا 

(۳) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ٤١/۳‏ ١۔١١٤١.‏ 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 


oA۸0/\ 


قسم العبادات ‏ .. . س 4 . _ _ حاشية ابن عابدين 


بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناويا الميت مع القوم» ويسر الكل إلا التكبير 


الحياة بالإمان)) هو معنى الإسلام الشرعي» وقولة: ((والانقياد)) أي: الذي هو معنى الإسلام 
اللغوي اه "ح". وما کر لغار ح" مأحوذ جر ال ا 

ul‏ ُن اللإسلام ا بحالة الحياه لأنه المناسب لها المعنييه: الشرعي - وهو الإعال» 
أي التصديق القلبٌ - واللغوي وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة و الإبمان بحالة الموت لأنه 
المناسب لها؛ إذ لا ينبئ عن العمل بل عن التصديق فقطء ولا يمكن فى حالة الموت سواه. 

[YT‏ (قول: با و هر ظاهر المذهب» وقیل: قول اللهم اتتا ي الدنيا س 
إلخ» وقيل: ربا لا رغ تاوا إلخ» وقيل: يخير بين السكوت والدعاى "بحر ". 

[YETY]‏ (قولة: تاوا المسبت مح القوم) کذا ف o B/]‏ 74 أ 'الفتح) وقال 
'الزيلعي": ((ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاةء وينوي الميت كما ينوي الإمام)) اه. 

وظاهره أنه ينو ي الملائكة الحقفلة أت a‏ ا صریا ف شرح درر البحار"“ 
وذكر في "الخائة"" و"الظهيرية" و"المحوهرة": ((نه لا ينوي الميست))» قال في 
'البحر"": (روهو الظاهرٌ؛ لأ الميت لا حاطب بالسلام حتى وى به» إذ ليس أهلا له)) 


a 


.أ/١١١۲ "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ق‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة - باب ال حناثز ٩۱/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) "البحر": کتاب الحنائر ۱۹۷/۲. 

.۸١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )٤( 

.۲٤١١/١ "تبیین الحقائق": كتاب الصلاة ۔ باب الحنائر‎ )٥( 

./٠١ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر الصلاة على الميت ق‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة - باب غسل الميت ۱۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق۷٤/أ.‏ 
(۹) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب ال حنائر .٠١١/۱‏ 

. ٠۹۷/۲ "البحر": کتاب الصلاة - باب صلاة اجنائر‎ )٠١( 

)١١(‏ 'النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائر - فصل ت الصلاة على المیت ق٤‏ ۹/أ. 


الجزء الخامس همل باب صلاة الخنائزر 


کک في "البدائع ": ((العمل في زماننا على الجهر بالتسليم))» وفي "حواهر 
الفتاوى ": ((يجهر بواحدة)). 


e 


(ولا قراءة ولا تشهد فيها) وعيْنَ "الشافعي" الفاتحة في الأولى» وعندنا تجوز“ 2 


لن قال "ا خير الرملي": (([نه غير مسلې وسيأتي” ما ورد في أهل المقبرة: السلام عليكم 
دار قوم مۇمنین» وتعليمه ية السلامٌ على الموتى)) اه. 

[Y4FA]‏ (قولة: لن في "البدائع إلخ) قد يقال: إن "الزيلعي" لم برذ دحول التسليم في 
الكايّة المذكورة» والذي ي "البدائم: ((ولا يجهر ما يقرا عقب كل تكبيرة؛ لأنه ذكر والسنة 
فيه المحافتة وهل يرفع صوتةُ بالتسليم؟ لم يتعرّض له في ظاهر الرواية» وذ كر اح و د 
أنه لا يرفَع؛ لأنه للإعلام ولا حاجة له؛ لأ التسليم مشرو ع عقب التكبير بلا فصل» ولكنٌ العمل 
فی زماننا على نحلافه)) اه. ) 

۷٤۳۹‏ (قوله: وع الشافعي الفاتح وبه قال "أحمد"؛ لان ابن عباس صلی غلۍ جنازة 
فحهر بالفانحة وقال: واف ل ام ومذهبنا قول ' ع و" ۰ ا 


O E) e ENE‏ أن قراءة الفاتحة فيها سنة مستدلا نما فى البخاري: ن ابن عباس قرا 
ا و ثم قال: ا ليعلم أنها سنة. وما قال في "القنية": لا فراءة في صلاة الجنازة» وف التكبير ا ول 
يجب التحميد أي: ولو قرأ فيه الحمد لله إلى آحر السورة جاز» ولو كان ساكتا يجوز صلاته انتهى. ثم قال: وبهذا 
نص على جواز قراءة الفاتحة» ثم قال: ومن الفرو ع التي نص فيها على استحباب مراعاة الخلاف مس الذكر ومس 
المرأة وغيرهماء فبذلك تستحب قراءة الفاتحة بنية الدعاء اا للحلاف المقتضي بطلان الصلاة بدون قراءتها 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه ومنع ما قاله الكمال)). 

(۲) المقولة ]۷٦۸٠١[‏ قوله: ((ويقول إلخ)). 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة ۳٠۳/١‏ بتصرف. 

.۲٤٣١١/۱ 'تبیین الحقائی": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائرز‎ )٤( 

EES ذکر صاحب "البدائع" مسألة الجهر في القراءة في كتاب الصلاة - فصل في ان لغب عل رة‎ )٥( 
.٠٠۳١/١ ومسألة رفع الصوت بالتسليم في الفصل نفسه:‎ 

)٩(‏ اخحر جه البخحاري( ٣‏ ۱۳۳) کتاب الجنائر - باب قراءة فاتحة الکتاب على الجازة وأبو داود(۳۱۹۸) كتاب الحنائز ‏ س 


تاا ج ا ب ج ا ان 


بنية الدعاي وتكره بنية القراءة لعدم تبوتها فيها عنه عليه السلا e‏ 


و"أبي هريرة"» وبه قال "مالك" كما في "شرح المنية". 

ا عا الاھ اا حينفٍ تقوم مام الثناء على اهر اوا ع انه 
يسن بعد الأولى التحميد. 

]£41 (قولةُ: وتكره بنيّة القراءة فى "البحر" عن "التجنيس" و"المحيط": ((لا مجوز؛ 
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لأنها عل الدعاء دون القراءة)) اه ومثله ق "الولو اة" و"التاترحاتية"“. 
وظاهره أن الكراهة تحرمية» وقول "القنية"”“: ((لو قرأ فيها الفاتحة جاز)) أي: لو قرأها بنيّة 


له ع 


الدعاء ليوافق ما ذكره غيرهة» أو أراد بالجواز الصحّة» على أن كلام "القنية" لا يعمل به إذا عارضّه 
غير فقول 'الشرباال' ٤‏ "رسال ": ((إنه نص على جور فراءتها)) فيه نظ ظاهر لما علمته» 
وقوه وقول "منلا على القاري""“ أيضا: ((يستحَب قراءتها بنيّة الدعاء حروحا من حلاف الإمام 
"الشافعي")) E‏ تصح عنده إلأ ية القرآن» وليس له أن يقرأها بنيّة 


- باب ما يقرأ على الحنازة» والترمذي(۲۷١٠)‏ كتاب الجنائز - باب ما حاء في القراءة على الحنازة بفاتحة الكتاب» 
وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي ۷٥/٤‏ کتاب المنائز ۔ باب الدعاء» وابن حبان(۳۰۷۱) كتاب الجنائز ‏ 
باب في فضلل الصلاة على المحنازة. 

..١ ۸٦ص "شرح النية الكبير": فصل في المحنازة‎ )١( 

(۲) 'البحر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائر ۱۹۷/۲ باحتصار. 

(۳) "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثالث عشر في اللعنائز ق۲۲/أ. 

.٠١٠١/۲ 'التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائون في اطجنائر‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز ق٠۲‏ /إب. 

(1) المسمّاة "النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب". انظر "إيضاح المكنون" ٦٦٠/۲‏ 
و"حلاصة الأثر" ۳۸/۲ و"التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص۸٠‏ و"فهرس مخطوطات الظاهرية - الفقه 
الحنفي .٠١١/١‏ 


(۷) في رسالته المسماة "صيلات الحوائز في صلاة المنائز": فصل فيما يتعلق بهذا امقام ص۲٤ ۳٤ ٤-۳‏ (ضمن بحموعة رسائله). 


الجزء الخامس ا 0۷¥ ,ن نے بات ضلا :خا 


وأفضل صفوفها آحرها إظهارا للتواضع. 


(ولو كبر إمامه مسا لم يتبع) E EREDAR‏ 


القراءة ویرتکب مکروه مذهبه [۲/ق۳١٠١/ب]‏ ليراعي مذهب غیره كما مر“ تقريره أول 
الكتاب. 

[Vf]‏ (قولة: وأفضلٌ صفوفها آخرْها إلخ) كذاق 'القنية"" وت فيه ف 
"الحلبة" بإطلاق ما في "صحیح مسل "۹ عنه ي « حير صفوف الرّحال أولهاء وشرها 
آحرُها » وبأ إظهارٌ التواضع لا ټتوقف على التاح) اه. 

أقول: قد يقالٌ: إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة؛ لأنها اا ولقوله 4: (رمن 
صلی عليه ثلاثة صفوفٍ عفر له » رواه "بو داود" وقال: ((حدیث حسن))» والحاکٌ" وقال: 
((صحیح على شرط "مسلم ))۰ E Cg N,‏ 
حتى لو كانوا سبعة يقد أحدهم للإمامة» ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحت) اه 

فلو كان الصف الأول أفضلّ فى الحنازة أيضا لكان الأفضل حعلهم ا ولکره قیام 
الواحد وحده كما كره في غيرهاء هذا ما ظهْرَ لي. 


)١(‏ المقولة ]۱١٠١[‏ قوله: ((لكن بشرط)). 

(۲) 'القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق٠‏ ۲/ب. 

(۴) "الحلبة": التكملة - فصل فى صلاة الحنازة ۲/ق۳٠١/أ.‏ 

)٤(‏ برقم ( )٤٤ ٠‏ كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وأحرحه أحمد »۲٤۷/۲‏ وأبو داود (1۷۸) كتاب 
الصلاة ‏ باب صف النساء و كراهية التأحير عن الصف الأول »› والترمذي(٤۲۲)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في فضل الصف الأول والنسائي ۲ كتاب الامامة - باب ذكر: حير صفوف النساء وشر صفرف الرجال» 
وابن ماجه(٠ )١ ٠١‏ كتاب إقامة الصلاة - باب صفوف النساء» عن أبي هريرة هه مرفوعا. 

)٥(‏ حر حه ابو داود(٦٣۳۱)‏ کتاب ابحنائز - باب في الصفوف على التازةء والترمذي(۱۰۲۸) کتاب الحنائر ‏ باب 
ما حاء في الصلاة على الحنازة والشفاعة للميت» وقال: حديث حسن» وابن ماجحه( )١ ٤۹ ٠‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء فيمن صلى على جماعة من المسلمين» والحاكم ۳٠۲/١‏ كتاب الحنائز» عن مالك بن هبير ةطب . 

وقوله: ((رواه ابو داود وقال: حديث حسن)) هذا حكم الترمذي لا حكم أبي داود. 


قسم العبادات س  _ ٩۸‏ _ حاشية اين عابدين 


لأنه منسوخ (فيّمكث المؤتم حتى يُسلم معه إذا سلم) به يفتى» OTE‏ 


۷٠٠١‏ (قولة: لأنه منسوخ لأ الآثار احتلفت في فعل رسول الله ي فرُوي الخمس 
والسبع والتسم وأكثرٌ من ذلك إلا أل آحرَ فعله عليه الصلاة والسلام كان أرب تكبيرات,"» 
فکان ناسا لما قبلهء "ح" عن "الإمداد"”. وني "الزيلعي"*: انه وحن صلی غل 
'النجاشی" کر اربع تکبیراتی وثبت علیها إل أن توفي »۳ نسحت ما قبلها))» "ط ". 

(Yt €]‏ (قولة: فیمکٹ المؤتم إلخ) EL‏ قولة: رلم يتبع)) سادا بالقطع وبالانتظار 
أردفة بيان اراد من "ا" 

[Vf]‏ (قولة: ا في 'فتح القدير ": (ربأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها 
ليس جخطاً اا إنغا الخلا في المتابعة فى الخامسة))» "بحر" . وروي عن "الإمام": 0 


(قولة: ليس بخطاً مطلقاً) بل إذا لم يكن البقاءُ ليصير متابعا فيما يجب المتابعة فيه. 


)١(‏ حر جه الطبراني في "الکبیر" ۱۲۹/۱۱ )١۱١۱۳١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٠٠/۳١‏ كاب الحنائز - باب التكبير على الحنازة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير“ 
وإسناده فيه نافع أبو هرمز» وهو ضعيف. وعزاه الزيلمي في "نصب الراية" ۲۹۸/۲ إلى ابي شيم ايهال 
ي "تاريخ أصبهان"» وقد روي من حديث عمر ين الخطاب» وابن أي حثمة؛ وأنس بن مالك طلا » وكلها ضعيفة. 

(۲) "ح": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اجنائز ق۲ ١١/أ.‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام الجنائز ‏ فصل في أحكام الصلاة ق۷٠۳/.‏ 

.۲٤۲١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائر‎ )٤( 

)٥(‏ حر جه ابو عمر بن عبد الب في "الاستذکار" كما ني "نصب الراية" ۲۹۸/۲ من حديث ابن ایی حثمة عن أبيه. 
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة(۸١۱۳١)‏ كتاب الجحنائز - باب الصفرف على الجنازة» و(٣۳٣١١)‏ 
باب التكبير على الجتازة أربعاء ومسلم(١٠۲()۹٠)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ثي التكبير على الجنازة. 
ومن حدیث جابر عند البخحاري(٤۳۳١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الحنازة اا ومسلم(۲٥۹)‏ کتاب 
اجنائز _ باب في التكبير على النازة. 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ٣۷٤/١‏ نقلا عن آبی السعود. 

(۷) "ط": کكتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنازة ۳۷٤/١‏ بتصرف. 

(۸) 'الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ۸۷/۲. 

(۹) "البحر": کتاب الجنائز ۱۹۸/۲ . 


الجزءالخاهمس ...س 4ل .-. . باب صلاة الجنائز 


للخال رل بط اة 0 

.“" (قولة: هذا أي: عدم المتابعة "طط‎ ۷4٤١ 

٤١‏ (قوله: وينوي الافتتاح إلح) لجواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الان واا المبلغ» نقلّ 
sll:‏ 4 1 1 1 س 07 “ : 
ذلك في 'البحر"" عن "شرح المجمع الملكي ” 'بصيغة ((قالوا))» ونقله“ في باب صلاة العيد 
بصيغة ((قیل))» و كلا الصیغتین مُشعرٌ بالضعف» کیف وهو [۲/ ق٤١٠‏ /أ] لا وجه له يظهرٌ؟ لاأنه 
إن كان المراد أنه ينوي الافتتاح .ما زاد على الرابعة كما هو التبادر لزم أن ياتي بعدها بغلاث 
تکبیرات اح E e a‏ 
تھا اا ر کان وا کان غر فكان الواحب عدمَّهاء» وإنْ كان المراد جميع التكبيرات 
فين أين يُعلَمٌ أن البلغ يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالحميع؟! فان احتمال الخطاً إا طهر 
وقت الزيادة» وإ قيل: إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح بالجميع وإ لم يزد المبلغ شيغاء 
وأنه يأتى بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضاء وإلا لم يكن لهذه الي فائدة» وأنه في غير صلاة 
الجنازة يأتي بتكبيرةٍ أحرى لاحتمال حطأ المبلغ» ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه 
ف بابه"» ولم ار من تع رض لشيء من ذلك. 

م ظهر أنه یکن أن يجاب باحتيار الشق الأرل» وأ فائدته أنه إذا زاد حامسة مثلا احتياً 
أن تكون التحرية وأنه سيكَبرٌ بعدها ثلاثا أحرى» وهكذا في السادسة والسابعة فإذا سلم احتيل 


.۳۷٤/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة المحنازة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة .۳۷٤/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب العنائز ۱۹۸/۲ . 

.٠٠۲/١ أي: "شرح ابن ملك" على "جمع البحرين وملتقى النيرين" لابن الساعاتي» وتقدمت ترجمته‎ )٤( 
. ٠۷۳١/۲ أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العیدین‎ )٠( 

)١(‏ المقولة ]۷٠٠٠١[‏ قوله: (رفيأتي بالكل)). 


۸1/۱ 


قسم العبادارت ‏ ...د ١۷ل  _‏ حاشية أبن عابدين 


۳ ا ٤‏ 2 
(ولا يستغفر فيها لصبي وجحنون) ومعتوو لعدم تكليفِهم (بل يقول بعد دعاء 
البالغين: اللهم اجعلةُ لنا ف بفتحتہن»› O O O‏ 


ن أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصايّة أن ما قبلها زائدة غلطاء واححيل أ أربعا من الابجداء 
هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائدة غلطاًء فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول 
قد ينفعةُ ذلك ثي بعض الصور بلا ضررء و 
[VA]‏ (قولة: ولا EE‏ لصبي) آي: في صلاة الحنازة. 
44۹[ (قولة: ونون ومعتوو) هذا الأصلي» فان الجنون والعتة الطارئين بعد البلوغ 
لا يسقطان الذنوب السالفة كماف "شرح المنية". 
[Yté%*]‏ (قوله: بعد دعاء البالغين) کذا ف بعض نسخ ا وي بعضها: ((بدل دعاء 
لبالغين))» وكتب العلامة "لوح" على نسخة ((بعن): ((إنها مُخحالفة لما في الكشب المشهورة 
5 » 4 ل OE.‏ و‌ ٤‏ ار 
ومناقضة لقوله: لا يستغفر لصبي» ولهذا قال بعضهم: إنها تصحيف من بدل)) اه. 
وقال الشيخ 'إسماعيل ٠‏ بعد کلام: ((والحاصل اَن مقتضصى [۲/ق4 © أا متول 
المذهب والفتاوى وصريح "غرر الأذكار" الاقتصارٌ في الطفل على اللهم اجعله لنا فا 
إلخ)) اه. 
قلت : و حاصله أنه لا يأتي ڪي ين 2 البالغين صلا بل يقتصرُ على ما کک وقد قل 
في 'الحلبة"“ عن "البدائع ° و "الحيط و "شر ح الجامع ل 'قاضي چان ماهو کكالصریح 
ف ذلك فراجعه. 
)١(‏ "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة ص۸۷ .-٥‏ 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الجنائر ,١١۳/١‏ 
(۳) "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الجنائر ۲/ق۷٤/.‏ 
)٤(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر الصلاة على المت ق٠٠/أ.‏ 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ١٠٣/إب.‏ 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة .٠٠۳/١‏ 
(۷) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة - باب حمل الحنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق١١٠/أ.‏ 


الحزء الخامس س 0 ,ی نے افا ا 


O E a 


وبه عَلمّ أن ما في "شرح المنية"“: ((من أنه يأتي بذلك الدعاء بعد قوله: ومن ER‏ 
فتوفةُ على الإبمان)) مبني على نسخة ((بعد)) من "الدرر"» فتدبر. 

هذاء وما مر في المأئور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا وكبيرنا لا يناي قولهم: لا يُستغفرُ 
ت کما قدّمناه» فافهم. 

ET‏ إلخ) قال في "المغرب"": (راللهم حك او طا اا 
يتقدمناء وأصل الفارط والفرَطٍ فيم ينمدم الواردة)) اه. أي: مَن يتَقَدَمُ الحماعة الواردة إلى الماء 
ليهیئه لهم» و ا رانا فرّطکہ على الحوض »“» واقتصر 'الشارح" على المعنى الشاني 
الذي هو الأصل؛ لما في "البحر"”": (رأنه الأتسب هنا لعلا يتكررَ مع قوله: واجعلة لنا أحرا)) اه. 

قال "ط": ((والذي في "النهر" وغيره تفسيرةُ بالمتقدّم يهئ مصالِح والديه 
ي دار القرار)). 


.-١۸۷ص "شرح المنية الكبير ": فصل في الخنازة‎ )١( 

(۲) المقولة ]۷٤١ ٤‏ قوله: ((والمأثور أولى)). 

(۳) المغرب": مادة ((فرط)). 

)٤(‏ حر جه البحاري(۸۳١٠)‏ کتاب الرقاق - باب في الحوض» ومسلم(٣۹۲٥)‏ كتاب الفضائل - باب إبات حرض 
نينا محمد َء وابن أبي عاصم(٤‏ ۷۷) باب ما ذكر عن النبي کڈ من حديث سهل بن سعدي. 
ومن حديث عبد الله بن مسعود أحرجه أحمد ٤٥١١٤۳۹ .٤۲١/۱‏ والبخحاري(٦۷١٠)‏ كتاب الرقاق - باب في 
الفوض وهو قول الله تعال :إا اعطیت تآ كور » وابن أبي عاصم(١۷۳)‏ في ذكر قول النبي :رر أنا 
فر طکم على الحرض». 
ومن حديث أبي هريرة هه أحرحه أحمد 40۸/۲› وابن ماج(٦٠ ET‏ باب ذكر الحوض» 
وابن نحزيمة(٦)‏ كتاب ا ذكر علامة أمة ابي ي الذين حعلهم الله حير امه احرحت لاس ج انار 
الوضوء يوم القيامة» علامة يعرفون بها في ذلك اليوم» والبيهقي ي الس الكرى a‏ کتاب ابخحنائز ۔ باب ما 
يقول إذا دحل المقبرةء ويي الباب عن أبي بكرة» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 

)٥(‏ "البحر": کتاب الجنائر ۱۹۹/۲ نقلا عن "غاية البيان". 

.۳۷ ٤/١ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة إلجنازة‎ )١( 

(۷) "النھر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على المیت ق٤‏ ۹/ب. 


قسم العبادارت ‏ .س ٣۷م‏ _ . حاشية ابن عابدين 


وهو دعاءٌ له أيضا بتقذّيو في الخيرء لا سيّما وقد قالوا: حسنات الصبي له 


لا لأبويه» ا التعليم وا ذحرا) بضم الذال اللعجمة: ذحيرة 
(وشافا فی مرل اة CEA EN ORES‏ 


2 ر ع 2 ا ن 

(۷4۲] (قوله: وهو دعاء له) أي: للصبي» ((أيضا)) أي: كماهو دعاء لوالديه 
لضا لأنه لا يهى الاءَ لدفع الظما أو مصالح والديه فى دار القرار إلا إذا كان متقدّما 
في الخير» وهو 2 عن سۋال حاصلة: أن هذا دعاء للأحياء ولا ا فيه "طط" . 

[vé]‏ (قولة: ک۹ ا وقد قالوا إلح) ا انه إذا كانت ا e‏ ٹوابها کے 
بکد اھا ل ا ا اا اکن و ا لينتفع به يوم الجزاء. 

[Y2 4]‏ (قوله: واجعله دحرا) ي "الهداية"" و"الكاف"“ و "الک 7 وغیرها: ((واجعله نا 
حرا» واجعله لنا ذحرا))» وني "الدرر"“ و"الوقاية" كما هنا. 

(١٠ء۷‏ (قولة: ذخيرة) أشار إلى أن مراد بالذحر الاسم أي: ما يُذحرٌ - لا الملصدر؛ فإنه 
يستعمَلٌ اسما ومصدرا كما يفيده قول "القاموس": ((ذخره كمنعّةُ ذحرا بالضم واذحرة: 

ا 2 ٤‏ ر ت ررا ع 
احتارّه أو اتحذه» والذحيرة ما ادر كالذخر »> جمعه أذحار)) اه. 

فال الفا ا جد وو م لوالديه بشيء نفيس کون ا خر 
إلى وقت حاجتهما له بشفاعته ا کما صح)) [۲/ق ٠١١‏ /أ] اه. 

۷40٦‏ (قوله: مقبول الشفاعة) r‏ لقوله: ((مشفعا)) بالبناء للمجهول. 


ا 


(قول "الشارح": وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لأبويه) هذا قول عامّة المشايخ» وقال بعضهم: ينتفع 
المرء بعلم ولده بعد موته» ویکون لوالده أحرٌ ذلك من غير أن ينقص من أحر الولد شيء. اه نای : 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة ٤/۱‏ ۳۷. 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة - باب الحتائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۲/١‏ بتصرف. 
(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت ١/ق۸٥/أ.‏ 

.۸٠/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )٤( 

.١٠١۳/١ "الدرر": کتاب الصلاة - باب النائز‎ )٥( 

)١(‏ "القاموس": مادة ((ذخحر)). 

(۷) "تحفة المحتاج": كتاب الحنائر - فصل ي الصلاة على الميت .٠٤١/۳‏ 


الجزء الخامس .د ٣لم  __‏ باب صلاة الجنائز 
م ۳ 2 1 و ع ي 1 
(ويقوم الإمام) ندبا (بحذاء الصدر مطلقا) للرجل والمرأة؛ لأنه محل الإعان» a‏ 


( تة ) 

في بعض الكتب: يقول: اللهم اجعله لوالديه مط ا وجرا وة واعتبار e‏ 
وأحرأ وكقل به موازینهماء وأفرغ الصبرَ على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده» واغفر لنا ول "ط". 

أقول: رايت ذلك في كتب الشافعيّة» لکن بابدال قوله: واغفر لنا وله بقوله: ولا تحرمهما 
أحرم وهنا أولى لما مر" من أنه لا يُستغفرٌ لصبي» وقال لي "شرح النية"”: (روف "الفيد": 
ويدعو لوالدي الطفلء وقيل: يقول: الهم نَمل به موازيتهماء وأَعظِمْ به أحرهماء ولا تفتنهما 
بعده» الله احعله في كفالة إبراهيي وأححقةٌ بصالحي المؤمنين)) اه. 

”۷٠ء۷‏ (قول: ندبا) أي: كونة بالقرب من الصّدر مندوب وإلا فمحاذاة جحزء من اميت 
لا بد منهاء 'فهستان "© عن 'السنة"*. ويظهرٌّ أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدد الموتى» 
و إلا وف عند صدر أحدهم فقط» ولا ييعدذ عن اميت كما في "الله "© "ط". 

[V€ 0۸]‏ (قولةُ: لر حل والمرأة) ازا والأنشى الشامل للصغير والصغيرة "طط" 


(قولة: وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل قوله: ((وراعى الترتيب)) 
عن "البدائع": (رأنٌ السنة قيامٌ الإمام بحذاء الميت))» ومقتضى إطلاقه أن المحاذاة ليست بشرط. 


.۳۷٤/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة‎ )١( 

( کی ۷ے در 

(۳) "شرح المنية الكبير ": فصل في صلاة الجنازة ص۸۷١‏ بتصرف. 

.٠١۷٤/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة ابجنائز‎ )٤( 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الحنائز - باب الصلاة على الجنازة - كيفية صلاة الجتازة ٠٠٠١/١‏ . 

)١(‏ 'النهر ': كتاب الصلاة - باب صلاة النائز - فصل في الصلاة على المیت ق٤‏ ۹ إب. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة ۳۷٤/١‏ باحتصار. وقوله: ((ويظهر أن هذا ف الإمام)) نقله "ط" عن أبي السعرد. 
(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۷٤/١‏ 


قسم العبادات ...ب ۷4 _ حاشية ابن عابدين 


والشفاعة لأجله (والمسبوق) بب ببعض التکبیرات لا يكير فی الحال» E RE‏ 


عن "أي السعود”. وعند "الشافعي" رمه الله: يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة. 

ء۷ (قولة: والشفاعة لأحله) أي: إن امصلي شافع للميت لأحل إعانه فاب أن يقوم 
بحذاء عحله. 

[VE]‏ (قولة: واا آي: الذي لم يکن ا تحير الإمام السابق» "ط". 

Y۹]‏ (قولة: ببعض التکبیرات) صادق بالأقل والأكثر» االو بالكل 
فیاأتی( ا 

[YEY]‏ (قولة: لا یکر ف الحال) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تسد عندهماء لكر“ 
ما اداه غير معتبر ۽ كذا في "الخلاسة "بے "7, و في "لفت" i‏ عدم اعتبار ما اداه 
TEDE HT‏ ة مع أن المسطور في 'القنية: 

(أنه یکو شارعا))» وعليه فيعتبرٌ ما داه وهذا لم أر مّن أفصَحَ عنه» فتدبره» ا 

وأحاب "الحموي" ني "شرح الكتز": ((بأنه لا ازم من عدم اعتبارو عدم شروعه» ولا من 


م ر رار 


اعتبار شروعه اعتبارٌ ما ادا لک ترى أن من درك الإمام ف السحود صح شروعة مع أنه لا يعر 


.٠٠٠/۱ "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل بي الصلاة على المیت‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": أقول: لم يذكر كيفية الدعاء للمسبوق هل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يرتب 
باعتبار ابتداء الصلاة؟ فلينظر» ثم رأيته نقلاء وهو أنه يتابع الإمام فيما هو فيه انتهى)). 

(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ۳۷٤/١‏ بتصرف. 

.۳۷٤/١ "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة انازة‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]۷٤۷٤[‏ قوله: (رلتعذر الدحول إلخ)). 

)٩(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ القصل الخامس والعشرون في النائز ق۷١‏ /أ. 

(۷) "البحر": کتاب المنائر ۱۹۹/۲. 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة _ باب الجنائز - فصل ن الصلاة على الميت ۸۸/۲. 

(۹) "القنية": كتاب الصلاة - باب الجنائز قه ۲ /ب. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على المیت ق٤ ٩‏ /إب. 


oA۸¥/۱ 


الحجزء الخامس ن YY‏ > ص >“ باب صلاة الجنائر 


بل (ینتظر) تکبیرَ (الإمام لیکبر معه) للافتتاح لما مر أن کل تکبیرق ک ركعي 
الى ااا رال او ا ا کی ل ر 


ما داه من السجود مع الإمام» بل عليه إعادتة إذا قام إلى قضاء ۲7/ق ٠١١‏ /ب] ما سبق به؟ 
فلا مخالفة بين ما فى "الخلاصة" و"القنية")) اه. 

لكنْ فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا.منرلة ركعة» فلو صح شروعةُ بها يلرم اعتبارًهاء إلا أن 
یقال: إن لھا شبھین کما مر نصح شروعَةُ بها من حيث كونها شرطاء ولا نعتبرّها 
في تكميل العدد من حيث شبهها بار كعةء فلذا قلنا: يصح شروعةُ بهاء ويعيها بعد سلام إمامه» 
والله أعلم. ) 

٠‏ (قول: والمسبوق إلخ) هو من ت أي: فلو كبر ولم ينتظر لكان كالمسبوق 
الذي 7 سبق به قبل الفراغ من الاقندای ' 1 

[V6]‏ (قولة: وقال "بو يوسف" إلخ) قال تي النهاية": ((تفسير المسألة على قوله: أ 
جاء وقد كير اا تكبيرة الافتتاح کر هذا الرحل للافتاح» فإذا كبر الإمام الثانية تابَعَّه فيها 
ولم يكن مسبوقاء وعندهما لا يكير للافتتاح حين يحضر» بل ينتظرٌ حتى يكير الإمام الثانية» ويكون 
هذا التكبيرٌ تكبيرَ الافتتاح في حق هذا الرحل» فيصر مسبوقا بتكبيرةٍ يأني بها بعد سلام الإمام)) اه. 

ر٠۷4‏ (قولة: كما لا ينتظرٌ الحاضرٌ إلخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية ولذا قال: 


2 ۴ 2 5 ٍ 8 7 ا 
((بل يكر - أي: الحاضرٌ - اتفاقا))» والراد به من كان حاضرا وقت تحرعة الإمام ي محل يجزيه 


N a (( 


1 11 


(۲) فی "ب ":((یکبر حین يحضر)) بدل ((لا ينتظر)). 
(۳) المقولة ]۷4٠٠١[‏ قوله: ((رده في 'البحر" بتصرجحهم جخلافه)). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة ٠۷٠١/١‏ . 


قسم العبادات ج ۲۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


ف وال احرف بل بك قاف لةه كالدرك. e‏ 


فيه الدحول" في صلاة الإمام كما يأتي عن "المجتبى". أي: بان کان متها للصلاة كما يفيده 
قول "الهندية"" ع " شرح الحامع" ل 'قاضي خان" : (روإن کان مع الإمام فتغافل ولم یکبر 
معه» آر کان ن ال بعد فاع النكیبر فاه يك ولا يتحظر تكب الإمام الثاني في قولى؛ ا 
كان مستعدا حمل منزلة المشارك) اه. 

[Vé]‏ (قولة: في حال التحرعة) EY‏ التحر ية وحضرَ في حالة التكبيرة الثانية 
مثلا لا یکو مد رکا لهاء بل ينتظرٌ اثاللة» کا کو و ی 
الظاهر أن التحرعة غير قيد لما سيار تي فیما لو كبر الأربعَ والرحلٌ حاضرٌ فإنه یکون مد رکا لهاء 
ويؤيده التعليإأٌ الما ر عن "فاضي حان"» عقبه عن "الفتح"» تأمّل. 

a (قولة: : لأنه كالمد رك) قال في 'فتح القدير : ((يفيد اله حقَيقة»‎ [VE] 
اعتبر مد رکا لحضوره التكبيرَ دفعا للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو شرط‎ 


(قوله: آي: بان کان متها للصلاة إلخ) المتبادرٌ من قول "المجتبى": ((قي محل إلخ)) أن بسر بان 
یکون في مکان يصح فيه الاقتداء فيتأتى حينعلٍ أن يُجعَل باستعداده .منزلة المشارك. 

(قولةً: لما سيأتي فيما لو كبر الأربع إلخ) ما سيأتي من الفر ع المذكور هو حاضرٌ وقت التحريعة» 
فهو داحل في عموم کلام "المصنف" فلا يصلح دلیلا على َ التحرعة ر قید» تأمّل. 


(1) من((بلى يكبر)) إلى((ججزيه فيه الدحول)) ساقط من "الأصل". 

(۲) المقولة ]۷٤۷١[‏ قوله: ((وما في "المجتبى" من أن المدرك)). 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .٠١١/١‏ 

./٤١١ق/١ "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلاة - باب حمل الحنازة والصلاة عليها والكفن‎ )٤( 
قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)).‎ ]۷٤۷۷[ المقولة‎ )٥( 

)١(‏ في القولة السابقة. 

(۷) في المقولة الأتية. 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ن الصلاة على اميت ۸۸/۲. 


الحزء الخامس ۷ل باب صلاة الجنائر 


تم یکبران ما فاتهما بعد الفراغ نسَقا بلا دعاء إن حشيا رفع اميت على الأعناق» 
(۲/ ق٦١٠٠‏ ف التكبير المعيّة ضاق الأمر حدًا؛ إذ الغالب تأحر اليه قليلا عن تكبير الإما 
ر۸٠٠‏ (قولة: ثم يكبران إلخ) أي: المسبوق والحاضر» وقوله: ((ما فاتهما)) فيه حفاء؛ 
لأ المراد بالحاضر في كلامه الحاضرٌ في حال التحرعةء فإذا أتى بها لم يَفتة شىء إلا أن يراد ما 
: و 0 م 0 ر J.‏ گ را لك 
إذا حضر أكثر من تكبيرة فحبرَ واحدة فإنه يحبر بعد السلام ما فاته على ما سياتي» نامل. 
2 ِ سر2 e le‏ ر و ساد 
واحترَرً عن اللاحق کان 3 مع الإمام الأول دول الثانية والثالثة» فإانه یکبرهما م یبر الإإمام 
الرابعة کیا ٤‏ ل والنهر"”. 
هذاء وني "نور الإيضاح" و"شرحه": أن السبوق يوافق إمامَةُ يي دعائه لو عَلمَةُ 
ولم يذكر ما إذا لم يعم وظاهرٌ تقييده الوافقة بالعلم أنه إذالم بعلم - بأن لم يعلُم أنه 
ي التكبيرة الثانية أو الثالثة ملا يأتي به مرتباء أي: بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء تأمّل. 
[Y£1۹1]‏ (قوله: نسقا) بالشحر ي ای متتابعة» وف بعض النسخ: ((شری))» وهو معناه“, 
۷٠۷٠١‏ (قولة: على الأعناق) مفهومة أنه لو رُفعت بالأيدي ولم توضّع على الأعناق أنه 
لا قط التكبيرَ بل یکر وهو ظاهر الروايةء وعن ا إن کانت ا الأرض أقرب تک 
وإلا فل معراج» ومثله ٤‏ و و'الفتح"'. ويخالفه ۳ ٤‏ "الى "© عن ا ا 
)١(‏ المقولة ]۷٤۷۷[‏ قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 
(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ./۳١۲‏ 
(۳) "النھر ": کكتاب الصلاۃ ۔ باب صلاة الجتائز - فصل في الصلاة على المیت ق٤‏ ۹/ب. 
)6( "مراقي 9 کتاب الصلاة ۔ باب أحکام الحنائز - فصل في بيان احق الناس بالصلاة عليه ص۹٤ .-١‏ 
)٥(‏ من((قوله نسةا)) إلى((وهو .ععناه)) ساقط من "الأصل'. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ۷۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) 'الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۸/۲. 
(۸) "البحر ": کتاب المحنائز ۱۹۹/۲. 
(۹) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق۷٤‏ /أ. 


قسم العبادات ٠‏ .د ۷۸  -‏ حاشية ابن عابدین 


وما في "المحتبى": ((من أن المدرك یکر الكل و E‏ نهر" (فلو حاء) 
اللسبوق (بعد تكبيرة الإمام الرابعة ا العا ار لدل یر الإمام» 
و عند ۴ يو سف" : : يدحل لبقاء التحرععة» فإدا ل امام ك لاا EE a‏ 


((أنها لو رَفِعّت بالأيدي ولم توضّع على الأكتاف لا يكر في ظاهر الرّواية))» لكنْ قال ني 
'الشرنبلالّة": ((ويبغي أن بعل على ما في "البرًازية"» ولا بخالفةُ ما يأتي من أنها لا تصح إذا 
كان اميت على أيدي الناس؛ لأنه يتفز في البقاء ما لا يغتفرٌ في الابتداع) اه. 

]¥4۷1 (قولة: وما في "المحتبى" من أن المدرك) أي: الحاضرَ وسَمّاه مُدرکا لاه ر 
کما مر وعبارة 'المجتبى": ((رحل واقف حيث يجزيه الدحول في صلاة 2 فكبرٌ الإمام 
الأول ولم یکر معه فإنه يكير ما لم يكير الإمام الثانية فان كبر كبر معه وقضی ER‏ 
وکذا إن لم یکبر ف الثانية والالثة والرابعة يكر ویقضی ما فاته ف الحال)) اه. 

[Yt]‏ (قولة: شاف لمحالفته ما ت عليه ر والحك من آنه یکر قافا بعد سلام اللإمام» 
أفاده فى "النهر ". 

[YEY]‏ (قولة: د جاءِ إلخ) هذا تمرة ت الخلاف بينهما وبين ا يوسف كماق التهر'. 

۷ (قولة: تعذر الدحول إلخ) لما مر أن المسبوق يتتظرٌ الإمام ليكب معه» وبع الرابعة 
7ق ٥۹‏ ۱/ب] لم يبق على الامام تکبیر تی یتتظرة ليتابعه فيه قال في "الدرر": ((والأصلٌ ف 
الباب عندهما أن المقتدي يدحل ف تكبيرة e‏ فإذا فر َغ الإمام من الر ا غل الد ول 
وعند "أبي يوسف": يدحل إذا بقيت التحر. بم کذا فی 'البدائع'”) اھ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كناب الصلاة - باب الساقر ١۹4/١‏ باحقصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) المقولة ]۷٤٠۷[‏ قوله: (رلأنه كالمدرك)). 

( :النهر + کات الصلاة باب صلاة المحنائز - فصل يي الصلاة على المیت ق٤‏ ۹ /إب. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ف الصلاة على المیت ق٤‏ ۹/ب باحتصار. 
۲۷١-۲۷ ٤ص )٥(‏ "در ". 

.٠١٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائر‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان كيفية الصلاة على الحنازة .٠١ ٤/١‏ 


oOAAN\ 


الجزءالخاهمس .س ولم .- ٠‏ باب صلاة الجنائز 


کا ف الحاضر و عليه الفتوى» ذکره ا وعيره. 
(وإذا احتمَعّت الحنائر فإفراد الصلاة) على كل واحدة o‏ 


۷٤۷١‏ (قولة: كما في الحاض أي: في وقت التكبيرة الرابعة فقطء أو التكبيراتٍ كلها 
ولم يكبرها مع الإما» وأشار بالتشبيه تبعا ل 'البدائع" إل أن ماك اضر اتغافة وفیه کلام يأتي. 

]1۷4۷ (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" في مسألة المسبوق علافا لما 
مشى عليه ي المتن. 

]۷٤۷۷[‏ (قو ل ذکره "حابي" وغيره) عبارة "الحلبي" في "شرح المنية: (روإن جاء بعدما 
كبر الرابعة فاتنةُ الصلاة عندهماء وعند "بی یوسف" یکر فإذا سلمٌ الإمامٌ قضی ثلاث تکبیراتي 
وذكرّ فى "المحيط"": أن عليه الفتوى)) اه. 
قلت: وذكرّ أيضا في "الفتاوى الهنديّة" عن "امضمرات": ((آنه الأصح وعليه الفتوى))» لك 
ما مشى عليه في المعن صرح في "البدائع”*: ((بأنه الصحيم)» ومثلة ف "الدرر" و"شرح 
القدسي" و" نور الإيضاح""» نعم نقل في "الإمداد"“ عن "التجنيس" و"الولواّة": ررد ذلك 
رواية عن "أبي حنيفة"» وأ عند "أبي يوسض" يدل في الصلاةء وعليه الفتوى))» قال: ((فقد 


انلف ال لتصحیح)). 


)١(‏ المقولة ]۷٤۷۷[‏ قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(۲) "شر ح المنية الكبير": فصل لي صلاة الجنازة ص۸۷ .-١‏ 

(۳) المسألة في "المحيط البرهاني" دون قوله: ((عليه الفتوى))» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق١١١/أ.‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .٠٠١/١‏ 

.٠٠ ٤/١ "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية الصلاة على الحتازة‎ )١( 

.١١۹٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب الحتائر‎ )٩( 

(۷) "نور الإيضاح": باب أحكام ابحنائز - فصل ف بيان أحق الناس بالصلاة عليه ص۰ ۲۷_. 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في الأحق بالإمامة ق ۳۲۲/ب. 

(4) "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثالك عشر في الحدائز ق ۲۲/أ. 


قسم العبادات ‏ ...س  .  _ ٢/١‏ حاشية ابن عابدين 


anna asqmnmrnamnrnsme ngage NRORQGCGHaAGQDEOECLYGEbBRYECPEHEROCRVEUGRHODECGEAHENCECEECSEAMCRHECGAGSLNAwELTID 


( تنبیه ) 
Û 2 ٌ 0‏ 2 2 ھ 

هذا كله في المسبوق» وما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدحل» وقد أشار "الشارح" 
ک 'البدائع' إلى انه بالاتفاق کما قدمناا"» وبه صرح فى "النهر"”» وهو ظاهرٌ عبارة "المجتبى" 
a) 1 ° oe‏ 1 7 ت وم ٠١‏ ۾ ا ور 
التي قدمناها“» لكن في "البحر'“ عن "المحيط": ((إلو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر 
ما لم يسلم الإمام ويمضي القلاث»› وهذا قول یو سف "۰ وعليه الفشتوى» وروی 'الحسن" أنه 
لا یکبر» وقد فاتتۂ) اه. 

أقول: لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين 
ی يو سف" و صاحبيه» وان الفواث رواية "اخسن" عن ت حنيفة "» وأ المفتى ره عدم الفوات» 
وهذا ۲7/ق۷١٠/أ]‏ هو المناسب لما © من تقرير أقوالهم» أُمّا على قول "أبي يوسف" فظاهر؛ 
أن السبوق عنده لا تفوتة الصلاةء فا حاضرٌ بالأولى» وأمّا على قولهما فلما صرح به في 
"الهداية"“ وعيرها: ((عن اَن الحاضر منرلة مدرك عندهما وهذا حاض وقت الرابعة» فک 
قبل سلا الإمام» ثم يقضي الثلاث لفوات حلها))» وحيثنار فما في "الحيط" من قوله: ((وهذا 
قول ك يوسف))» لا لزم منه أن يکون قولهما جخلافه» بل قولهما کقوله بدلیل انه ا بروأية 
"الحسن" فقط» وإلا كان المناسب مقابلتة بقولهماء ولذا لم يعره في "الخانية"“ و"الولوالية" 
)١(‏ "البدائعم": كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة .٠٠١/١‏ 
(۲) المقولة ]۷4۷١[‏ قوله: ((كما في الحاضر)). 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على المیت ق٤‏ ۹/ب. 
)٤(‏ المقولة ]۷٤4۷١[‏ قوله: ((ما في "المجتبى" من أن المدرك)). 
(ه) "البحر": کتاب الحنائر ۲٠٠۰/۲‏ . 
(٦(‏ ق شه المعولة. 
(۷) "الهداية : كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على المیت ٩۲/۱‏ بتصرف. 
(۸) 'الخانية": کتاب الصلاة - باب غسل المیت ١۹۲/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۹) "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل الثالكث عشر في ابحنائز ق ۲۲/أ. 


الجزءالخامس .س إ۸  -‏ باب صلاة الجنائز 


.nnenrnnrinernnnrnsvamaanrnennannnnawnvwnARhRGQArAaûnennmnAaAbanhhAbanQnnanNnNDQGPDRNECNDSEDEANSAFROREONENVANP aw 


و"غاية البيان" إل ٣‏ يو سف"» بل أطلقوه وقابلوه برواية 1 بل زاد ق ا البيان" بعد 
دل ((وعن 2 یو سف" آنه دحل معه))»› فأفاد ُن قول ا2 و کقولهماء أك الحالفة 
في رواية "الحسن" فقط. 
( تبي ) 

نقلَ ف "البح ر" عبارة "المحيط" السابقة ثم قال: ((فما في "الحقائق" من أن الفتوى على 
قول "أبي يوسض" إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق» وقد يقال: إنه إذا كان a‏ 
ی کر لاام ته تين أو للأ فلا شك أنه مسبوق» وحضورة مسن غير فل 
لا بجعله مد راء فينبغي أن يكون كمسالة المسبوق» وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره ف التكبيرة 


(قولةٌ: بل زاد في "غاية البيان" بعد ذلك إلخ) عبار بعد ذكر رواية "الحسن" فيما إذا كبر الإمام 
او ار ((وعن "ابي رسف افد اة الوق غل ام ف وة 
فإذا ك بعد لم یسلم شا رکه فقضى ما فاتة)) اه تأمّل. 

(قولة: في فينبغي ان کن کال الق آی انه فر الا إذا كبر الإمام الرابعة وهو حاضرٌ 
e‏ الإمام فإنها تفوته عندهماء وحينشاٍ فلا فرق بين الحاضر والغائب الذي 
حضر بعد الرابعة» وعليه فقول "المحيط": ((والرحل حاض) لیس بقید اجترازا عن الغاقب؛ إذ لا فرق 
ينها إلا في القكبيرة الأولى» فإك من كان حاضرا وقنها لا يكون مسبوقا إذا كير الثانية مع الإمام أا 
إذا لم یکبرها معه فانه يكون مسبوقاً بالأولى وحاضرا في الثانيةء فيتابعُةٌ فيها ويقضى الأولى كما دل 
عليه كلام "الواقعات"» هذا حاص کلامه» وفیه نظرٌ؛ لان O‏ 
بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعد سواءٌ كان ذلك قي التكبيرة الأول أو غيرهاء فلو كر الإمام الأولى 
ثم حضر رجحل وكبَرَ الإمام الثائية والرجل حاضر كان مُد ركا لهذه التكبيرة الثانيةء فله أن يكبّرها قبل 


() "البحر": کتاب الحنائر ۲۰۰/۲ باحتصار يسير. 


ااات .تي ا ب ب اة ان ادن 


“anno nEnrHEPNYYHHHHHSGHhHORLEDCCGECEaAP EERE EEE ah Hmmm mE Ga mn FERES DCS a ® 


الاولى فقط كما لا يحفى)) ام 

وأقول: إن ما في "الحقائق" محمول على مسألة المسبوق؛ لما مر" من أن المحالف فيها 
IETS‏ الفتوی على قوله اما اة انلاضي فاها وة كما عله واا ل روه 
يقال إلخي) فحاصله أنه لا تحقى لمسالة الحاضر إلا فيمن حضر وقت النكيرة ة الأول فكبّرّها قبل أن 
يكير الإمام الثاني أمّا لو تشاغل حتى كبر الإمامٌ الثانية أو أكثرً فهو مسبوق لا حاضر» وفيه نظر 
طا کا کان اف کے کے اا کین کا یکت ندرک لیے له اد تک ما قل 
أن يكر الإمام الثالة ويكون مسبوقا بالأولى» فيأتي بها بعد سلام الإمام» فسبقةٌ بها لا يناي كونةُ 
حاضرا ني غيرهاء يدل على ذلك ما نقلهُ في "البحر"" عن "الواقعات": ((من أنه إن لم يكير الحاضرٌ 
حتی کر الإمامٌ [۲/ ق۷١١‏ /ب] لنتين كبر الثانية منهما ولم يكر الأول ج ا ا لأ 
الأول وات قضاء» والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام)) اه. 

فان کف اه اضرا وسر لر کان عرف فط ك يکن اله اد يکر الاب 
بل ينظ تكبير الإمام الثالغة کما مر فاغتنم تحرير هذا المقام. 


أن كبر الإمام الثالثة» ويكون مسبوقا e‏ الإمام» فكذا إذا كبر الإمامٌ لنشين 
أو ثلاث وهو حاضرٌ يكون مد ركا لأحراها فيكبرّهاء ومسبوقا ما قبلها فيقضيهاء وكذا إذا كبر الإمام 
الأربع و بک مد رکا للرابعة» فيكبرها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات عحلهاء O E‏ 
ولا يلزمٌ من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا؛ لان علها باق ما لم يُسلم الاما وكلامٌ "الراقعات" 
مشير إلى ما ذكرناء وحينر فالفرق ظاهرٌ بين الحاضر والمسبوق؛ لان ا لمسبوق بالأربع - بأن حضر بعد 
الرابعة - لا بمكنه التكبيرٌ عندهما؛ لأنه لا بحكنهُ ذلك إلا إذا كر الاما ولم يبق لالامام تكبير ليتابعَه فيه» 
فتفو تة الصلاةء فتأمّل. اه من "حاشيته" على "البحر". 

)١(‏ المقولة ]۷4۷١[‏ قوله: (روعليه الفتوى)). 

(۲) "البحر": کتاب الحدائز ۲٠٠۰/۲‏ 

(۳) المقولة ]۷4١١[‏ قرله: رريي حال التحرية)). 


الجز اتان ب ي ا ب سے ات صلا الان 


(أولى) من الحمع» وتقديم الأفضل أفضل (وإذ حَمَعَ جاز) ثم إن شاء حعَلَ 
الجنائر ا وقام عند أفضلهم» ون شاءِ ر جعلها صتا ما پل القبلة) ا 
حلف واحاٍ (بحيث يكونٌ صدرٌ كل) جنازةٍ (ما يلي الإمام) ليقوم بحذاء صدر 


[YEA]‏ (قولة: ا من الحمع) لان الجمع محتلفٌ فيه "قنية". 

٠۷۹‏ (قولة: وتقديمْ الأفضل أفضل) أي: يصلى أولا على أفضلهم ثم يصلي على الذي 
ليه في الفضل» وده ني "الإمداد" بقوله: (رإأٌ لم يكن سبَى))» أي: وإلاأ يصلي على الأسبق 
ولو مفضولاء وسياتي ٠‏ بیان الترتيب 

۸۰ (قوله: وا ا ي: بان صلی على الكل صلا واجدة 

[VA1]‏ (قولة: ع وانخد أي: كما ق في حال حياتهم عند الصلاة» "بدائع". 
آی: أن یکون راس کل عند رل الآحرء فيكو الصف على عرض القبلة. 

[VEAT]‏ (قولة: وإ اغا ا إلخ) دک في 'البدائع ‏ التخييرً بين هذا والذي قبله» 
ثم قال: ((هذا حوابُ ظاهر الرّواية» وروي عن "أبي حنيفة" في غير رواية الأصول أن الثاني أولى؛ 
لأنٌ السنة هي قيام الإمام بجحذاء الميت» وهو يحصل في الثاني دون الأوّل)) اه. 

[YAT]‏ (قولة: چ ائ شه الدرّج» بأن يكون رأس الغاني عند مَنكب الأول» 


لاء ¥1( 
ا . 


(۱) ئي "و ":((والأفضل منهم)). 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة - باب المحنائز ق١۲‏ /إب. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام الجنائر - فصل في الأحق بالإمامة ق ۲۱٣/ب.‏ 
A (‏ در 

.۳٠٠١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة‎ )٥( 

.۳٠٠١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان ما تصح به صلاة الجنازة‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة .٠٠٠١/۱‏ 


ف ااداک ‏ س ا ی جا ان مان 


لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهود حلفه حالة الحياةء فيقرّب منه الأفضل 
فالأفضل» الرَّحْلَ ما يليه فالصبي فالنتثى فالبالغة فالمراهقة» والصبي الحر يدم على 
العبد» والعبد على المرأة وأمًا ترتيبهم في قبر واحلٍ EDS a SEE‏ 


[YA]‏ (قولة: حصول المقصود) وهو الصلاة عليهم» رر و الجن ماق 
"المبسوط ""؛ لان الشرط أن تكون الحنائر أمامٌ الإمام وقد وأحد» "إسماعيإ "”". 

(۷4۸] (قولة: فيقرّب منه الأفضل فالأفضل) أي: في صورة ما إذا جعَلهم ا 
يلي القبلة بوجهيهاء انا ي صورة حعلهم صفا عرضا فإنه يقومٌ عند أفضلهم كما قَدَمَ؛ E‏ 
أحدهم أقرب» وهذا حيث اخلتفوا في الفضل» وإ تساووا ا اا ف "الحلبة" وق 
"البحر"”“ عن "الفتح": (روق الرجلين يقدم اک هماسا وق اوغا كتا فع غل الا 
والسلام"“ في قتلى أحد من المسلمين)). 

[YA]‏ (قولة: يقَدَّمُ على العبد) أي: [۲/ق۸١١/أ]‏ ولو بالغا كما يفیده قول "البحر"“ عن 
"الظهيرية' ": (رويقدّمٌ ا حر على العبد ولو كان الحر صبيا)) اه. 


.١١٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة _ باب ابحنائر‎ )١( 

(5) "المبشوط ١‏ كاب الصلا. عسل الث 15/١‏ 

(۳) "الإحکام": كتاب الصلاة - باب الجنائز ۲/ق ./٤۸‏ 

IS NATE) 

(ه) "الحلبة": التكملة ۔ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۳٠١/|.‏ 

(0) البر ٠‏ کناب انا ۴ ۲: 

)۷( "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۹۲/۲ بتصرف. 

(۸) الحدیث أخرجه ابو داود( )۳۲٠ ٥‏ كتاب الحنائز ‏ باب لي تعميق القبر» والترمذي(۳١۱۷١)‏ كتاب الجهاد ۔ باب ما 
حاء في دفن الشهداء» والنسائي ۸١ ۸۰/٤‏ كتاب الجنائر - باب ما يستحب من إعماق القبر» عن هشام بن عامر 
أن رسول الله قال للأنصار يوم أحد: «راحفروا وأوسعواء واجعلوا الرحلين والثلالة في القبرء قيل: فأيهم نقدم؟ 
قال: أكثرهم قرآنا ». قال الترمذي: هذا حديٹ حسن صحیح» وي الباب عن عبّاب وجابر و انسل 

(۹) "البحر": کتاب الحنائز ۲۰۲/۲ . 

.أ/٤۷‎  ب/‎ ٤٦ق "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب السابع - الفصل الثالث في الجحنائز وما تعلق بها‎ )٠١( 


اجزاخاضن. :بب يي و اا جي ات اة ايار 


لضرورةٍ فبعکس هذاء فيجعَلٌ الأفضل مما يلي ا ف فت" , 
(ويقَدَمٌ ني الصلاة عليه السلطان) إن حضَرَ (أو نائبة) وهو امير الصر (ثم القاضي) 


ا يقم بالأولى» وهو المشهورٌ ورَوّى "الحسن" عن 
"الامام" أن ن العبد إذا كان أصلح قد e‏ اه 

۷٤۸۷‏ (قول: لضرورق) إا يد بها لأنه لا دفن ا يصر الأول ترابا -فيجوز 
حينئلو البناءُ عليه والزر ع - إلا لضرورةء فيوضع بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين» ويْجعَل الرحل 
ما يلي القبلة ثم الغلام ثم الختقى ثم المرأة "شرح اللتقى ". 

مطلب في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت 

[A۸]‏ رقو أو ناث الأولى: ثم ناث "ح". أي: كما عبر في "الفح" وغيره 

۷٤۸٩‏ (قولة: صاحب الشسرَط قال قي "الشرنبلالّة": ((ظاهرُ كلام "الكمال" أن 
صاحب اش رط غير مير البلدء وقي "المعراج" مایا آنه هی ت قال ال طا بالس كن وال که 
حيار الجندء وللمراد أمير البلدة كأمير بخارى)) اه. 

وأحاب "ط"“ بحمل أمير الغ و ي ا ن اه 


و وأحاب ب "اط" حمل أمير البلد إلخ) غار ادي 2 روه آنه ةا ال يتکررٌ مع 
لب السلطانء إلا أن يُحمَلَ على أن أمير البلد هو المولى من نائب السلطان)) اه 


. ۹۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على اميت‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠۷٥/١‏ 

(۳) "المئح": كتاب الصلاة - باب صلاة ابحنائز ١/ق١۷/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الدر النتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصلل لي الصلاة على المت ۱۸۷/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)٥(‏ 'ح': کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائر ق۲١١/أ.‏ 

.۸١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على اميت‎ )١( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة _ باب الجنائر ٠١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) 'ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ٠۷١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ‏ ...د إ/ _. حاشية ابن عابدين 


هذاء وتقدَم“ في المحمعة تقديم الشرطى على القاضي» وما هنا مخالف له» ولم أر من َه 
علیه» فلیتأمل. 
[Y4۹۰]‏ (قولة: ثم حليفتة) کذا ق 'البحر ۹ آی: ا صا حب ارط كما هو الاد 
a E AEST‏ 
صاحب الشرط فالناسب قول 'الفتح'*: و E‏ الوالي ثم E‏ القاضي)) اه. و 
اا ق عن 8 يلع" . 


ا هذاء وتقدَمٌ في الحمعة تقديم الشرطي على القاضي» وما هنا مخالف له إلخ) قد يقال 
ارق ن الم وها ها بان احم رالود لا اا ي الها اة والانررن العامة تاست 
تفويض أمرهما للشرطي الى وش ا العامّة» فكان دما على القاضي فيهما بمخلاف صلا 
رة فإنها لما لم تكن المباعة ها من الشعائر» ولم تكن من المشاهد العامة ناسّب تفويض أمرهما 
للقاضي و تفده عليه والعادة ار بتفويض الأمور العامة له لا للقاضي» والتفويض له إنما هو بعد 
القاضي ا مع تعد الجنازة في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامَة» فلذا كان ورا 
عن القاضي» تأمَل. 

(قولهٌ: فالمناسب قول "الفتح": ثم ا الوالي إلخ) عيارته: (رالخليةة اول إن حضرء ثم إمام 
e‏ ثم خليفة الوالي» ثم خحليفة القاضي)) اه. نم قال: 
((يعني بالوالي امتولي» وهو الذي يقال له قي هذا الزمن: النائب)) اه. على أن ما في "الفح" ليس 
يد قال 

)١(‏ المقولة ]1۷۳١[‏ قوله: ((رقالوا: يقيمها إلخ)). 

(۲) "البحر": کتاب انار a‏ 

(۳) في "ب": ((القبض))» وهو خحطاً. 

۸١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل قي الصلاة على الميت‎ )٤( 

.//٣۲ ١ "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام النائز - فصل قي بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ق‎ )١( 
.۲۳۸/۱ "تبيین اللحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على المیت‎ )1( 


الحزء الخامس يهي ¥ .ج يج افا اة ادر 


سس 


(نم ا لجي) فيه إيهام وذلك لك أن تقديم الولاة واجب» وتقديم إمام ا لمجي 


]£۹۱ ¥[ (قوله: ڈ ثم إمام ا لحی) أي: الطائفة» وهو إمام مسجد الخاص ا وإغا كان 

ار بالصلاة حلفه في حال حیاته» فینبغی أن یصلی عليه بعد وفاته» قال ف 
شرح المنية"': ((قعلۍ هذا لو علم آنه کان غير راض :به حال حياته ينبغي ا لا پستحب 
تقدرعه)) اھہ. ۰ 

قلت: هذا ا کان عدم رضاه به لوجه صحیح» إلا فلا تأمّل. 

(Y4‏ (قولة: فيه إيهام) أي: في كلام ا يهام اتسوین ية في الحكم بين تقديم 
المذكورين» لكر القاعدة الأصولية أك القران في الذكر لا بوب الاتحاد في الحکي تأمل 

مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب 

]44[ (قولة: وذلك أن تقديم الولاة واحبم) لأ في التقديم [۲/ق۸١٠/ب]‏ عليهم 
ازدراءَ بهم» وتعظیم لي الأمر واحب» كذا في "الفتح"» وصرح في "الولوالمية"" و"الإيضاع"' 
وغیرهما بوجوب نقديم السلطان» وعللُ في المبع وغیره: ((بأنه نائب النبي بل الذي هو أولى 
باؤمنين من أنفسيهم» فيكو هو أيضاً كذلك)» "إسماعيل". 


e 


(قولة: قلت: ا ا کان عدم رضاه به إلخ) الطاهر أن بحث e‏ سواءِ کان عدم 
رضاه به لوجه صحيح أو لا لعدم وجود عله تقلعه» وهو رضاه بالصلاة خلفه لي حياته. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير ": فصل في صلاة الحنازة ص٥‏ ۵۸۔. 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب المنائر - فصل اي الصلاة على الميت .۸١/١‏ 
(۳) "الولوالية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الفالث عشر في المحنائز ق۲ ۲//. 
)٤(‏ "الإحکام": كتاب الصلاة ۔ باب ال حنائز ۲/ ق۲۹ / بتصرف يسير. 


قسم العبادات ‏ .د ۸۸ .___ . حاشية ابن عابدین 


بشرط أن يكون أفضلٌ من الولي» وإلا فالولي أولى كما في "المجتبى" و"شرح 
اللحمع E‏ وفي "الدراية": (رإمام مسجد الجامع أو لى من امام ا لجي))» 


٠٠ء‏ (قولة: بشرط إلخ) نقل هذا الشرط في "الحلبة"“ ثم قال: ((وهو حسن))» وتبعَةُ في 
"الجر 

٠۹ء۷‏ (قولة: إمام المسجد الحامع) عبر عنه في "شرح المنية"" بإمام الجمعة. 

رس 

وأمّا إمامٌ مصلى الحنازة الذي شرَطَهُ الواقف وحعَلَ له معلوما من وقفه فهل يعدم على الولي 
كإمام الحي أم لا للقطع بأل علة الرضى بالصلاة حلفه فى حياته حاصّة يإمام المحلة؟ والذي يظهر 
لي انه إل کال مرا من جحهة القاضي فهو کنائبه» وإ من جحهة الناظر فکالاأجنبي» أفادة ي 
"البحر"» وحالفةٌ في "النهر"“: (ربأنٌ ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتبٍ على إمام الى 
يقتضي تقدرعه هنا عليه))» واستظهر ا ((أنه كالأحبي مطلقا؛ لأنه إا يجعَل للغرباء 
ومن لا ولي له)). 


(قولة: من تقديم الرّاتب على إمام الحي) الظاهر أنه هو الإمام الراتب هناء فن الراتب هو ارتب 
في الإمامة» ولم يتقدّم أن الراتب مقدَّمٌ على إمام الحي» بل الذي تقَدَم أن الراتب مقَدَمٌ على الأعل» 
تأمّل. ثم رأيت عبارة "النهر"» وهي لا تفيد مخالفة إمام الحي للراتب» ونصها: ((مقتضى ما سبق في 
الإمامة تقدعه حتى على إمام الحي» وذلك أن تقديم إمام ا لحي كالأعلم مندوب فقطء وقد مر أ الراتب 
مقَدَّمٌ عليه هناك» فكذا هنا؛ إذ لا فرق يظه). 


.ب/٣٠١ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الجنائر ۱۹٤/۲‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في المنازة ص٤ .-٠۸‏ 

.۱۹٤/۲ "البحر ": کتاب اطنائز‎ )٤( 

(ه) 'النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل فى الصلاة على المیت ق۹۳ /إب. 


1 1 


a PCD 


الجزء الخامس ۸۹ پاب صلاة الخنائر 
اف مسجد محلته» E‏ (نم الولي) OO OO EOP AOC‏ 


أقول: وهذا أولم؛ لما ياتى“ من أ الأصل أ الح للولي» وإغا قدَّمّ عليه الولاة وإمام 
ا لحي لما مر" من التعليل» وهو غير موحودٍ هناء وتقريرٌ القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله 
اثباً عنه» وإلا ارم أ كل من قرَرَهُ القاضي في وظيفة إمامةٍ أن يكون نائبا عنه مقدّما على إمام 
الجي» والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر؛ A‏ للصلاة حلفه ثي حياته بخلاف 
الراتب» هذا ما ظهرَ لي فتأمله“. 

(قول: نم الولي) أي: ولي اميت الذكرٌ البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة ا ومعتووٍ 
كما في "الإمداد" قال في "شرح المنية"": (رالأصل أن الحق ف الصلاة للوليء ولاف غل 
الجحميع في قول "أبي يوسف" و"الشافعي" ورواية عن "أبي حنيفة"؛ لان هذا حكم يتعلق بالولاية 
كالإنكاح» إلا أ الاستحسان ‏ وهو ظاهرٌ الرواية - تقديمٌ السلطان ونحوه؛ لما رُوي: رأ 
الج فده معد بن اض امات الم ان6۹ وال اة لبا 
قدمتك» و كان "سعيد" واليا بامدينة» ولما مر“ من الوجه قي تقديم الولاة وإمام الحي. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على المیت ق۹۳ /ب. 

(۲) المقولة ]۷٠٠١[‏ قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أول)). 

(۳) المقولة ]۷6۹١[‏ قوله: (رثم إمام الحي)). 

1 من ((والفرق بينه)) إلى (رفتأمله)) ساقط من "الأصل".‎ )٤( 

(د) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل في الأحق بالصلاة على امیت ق۰ ۳۲/ب بتصرف نقلاعن 
"التانر حانية". 

.-٥۸ ٥-0۸ ٤ص "شرح للمنية الكبير": فصل في صلاة الحنازة‎ )٦( 

(۷) حر حه احمد ۰۳۱/۲ وعبد الرزاق(۹٦1۳)»‏ والبیهقي في "السنن الکبری" ۲۹-۲۸/۲٤‏ کتاب اطنائز _ باب 
من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي» والحاكم ۷١/۳‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
والطبراني قي "الکبیر" (۲۹۱۲)» والبزار(٤ .)۸١‏ 
وأورده الهيثمي في "المحمع” ۳٠/۳‏ كتاب الحنائز - باب الصلاة على الجنازةء وقال: رواه الطبراني في "الكبير" 
والبزارء ورحاله موثقون. وقال الشيخ شعَيب الأرناؤوط حفظه الله في "السير" ۲۷۷/۳: إسناده حسن. 


(۸) المقولة ]۷٤4۹۳[‏ قوله: (روذلك أن تقديم الولاة واجحب))»؛ والمقولة ]۷٤۹١[‏ قوله: ((ئم إمام الحي)). 


قسم العبادات ‏ .سس  _ 4١‏ حاشية ابن عابدين 


ع ء لت e‏ 
بترتيبٍ عصوبة الإنكاح إلا الأب» فيقدم على الابن اتفاقاء a‏ 


[Yé۹¥1‏ (قوله: بتر تيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للروج» إلا انه أحق من 
الأجنبي» وي الكلام و الان الأبعك اجى من الأب الغائب» وحد الغيبة هنا أن يون 


مکان تفوتة الصلاة إذا حضَرَ» "طط" عن "القهستاني". زاد في "الببحر": (روأن 
لا ينظ الناسٌ قدومه)). 
قلت: والظاهرٌ أن ذوي الأرحام داحلون في الولايةء والتقييد بالعصوبة لإحراج النساء فقط 
فهم اوی من الأجنبي» وهو ظاهر» ويۇيده زع "الهداية "© د : ((ولاية النكاح))» تامل. 
و ر تو : 7 ل ع ٤‏ ۶ ¥ 
é4 ۹۸]‏ ¥[ (قوله: فیهدم على El‏ أتفافا) هو الأصح؛ لان للآب فضيلة عليه وزیاده سن» 
ر م ل 8 # 
والفضيلة والزيادة تعتبَرٌ ترحيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات» "بحر" عن 
"البداقے ". وقيل: هذا قول "محمد" وعندهما الاين أو ل» قال في "القت "": ((وإنما قدمنا الس 
بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة:ر ليتكلم أكبرهما »*» وهذا يفي أن الحى 


ج لل ر 


.۳۷١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائز ١۷١/١‏ باختصار. 

(۳) "البحر": کتاب المبائر ٤/۲‏ ۱۹. 

.٩١/١تيملا "الهداية": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجبائز - فصل في الصلاة على‎ )٤( 

(ک 'الیشر ١‏ كاب اباد 1۹١‏ 

.۳"۱۸/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان من له ولاية الصلاة على امیت‎ C0 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على ایت ۸۲/۲ بتصرف يسير. 

(۸) اخر جه البحاري(1۸۹۸) كتاب الديات - باب القسامة»ومسلم(1۹ 1 )١‏ كتاب القسامة والمحاربين - باب القسامة 
وأبو داود(۲۰٥٤)‏ و( )٤ ٥۲١‏ كتاب الديات _ باب القتل بالقسامة» والترمدي(۲٠٤٤‏ ا :تاتب الد یات 4ے ناب 
ما حاء في القسامة» والنسائي ۸-۷/١‏ كتاب القسامة - باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجه(۲۹۷۷) كتاب 


الديات - باب القسامةء من حديٽ رافع بن خحدیج موه مرفوعا. 


4۰/۱ 


الجزء الخاممس جك (4 ١ے‏ .ات اة افا 


إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالاب أولىء E‏ 


لم یکن له منها ابن فان کان فالزو ج اول منهه؛ لأ احق للابن» وهو يقدم أباهء ولا يبعد ُن 
يقال: إن تقدیمه على نفسه واجحب بالسنة) آه. ) 

وني "البدا": ((وللابن في حکم الولاية أن يدم غيره؛ لأ الولاية له» وإشاميِع عن 
التقدم لملا يستحف بأبيه» فلم تسقط و لایته بالتقدیم)). 


ر 


ره٠٠‏ (قوة: إلا أن يكون إلخ) قال في "البحر": (رولو كان الأب جاهلا والابنْ عاما 
ينبغي أن يدم الان إلا أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة ابحنازة لعدم احتياحها 
له))» واعترضة في "النهر "عا مر : ((من أن إمام ا لحي إغا يقَدّمٌ على الولى إذا كان أفضل))»› 
قال: ((نعم عللٌ اوري كاه تقد الابن على هان فة اتاق به» وهذا يقتضي وحوب 
تقدییه طا آه. 

قلت: وهذا موي لما مر" نفا عن "الفت". 

۰۰ (قو: فالابنْ أول) في نسخة: ((والأسنٌ اُول))» وعلیها ۲/ق۹١٠/ب]‏ كب 
'المحشي"" فقال: (رأي: إذا حصلت المساواة ف الدرحة والقرب والقوة كابنين أو أحوين أو عسين 
ا و و ی ل اه. أي: قياسا على تقديم الابن الأفضل 
غ ا ا ر کا ا ا واک فاو ول گنای ات 


(قوله: فلو کان الأصغر شقيقا) لا يناسب التفريع المذكور. 


(۱) في "و":((والأسن)). 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان من له ولاية الصلاة على امیت .۳۱۸/١‏ 
(۳) "البحر": کتاب الجنائز ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة _ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على امیت ق ۹۳/ب. 


1 ft 


y3 TARSAL) 
قوله: ((فيقدم على الابن اتفاقا)).‎ ]۷٤۹۸[ المقولة‎ )٦( 
"ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلا الجنائز ق ۱۱۲/| بتصرف.‎ )۷( 


قسم‌العبادات ‏ . .د إ۹ ___ حاشية أبن عابدين 


فن لم يكن له ولي فالزوج ثم الحيران» ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه» 


حت لو فلم أحدا فليس للاأكبر منعةُ كما في "البح ر ". 

(] (قولة: فان لم یکن ولي فالرو ج ثم ابحيران) كذا في "فتح القدير""» وهو صريح في 
تقديم الرّوج على الأحنبيٌ ولو حاراء وهو مقتضى إطلاق ما قمناه عن "القهستاني": ((من أ ا 
الرّوج أحق من الأجنبي))» فما هنا أولى من قول "النهر"“: ((والروج وابحيران أولى مسن 
الأجنبي)) اه. 

وشل لوليّ مول العتاقة وابتة ومولى الموالاق فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجِيّة 
باوت ` بحر ا 

۷٠٠١;‏ (قولة: ومول العبدِ أولى من اينه الحرم وكذا من أبيه وغيره» قال "الزيلعة": 
((والسيّدٌ أولى من قريب عبدهِ على الصحيح» والقريب أولى من السيّد المعتق)) اه. 

فما ق 'القهستان *": ا اا د من المولى)) على حلاف الصحيح. 

7 (قولة: لبقاء یلکه) اعترض عا فی "شرح الهاملية"“: ((من أن السيّد لا يسل امه 
ولا أمّ ولده ولا مدبُرتة لانقطاع ملكو عنهنٌ باموت)) اه 

اقول آی: لان اة الميتة لا تقب املك E RENE ES‏ 
في "البحر"» ولذا يازمه تكفين عبده كالروحة مع أن الزوحية انقطعت باوت كما مر آنفا 


(۱) "البحر": کتاب ابحنائر ٤/۲‏ ۱۹. 

(۲) 'الفتح': كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۳/۲. 

(۳) المغولة ]۷٤۹۷[‏ قوله: ((بترتيب عصوبة الإنكاح)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة - فصل في الصلاة على المیت ق۹۳/. 
(ه) "البحر": کتاب ابحنائر ۱۹٩/۲‏ 

)٩(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائر ۲۳۹/۱ بتصرف. 

(۷) 'جحامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف ابحنائر .٠۷١/١‏ 

(۸) المسمى "سراج الظلام وبدر التمام" للحدادي» وتقدمت ترجمته .٦١۲/١‏ 

.۱۹٥/۲ "البحر": کتاب الجنائز‎ )٩( 

)٠١(‏ في هذه الصحيفة قوله: ((فإت لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران)). 


الجزءالخاهس .د ۹۳ باب صلاة الجنائز 


والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه (وله) أي: للولي» ومثله كل من 
يقدم فل ب (الإذن لغیره EER SERSERAN EREUSO TSS‏ 


والتغسيل لما فيه من امس والنظر المحظورين لا بُراعّى فيه املك الحكمي لضعفِي» ففارً ق التكفين 
وولاية الصلاة» هذا ما ظهَرَ لي. 

۷0۰47 (قولة: والفتوى على بطلان الوصيّة) عراه فى "الهندية""" إلى "املضمرات" أي: 
Os oat‏ ارا ا ا وو 
E E ARDC PEA‏ 
کذا کما عراہ' إل و شرح درر البحا (رأنٌ تعليل تقديم إمام الحي عا 
مر من أن امیت [۲/ق ]/٠٠١‏ رضيه ay‏ إمام الحي لاحتياره 
خا الان امذكور في "التق " أن دة الو ية باطلة اه فتأمل. 

ر وه کل من بف عله هن باب ار طا أن لاطا ان ¿ يأذن بالصلاة 
لأحنبي" بلا إذن الول وقد ذْكرهُ ني "الحابة بحت بناء على أن الح ثابت للسلطان ونحوء 


(قولة: والتغسيل لما فيه من الس والنظر المحذورين لا براعى فيه إلخ) ظاهرة امتناعٌ النظر عليه 
ونه لا يكفي املك الحكمي له مع أنه تدم حل للازوج بعد موت زوحته» تأمٌل. وقدّمٌ: ((أن لعل وحهه 
أن النظر أحف من الم فجاز لشبهة الاحتلاف) اه. 

(قولة: أن تعليل تقديم إمام الح عا مر إلخ) قد يقال: إنه باختیاره له بالصلاة خلفه تي حیاته ثبت له 
ول الما غل بعد رفانت فلك اال ما بت ل انرص له بال ی ی ا الجي. 


.١۱١۳/١ "الفتاو ى الهندية": كتاب الصلاة - الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا العزو في نسخة "الفتاوى الهندية" التي بين أيدينا. 
(۳) لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني"» ولينظر التعليق السا 
)٤(‏ "غرر الأدکار": کتاب الصلاة ۔ ذكر الصلاة على المیت ق۹٥‏ /إب. 
(ه) "الحلبة": التكملة _ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق١٠٠/.‏ 


قسم العبادارت ‏ .د إ4 ...س حاشية ابن عابدين 


ابتداء و ا إمام ا لجي» » فليس له الإذن؛ لان تقدمه على الول مستحب» فهو كأكبر الأحوين 
إذا قدم اجا فللأصغر منعه» فکذا للو لي اھ. 

أقول: وفي كون احق ثابتاً للسلطان ابتداء بحث؛ لما قدّمناه" عن "شرح المنية": ((من أن 
الح في الأصل للولي» وإغا قَدّمّ السلطان في ظاهر الرّواية لعلا بزدرّى به وتعظيمةُ واحب ودم 
إمامٌ الح لان اميت رضيه في حياته))» ومثلة ما ني "الكاني"”“ حيث علْلَ لما يأتي“ من أن للولي 
الإعادة إذا صلى غيره بقوله: ((لأنً الح للأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به» غير أن 
السلطان أو الإمام إغا يقدم بعارض السلطنة والإمامة)) اه. وبهذا تندفع الأولويةء فتأمل. 

ر٠٠‏ (قولة: فيها) أي: ني الصلاةٍ على الميت» وفسَرَ الإذك بتفسير آخحر» وهو أن يأذن 
للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن؛ لأنه لا ينبغى لهم أن ينصرفوا إلا ياذنه» وذكر 
"الزيلمئ"“ معني آحر» وهو: ((الإعلام بعوته ليصلوا عليه))» "محر" لكن يتعيْنْ المعنى الأول 


قرلة: أقول: وني كون الح ثاب للسلطان ابتداء حث إلخ ما قال مسل ني مقع ثبوت الح له اعدا 
ويظهرٌ أنه لا مان من صح إذنه لغيره للعلة التي ذكرت ف تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يقَدّم؛ لأته لر 
E‏ 

(قولة: لكن يتعين المعنى الأول في عبارة ا للاستنثاء المذكور) كذلك يتعين المعنى الأول 
بقطع النظر عنه لقوله فيها: ((التعينْ رحوع ضميره للصلاة))» تأمّل. 


(۱) من((ابتداء واستشنى)) إلى((للسلطان ابتداء)) ساقط من "الأصل". 

(۲) المقولة ١[‏ 4۹ ۷] قوله: ((ثم الولي)). 

(۳) "كافي النسفي": كتاب الصلاة _ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١/ق‏ ۷ه إب. 
)٤(‏ المقولة ]۷١٠١[‏ قوله: (رأعاد الولي)). 

.۲٤٠١/١۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على اميت‎ )١( 
.١٠۹٥/۲ 'البحر ": کتاب الجنائر‎ )1( 


الجزءالخامس u‏ ۹ . باب صلاة الجنائز 


طا وم زا ا هك ن ازوف أ اك اوی لر اضر 
سنا (امنع) لمشا ر كته في الح أمّا البعيد فليس له المع (فإن صلى غير أي: الول (ممن 
ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبرو RE‏ 


ف ا للاستفناء المذكور عخلاف عبارة "الكتنر" و"الهداية"“. 

٠٠۷١‏ (قولة: ميملك إبطالَة أي: بتقديم غيره "هداية"”. فالمرادٌ بالإبطال نقلةٌ عه 
إل غيره: 

]¥2۰۸ (قولة: ولو أصغرً سنا) فلو کانا فقن ای ا 4 لو قدمٌ ا فللاصغر 
منعه» ولو قَدمّ کل a‏ 

]۷0۰۹ (قولة: َس البعيد فليس له المنع) فلو كان الأصغرٌ ا والأكبر لأب» فقدم الأصغر 
أحداً فليس للأكبر انح "بر" . وفيه: (رفإن كان الشقيق غاتاً وكتب إلى إنسان لبتقم فللأخ 
لأب منعةُ» والمريض في المصر كالصحيح يدم من شاء وليس للأبعد منعً)). 

ل ای و ا ع ا اد 
GU.‏ 

۷٠٠١١‏ (قولة: ممن ليس له حق التقدّم إلخ) بيان د (رغيل) الضاف إلى ضمير الولي أحرَج 
به السلطان ونحوه وإمام الحي» فان صلى أحدهم لم يعد الول كما ياتى لتقدّمهم عليه. 

(قولة: أعاد الولى) ۲7/ق ١٠٠/ب]‏ مفهومّةٌ أن غير الول كالسلطان لا يعيد 


.۷۹/۱ انظر "شرح العيني على الکنز": كتاب الصلاة - باب الحنائر‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .۹١/١‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل فى الصلاة على الميت .۹۲/١‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب ابحنائز ٤/۲‏ ۱۹ بتصرف. 

(ه) "البحر": کتاب الجنائز ٤/۲‏ ۱۹ بتصرف. 

E. ((‏ کتاب الصلاة ۔ باب صلاة ابحنائر ق۲١١/أ.‏ 


i 1 


(۷) ص ۲۹۸- وما بعدها در . 


۹1/۱ 


قسم العبادات ‏ .سسس ل۹ل _ حاشية ابن عابدين 


a“nsunnnnuinkdcrcadcdriérrAntnarNnbQp eH ENOYVSDONKRNDRNhDSHADAGARCGQDAAGARNOCONRRDQNENGCENKERDAQDCRGREAGAAGSQAROA RP % 


إذا صلى غيره ممن ليس له حى النقدّم معه» إلا أن يراد بالولي مَّن له حق الصلاة» وعليه فكان الأولى 
أن يقول: أعاد من له حق التقدّم» لكن احتف فيما إذا صلى الولئ فهل لمن قبله كالسلطان حى 
الإعادة؟ ففي "النهاية" و "العناية": ((نعم؛ لأ الول إذا كان له الإعادة إذا صلى غْيره مع أنه أدنى 
فالسلطان والقاضي بالأول))» وف "السراج" و"الستصفى": ((لا))» ووفق في "البحر"" حمل 
الأول على ما إذا تقدّم الولي مع وجودِ السلطان ونحوه والثاني على ما إذا لم يوحد» واعترضَةُ في 
"النهر ": (ربأنٌ السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلاف عند حضور اھ. 

والذي يظهرٌ لي ما في "السراج" و "المستصفى"؛ لما قدمناه"“ عن "الكافي": ((من أن الحى 
للأولياءء وتقديم السلطان ونحوه لعارض» ولأ دعوى الأولويُة غير مسلمة)» ونظيرة الان 


£ 


فان الح له ابتدای ولکنه يدم أباه حرمة الأبوة» وام انل اج ا ۶ ٤‏ "النهاية" 


(قوله: فالغلاف عند حضوره) كما تفده عبارة "المعراج" الآتية وإ كانت عبارتة هنا لا تفيده. 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على ليت ۸۳/۲ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "السراج الوھاج": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة احنائز ۱/ق١٥٠٠/ب.‏ 

(۳) "البحر ": کتاب ابمنائز ۱۹٩۹/۲‏ . 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على ایت ق٤‏ ۹/أ. 

* قوله: ((عند حضوره)) اه يوحد هنا عبارة بخطه» َة على إثباتها على الهامش» ونصها: قللت: لكن ذكر 


في "النهاية" عن "المبسوط" بعدما ذكره: أن تأويل صلاة الصحابة على النبي كل ان اا بک که کان مغر 
بتسوية الأمور وتسكين الفتنة» فكانرا يصلون عليه قبل حضوره» و كان الحق له» فلما فرغ صلى عليه» ثم لم صل 
أحدٌ بعده اه. فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضرا فينا في ما قاله في "البحر" وما قاله ي "النهر"» 
إلا أن يقال: إن الولاية كانت للعباس عم النبي ل ولم يكن صلى قبل أبي بكرء والكلام فيما إذا صلى الولي» فلا 
منافاة» ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك فتأمل. اه منه. 


)٥(‏ المقرلة ]۷٥۰ ٥7‏ قوله: ((ومثله کل من یقدم عليه من باب أولى)). 
)٩(‏ "الہحر": کتاب ابحنائز ۱۹۵/۲. 


الجزءالخامس ‏ .س 4۷  _‏ باب صلاة الجنائز 


إن شاء؛ لأحلِ حقه لا لإسقاط الفرض» O O‏ 


وا و ا غ ھا ری ا لو کے اطا 
أو القاضي أو إمامٌ ا لحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة؛ لأنهم اول منه)) اه ففیه نظرٌ؛ إذ لا يلرم 
من كونهم اول منه أ تثبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم؛ لأنه صاحب احق وإن ترك وااحب 
احترام السلطان ونحوه» ويدل على ذلك قول "الهداية"": ((فإن ر غير الولي أو السلطان أعاد 
لی لارا واا صلی الرلی لے ر لاجو اد یضل دی اک و رة ی اال 
وغيره» فقولة: ((لم ير لأحاٍ)) يشمل السلطان. 

٣‏ رأيت فى "غاية البيان" قال ما نصةُ: ((هذا على سبیل العمو: نح ا تور الاغادة 
لا للسلطان ولا لغيره)) اه. 

وما قيل: إن المراد بالولي مَّن له حق الولاية دة عطف السلطان قبله على الولي» ونقل 
في "اعراج" عن "الجتبى": (أنٌ للسلطان الإعادة إذا صلى الول بحضرته))» ثم قال: ((لكر 
في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة)» ثم أي رواية [۲/ق١١٠/]‏ "المنافع" فراجعه» وهذا عين 
ما قلناه» فاغتنم تحرير هذا المقام» والسلام. 

[Ye1۳]‏ (قولة: إن شاء إلخ) وام ما ي "التقويم : ((من u‏ لو فا اول انت 
الضلاة ياقية على الولى)) فضعيف كما في "النهر". 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون قي الجنائز ق ٦ه‏ /إب. 

(۲) "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثالث عشر ف الحدائز ق۲ ۲/أ. 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۱/١‏ بتصرف يسير. 

.۷۹/۱ انظر "شرح العيني على الکنر": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز‎ )٤( 

)١(‏ "تقويم الأدلة": لأبي زيد عبيد الله - وقيل: عبد الله - بن عمر بن عيسى البوسي(ت ٤٠١‏ ه).("كشف الظنون" 
١ءء‏ "المحواهر المضية" .)٤۹۹/۲‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحناثز - فصل في الصلاة على المیت ق۹۳ /ب. 


قم الباذات. . ی 044 ب ن حاشة أبن غابدين 


ولذا قلنا: ليس لِمّن صلى عليها أن يعي مع الولي؛ لأ تكرارَها غير مشروع 
(وإلا) أي: وإ صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه SS‏ 


:4ه (قولة: ولذا إلخ) علة لقوله: (رلا لإسقاط الفرض) أي: فإك الففرض لو 
لم يسقط بالأولى كان لمن صلى أَرَلا أن يعيد مع الولي» وبهذا رَد في "البحر" ما في "غاية 
و ا ف فان أعاد الولي EEE e NS‏ 
لکن قال العلامة ا ((إٌ ما في "غاية البيان" موافق للقواعد؛ لأك تنغ بها غير مشروع 
عندناء ولذلك نظير» وهو الحمعة مع الظهر لمن أده قبلها)) اه. 

نعم يحتاج إلى المحواب عمّا قاله في "البحر"» وهو صعب فالأحسن الجواب عمًا قاله 
"المقدسي" بأ إعادة الولي ا ا وو ا هو الد 
ااا لبقاء حق الولى اة فادها وسا فضا مک لا ل الط فا 
الصلاة المؤداة بكراهة» ان کا فا ف کيا خا ٤‏ مله وحیٹ کانت الأول وو 
ا و مع الولي؛ لأ إعادته تكون لا سن کا و اف الولي؛ 
لأنه صاحب الحق» هذا ما ظهرَ لي فتأمله. 

¥0103[ (قولة: غير مشروع) آی: غا وغ "مالك" حلافا ل "الشافعي" رهه الله والأدلة 


ف المطرّلات. 


(قوله: هذا ما ظهْرَ لى فتأمّله) فيما قاله تأمّلْ» وذلك أن على ما قرَرَهُ الصلاة الأولى ناقصة والثانية 

مكمّلة» فحيث كانت ناقصة ومن صدرت منه محتاحٌ لتكميل صلاته ورفع الإثم يكون له حح الإعادة 
أيضا لذلك» مع أن امنقول أنه ليس له ذلك و كيف نحور للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميا 
ولم نحوزها لمن باشَرها. 

)١(‏ قوله: ((علة لقوله: لا لإسقاط الفرض)) هكذا بخطه» ولعل الصواب إبدال قوله: ((علة)) بقوله: ((الإشارة))» 

وإلا فهو علة لما تعلقت به اللام» وهو قوله: ((قلنا إلخ)) فتأمل. اه مصححه. 
(۲) "البحر": کتاب اللسنائز ٠۹٥/۲‏ 
(۳) المقولة ٤۰7‏ ۳۹] قوله: (روكذا كل صلاة)). 


الجزء الخامس س 00 د ی اف و اا 


أو إمام لحي أو من ليس له حق التقدم وتاه الولي (لا) یعید؛ لأنهم أولى بالصلاة 
منه روان صلی هو) أي: الولي رعق باڻ لم يحض من قم عليه رلا يصلي غير 
بعدهْ) وإ حضرَ من له التقدّم؛ لكونها عق أمًا لو صلى الولي بحضرة السلطان 
مثلا أُعاد السلطان كما في "المحتبى" e‏ وفیه:(( حکم صلاة من لا ولاية له 
كعَدَم الصلاة أصلاء فيصلي على قبره“ ما لم يتمرّق )) a‏ 


٠٠١١‏ (قولة: أو إمام الحى) نص عليه في "الخلاصة" وغيرها كما قدّمناه» وكذا 
صرح في "المجحمع" و"شرحه": ((بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي))» وبه ظهَرَ ضعفُ ما في 
"غاية البيان": ((من أن للولي الإعادة لو ت إمام الحي» لا لو اب السلطان لملا بُردرى 
به))» أفاده فی "الہ "". 

«١۷:‏ (قولة: لأنهم اول إلخ) الأولى أن يقول أيضاً: ولان متابعته إِذكٌ بالصلاة ليكون علة 
لقوله: (رأو من ليس له حق التقدّم وتابعةُ الولي))» "ط". 

[Ye۱۸]‏ (قولة: بان لم پحضر إلخ) لأنه لى للولي عند حضرة السلطان وحوه» وقد 
علمت ما فيه. 

ر٠٠۷‏ (قولة: وإن حضَل يعني: بعد صلاة الولي» و((إث)) وصلية. 

۷۲٠١‏ (قولة: أا لو صلى إلخ) تصريح.عفهوم قوله: ((بأڻ لم يحضر من يدم عليه))» وهذا 
ما وف به 'صاحب البحر" بين عباراتهم» وقد علمت تحرير المقام آنف(“. 

[a11]‏ (قولة: وفيه) أي: في "المجحتبى"» (۲/ق١١١/ب]‏ وهذه لا عزاها إليه 


)١(‏ ي "و" زيادة:(رأي: إن شاء)). 

(۲) المقولة ]۷١٠۲[‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

(۳) "البحر": کتاب الجنائر ٠۹٣/۲‏ 

.٠۷۷/١ ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلا الجنازة‎ )٤( 
قوله: (رأعاد الولي)).‎ ]۷١١۲[ المقولة‎ )٥( 


قسم العبادات حت وغ ي ي خا ةا انين 


وو ت و هم 2 
(وإن دفن) واهيل عليه التراب (بغير صلاة) أو بها بلا غسل» E‏ 


فى "ال" لکني لم أحدها فيه» وللزإي رأيتة في "المحتبى" هكذا: ((ثْم إذا ذُفِنٌ قبل الصلاة 
وصلى عليه من لا ولاية له يصلي عليه ما لم يتمرق)) اھ. 

واد يصلي عليه الولى ESS ON EL ED‏ 
بعک تأويل قوله: (ركعدم الصلاة)) كما فاد ا ا بالنسبة إلى من له الو لاية کالعدې 
حتی کان له الإعادق). 

٩" (قولة: ل عليه التراب) فان لم هل احرج ف عليه کما قدّمنام "بے‎ Ye) 

اه لقولة: أو بها بلا غسل هذا رواية "اين سماغة والصحيح أنه لا يبلي غلى قبرة 
ف هذه الحالة؛ لأنها بلا غسل غير e‏ كذا في "غاية البيان" لكن في "السراح"“ وغيره: 
((قيل: لا يصلي على قبره» وقال "الكرحي": يصلي» وهو الاستحساف؛ لأ الأول لم يعد بها 
لرك الشرط مع الإمكان» والآن زالَ الإمكادء فسقطت فرضيّة الغسل» وهذا يقتضى ترحيح 
الإطلاقء وهو الأولى))» "نهر "". 

( تبيه ) 


بغي ان يکون في حکم من دفن بلا صلاةٍ من تردی في نحو بثر» أو وقعَ عليه بنيا 


قزل والذي رایت في "المجتبى" هكذا: ثم إذا دفن إلخ) ما وحده فيه ليس فيه تنصيص على أن 
هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم حلاف المراد. 

سر إل الي ٤ ٤ It‏ . رچ 

(قول الشارح : وأهيل عليه التراب) غسل أو لا. 


(۱) "البحر ": کتاب المنائز ۱۹۷/۲. 

(۲) المقولة ]۷٠١ ٤[‏ قوله: (رولذا)). 

(۳) "ح": کتاب الصلاة - باب صلاة ابمحنائز ق ۲١١١/أ.‏ 

.١۹٦/۲ "الہحر": کتاب الحنائز‎ )٤( 

)٥(‏ 'السراج الواح : كتاب الصلاة ۔ باب صلاة ا جدائز ١/ق ۳١۷‏ بتصرف. 

.//۹ ٤ق "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل قي الصلاة على المت‎ )١( 


۹۲| 


الجزء الخامس ا لیا پ ‏ بے بات ضلا اکا 


أو ممن لا ولاية له (صلّى على قبرو) استحساناً (ما لم غلب على الظن تفخ 
من غير تقدير» هو الأصح وظاهرةُ أنه لو شك في تفسّخِهٍ صلى عليه» لكنْ 
نی "التھر" عن "مح" :(( لا))» کاله تقد للمانع. 

(ولم تحز) الصلاة (عليها راکبا) ولا قاعدا ER MEENA‏ 


ولم يعن إخراجة» بخلاف ما لو غرق في بحر قق وجودو الصليء تأّل. 

٠٠١‏ (قولة: أو ممن لا ولاية له) متعلقٌ عحذوفو حال من ضمير ((بها)) العائد إلى 
الضلاة وها كر عا مل عو اال 

[Vee]‏ (قولة: ل على قبرو) أي: افتراضا ف رل e‏ ف الثالتة؛ لأنها ق الولي» 
آفادہ '۔ے'. 

أقول: ولیس هذا من استعمال المشترك ثي معنييه كما وهم؛ لان حقيقة الصلاة فى المسائل 
القلاث واحدةق وإنما الاحتلاف في الوصف وهو الحكم» فهو كإطلاق الإنسان على ما يشمل 
الأبيض والأسود فافهم. 

[Y0‏ (قولة: هو الأصح) لأنه يخحتلف بانحتلاف الأوقات ا وا ولحت وهزالا 
والأمكنة. "بجر "”. وقيل: قدَرٌ بثلاثة آيام» وقيل: عشرةٍ وقيل: شهر» "ط"“ عن "الحموي" 

[YoY]‏ (قولة: وظاهرٌه إلخ) أي: ظاهر قوله: ((مالم غلب إلخ» قان اكك 
على الظر تیه رل"( 

]¥0۸[ (قولة: ا تقدما للمانم) الخبر حذوف 1 كانه فال ذلك د قدا ا أنه دار 


./٩ ٤ق "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل ف الصلاة على المت‎ )١( 
/أ۔ ب.‎ ۱١ ۲ "ح": کتاب الصلاۃ ۔ باب صلاۃ ابحنائز ق‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب ابحنائر ۱۹٩۹/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات س ۲ حلت اسیة این عابدین 
(بغير عذر) استحسانا (و کرهت حريما) وقيل: تنزيها OO‏ 


الأمرٌ بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عديه الموحب لهاء فاعتبرنا المانع وهو التفسّخ» 
۲7 /ق ۱۲ "ر" 

أقول: وئي "الحلبة": (رنص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك» ذكره 
ني "امفيد" و"لمزيد" و"حوامع الفقه" وعامّة الكتب» وعللة في "المحيط" بوقوع الشك في الجحوان)) 
اه. وتمامه فيها. 

(۲۹] (قولة: بغیر عذر) راحم إل المسأتين» فلو صلى راكبا لعذر الزول لطين أو مطر 
جحاز» وکذا لو ا الولى قاعدا رضن الاش ات فا عندهماء وقال "حم" ا دون 
القوم بناء على الخلاف في اقتداء لقان بالقاعدء "بحر "". والتقييد بالو ل لأ المح له» فلو ا 
غيره من لا حق له إماما قاعدا لعذر فالظاهرٌ أن الحكم كذلك ويسقط الفرض بصلاته حلافا إا 
RE TA‏ رز 

مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 


۴ ت ّم 1 1 ۶ ا و 
]*¥[ (قوله: وفیل تنزيها) رجه اللحقق ابن الهمام"“ واطال» ووافقه تلميذه العلامة 


(قول "الشارح": بغير عذر استحسانا) وحهة أنها وإن كانت دعاء - والقياس فيها الجوارٌ - إلا أنها 


ل کانت صلا من وجه اشترطنا العذر. 


() "ط": كناب الصلاة - باب صلاة ابمتازة ۳۷۷/١‏ بتصرف» وقوله: رار نحتوف» أي: كأنه قال ذلك تقدما)» 
نقله عن التهر". 

(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق١٣٠٠/.‏ 

لر کناب انار ۰۹/۴ صرف 

)٤(‏ 'فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل فى الصلاة على امیت ٠٠۹/۱‏ نقلاً عن "الجواهر'. 

.٠۷۷/١ 'ط": كتاب الصلاة  ياب صلاة الحنازة‎ )١( 

.۹ ۰/۲ 'الفتح': كتاب الصلاة - باب الجنائر - فصل فى الصلاة على المت‎ )١( 


الجزء الخامس .د ٣ل‏ باب صلاة الجنائز 
(في مسجد جماعة هى أي» الميت (فيه) وحده DS EG‏ 
"ابن آمیر حا" ا ا الثاني الحافظ الز ت "قاسم" في "فتاواه" برسالة حاصة 
فرح القول الأول لإطلاق المنع في قول "محمد" في "موطمه": ((لا يُصلى على جنازة 
في مسجل))» وقال الإمامٌ "الطحاوي": ((النهي عنها وكراهيتها قول "أبي حنيفة" و" محمد“ 
وهو قول "أبي يوسض" أيضا))» وأطال وحقى: رأ الحواز كان ثم نسيسخ)» وتبعَهُ 
Ee a ay AO aS‏ 
الصلاة على التاتر ف المساسر". 
v۳‏ (قولة: في مسجد جماعةم)“ أي: المسجد الجامع ومسجد املق "فهستاني'. 
وتكره أيضا ني الشارع وأرض الناس كما ني "الفتاوى الهنديّة"“ عن "المضمرات"» وكماتكره 
الصلاة عليها قي المسجحد يكره افلا ف ا الشيخ "قاسم". 


& 


E" i ٣ . ٣ 1‏ ۳ 8 د . ا 
(قوله: أي: المسجد الجامع ومسجد المحلة) في "حاشية المكي": ((وأمُا المسجد الحرام فمستشنى؛ 


لأنه بني للمكتوبة وغيرها من الصلواتء كذا في "شرح النقاية" ل "منلا علي")). 


.//٣١٠ ٤ "الحلية": التكملة - الفصل السابع عشر تي صلاة الجنازة ۲/ق‎ )١( 

(۲) "الموطا": باب الصلاة على الحنازة ف المسجد ص١١١‏ . 

(۳) "شرح معاني الآثار": كتاب النائز - باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أولا؟ ٤۹۳/١‏ . 

8 ال + كاب او د 

() من هنا إلى راي المساجحد)) ساقط من "الأصل". 

.۳٠/۳ ۲»و"سلك الدرر"‎ ٤۸/۲ انظر "فهرس المحطوطات الظاهرية - الفقه الحنفي"‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة: ((وانظرء هل يقال: إن ما جرت به العادة ني زماننا من الصلاة عليها في المسجد» وعدم تأني غيره 
لاندراس المواضع التي كان يصلى عليها فيها هل يكون ذلك عذرا لمن حضرها ؟ إذ لو لم يصلٌ عليها مع التاس لزم 
تفويتها» ويلزم من الصلاة عليها حارج المسجد فساذ صلاءٍ كثير من الناس لنجاسة الموضع وجهل المصلين)). 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في ابحنائز ٠۷١/١‏ 

(۹) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة . الصلاة على اميت ٠٠١/١‏ . 


قسم العبادات ‏ ...د ي۳ حاشية ابن عابدين 


أو مع القوم (واحتلف في الخارحة) عن المسجد وحدَة أو مع بعض القوم (والمختار 
الكراهة) مطلقا بناءٌ على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابيها كنافلةٍ وذكر 


4 


٠٣٠‏ (قولة: أو مع القوم) أي: كلا أو بعضا بناءٌ على أن أل في ((القوم)) جنسيّة اه 
ا 

۷۳۳ (قولة: مطلقا) أي: في ميم الصور المتقدمة كما ف "الفتح" عن "الخلاصة"» 
وني "مختارات النوازل": ((سواء كان اميت فيه أو خحارجَة» هو ظاهر الرواية» ولي رواية: 
لا يكره إذا كان الميت حارج المسجحد)). 

¥۳ (قولة: ناء على أن المسجد إلخ) أ أ اف اعلا ف ريت اة قا ك 
إذا كان الميت م الملسحد وحده أو مع بعض القوم اه "ح". 

قال فى "شرح المئية لنية “: ((وإليه مال في "المبسوط"" و"المحيط ‏ وعليه العمل و 
المحتاز)) اه. 

قلت: بل دک في "غاية البيان" و"العناية"": ((أنه ل كراهة فیها بالاتفاق)» لکن رده 
في "البحر”''» وأحاب في "النهر"'“ يحمل لاتفاق 7 /ق۲٠١/ب]‏ على عدم الكراهة في حق 


.ب/١١۲ "ح": کتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز ق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائر - فصل قي الصلاة على الميت .۹۰/١‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون ف الحنائر ق٦٠‏ /ب بتصرف» معزيا إلى "الفتاوى الصغرى". 
(8) "تارات الیرازل": کاب الصلاۃ ۔ باب غسل البت ق۴۹/ب. 

.ب/١٠١۲ "ح": کتاب الصلاة ۔ باب صلا الحنائر ق‎ )٥( 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل تي صلاة اطجنازة ص۸۹٥‏ بتصرف يسير. 

(۷) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 1۸/۲ . 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية ۲/ق ٠٠١‏ /أ. 

(۹) "العتاية": كتاب الصلاة _ باب الحنائز - فصل لي الصلاة على الميت ۹٠/۲‏ (هامش "فتح القدير "). 
)١(‏ الجر كتا انار ١/۴‏ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٥‏ ٩/أ‏ بتصرف. 


الروالاسن سے ی س ب ااا اا 
وهو الموافق لإطلاق حديث "أبى داود": رمن صلى على ميت ف المسجد e‏ 


من کان خارج المسجد وما مر فی حق من کان داحلة. 

ثم اعلم أن التعليل الأول فيه حفاء؛ إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاءٌ وذكر» وهما نما 
بني له امسج وإلا ارم امع عن الدعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك 
ما رواه "مسل" : ان رحلا ا اللسجد ضالة فقال :رر لا وأحدت إما بيت المساجحد 
لما بیت له »» فلیتأمل. 

ر١۳٠‏ (قو: وهو الموافق إلخ) كذا قي "الفتح"» لكن فيه نظر؛ لان قوله: ررني اللسجد) 
يحمل أن یکون ظرفاً د ((صلی)) أو د (ميتو)) أو لهماء فعلى الأول لا يكره كون اميت فيه 
والصلاة حارحة» وعلى الثاني لا يكره العكس» وعلى الث لا يكره إذا قد أحدهماء وعلى کا 
فهو خالف للمختار من إطلاق الكراهة» وأجاب قي "البحر": (ربأته لما لم يقم دليلٌ على واحد 
اھات ب ل ا اجرد اختغا اا کات ا 

أقول: يزم عليه إثبات الكراهة بلا دليل؛ لأنه إذا طرَقهُ الاحتمال سقط به الاستدلال» 


ولكن لا بخفى أن المتبادر لغة وعُرفا من نحو قولك: ضربت زيدا فى الدار تعلق الظرف بالفعل› 


(قولة: ثم اعلم أن التعليل الأول فيه حفاءٌ إلخ) الظاهرٌ أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء 
والذكر المكيفين بالكيفيّة الخاصّة» ولا يلرم من كون مطلق الدعاء حائزا جواڙهاء ولذا قيّدوا الكراهة 


عا ذا لم يکن معتادا وقد رضي به الباني» تأمَل. 
3 فا کو 
(۲) أحرحه مسلم )٥1۹(‏ كتاب المساجد _ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وأخرجه أحمد ۳٦١/١‏ وابن ماجه 
)۷٦٥(‏ كتاب المساحد - باب النهي عن إنشاد الضرال اة فن د ا ف والنسائي ۸/۲ 
كتاب المساحد - باب النهي عن إنشاد الضالة في اللسحد من حديث جابر تله مختصرا. 
(۳) 'الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب اللحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ۹۰/۲. 
)٤(‏ "البحر": کتاب اللمنائز ۲١۱/۲‏ . 


o4۹۳/1 
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س ك J‏ 

مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيهء 

وني إن قتلتةُ بالعكس 

نعم ذكر ضابطا لذلك في "تلحيص الحامع الكبير" و"شرحه" في باب الحنث في الشتم» 
وهو: رأ الفعل قد لا يكون له اثر في المفعول كالعلم والذكرء وقد يكون كالضرب والقتل» فإذا 
قال: إن شتمت زيدا في المسجد مثلا فإغا يتحقق بكون الشّاتم في ذلك المكان سواء كان المشتوم 
فيه أيضا أو لا؛ لان الشتم هو ذكرٌ المشتوم بسو والذكرٌ يقومٌ بالذاكر» ولا أثْرّ له في المذكور؛ 
لأنه يتحقى شتما ف حن الت والغائب» فيعتير كان الفاغل» وأا القعل والضرب وحرهما 
في مکان فيتحقق بون المفعول به فيه سواءٌُ كان الفاعل فيه أيضاً ام لا؛ أن هذه الأفعال لها آثار 
تقوم بالمحل» فيشترط وحوذ المفعول به - وهو المحلٌ - [۲/ق۳١١/أ]‏ في ذلك الكان دون الفاعل؛ 
لان من بح شاه هى ي الخد وهن حارج يمى داعا ق االجد لاف عكسةء الا رئ أن 
الرامي إلى صي في الحرم يكوك قاتلا للصيد ف الحرم وإ كان حال الرمى في الحل؟)) اه ملحصا. 
وتمام تحقيقه هناك» فراجعه. 

إذا علمت ذلك فلا مخفى أن الصلاة على الميت فعل لا اثر له في المفعول» وإنما يقومُ 
بالمصلي» فقوله: ((مَن صلى على ميت ي مسجل)) يقتضي كون المصلي في المسجد سواءٌ كان 
اليت فيه أو لاء فيكره ذلك أحذا من منطوق الحديث» ا العلامة "قاس" 
في رسالته: من أنه روي « أك ابي بي لمّا نعَى "النجاشي" إلى أصحابه حرج فصلى عليه 
ف الل 0 قال: ((ولو حازت ق المسجد لم يكن للحروج معنی)) اه. مع أن ال :کان 
حار ج المسجد. 


(۱)جزء من حدیش تقدم تخریجه ص۰٣‏ ۲.. 


وبقي ما إذا كان المصلى حارحَة والميت فيه» وليس قي الحديث دلالة على عدم 
كراهته؛ لأ المفهوم عندنا غير معتبّر في مغل ذلك» بل قد يستدل على الكراهة بدلالة 
TT‏ السا رد ن فر قاح ا ادد 
ودعاءٌ يكره إدحالةُ فيه بالأولى؛ لأنه عبث محض ولا سيّما على كون عة كراهة الصلاة 
حشية تلويث المسجحد. 

و ار ف ا بت ا نارن طوف اك هة ااي مر طا 
الرواية كما قدّمناه"» فاغتنم هذا التحريرَ الفريد فإنه ما فح به المولى على أضعف خلقه» 
والحمد لله على ذلك. 

ر۳٠۷‏ (قول: فلا صلاةَ له) هذه رواية "ابن أبي شيبة"”» ورواية "أحمد" و"أبي داود 
«فلا شيءَ له»» و" ابن ماحه": رفليس له شيء»» وروي : فلا حر له»» وقال 
"ابن عبد الر: ((هي طا فاحش» والصحيح: «فلا شيءَ له»))» امه في "حاشية نوح 
أفندي" و"لمدني"» ولیس الحديث نهيا غير مصروفٍ ولا مقرونا بوعيل؛ لأ سلب الأحر لا يتارم 
بوت استحقاق العقاب حواز الإباحةء وقد يقال: إن الصلاة نفستها سب موضو ع للواب» فسلبهُ 


(1 


)١(‏ المقولة ]۷١۳۳[‏ قوله: ((مطلقا)). 

(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ۲٤۳/۳‏ كتاب المحنائز - باب من كره الصلاة على الجنازة في المسجد ولفظه: 
((فلا شيء له))» ولم نحد رواية ((فلا صلاة)) عند ابن أبي شيبة» ولعلها في نسخة أخحرى. 

(۳) حر حه امد ٠۰٥ ٤٥٥/۲‏ وأو داود(۱ )۳٠۹‏ كتاب الجنائز - باب الصلاة على الحجنازة في المسجد عن 
ابي هريرة ته مرفوعاً. 

٤٤/١ احرحه ابن ماحه(۱۷١١١) كتاب النائز - باب ما جاء في الصلاة على المحنائز في المسجدى وأحرجه أحمد‎ )٤( 
كتاب الجنائر - باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون‎ ٤۹۲/١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار"‎ 
ا و‎ 

() البغوي في "الحعدیات" )۲۸٤٩(‏ و(۸٤۲۸).‏ 

)١(‏ "التمهيد": ۲۲٠/۲١‏ بتصرف» ومدار هذا الحديث على صالح بن أبي صالح مول التوأمة وهو ضعيف» فالحديث 
ضعيف» كذا قال أحمد والنووي. وانظر مسند الإمام أحمد ٤٠١٤/١٠١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة). 


aenaravravnunrrnnernanrnrrnSsraAaaanG4aAndannnnDRADUGRNVnNGnDeNHAODSGANDNSTAROCDNEhMGNGRSSaArDErErnCGSGranantraa 


مع فعلھا لا یکوں إا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك وفيه نظرء كذا في "الفح" وكذا يقال 
في رواية: وفاضا ل ا غلم قطعا أنها EY‏ ۳۲ |ب] فهي مشل: 
زغ ا جد لاق ال ا عدون ااي ا عاو کم لاان 
ثبوت أصل الثواب» وبه اندفع ما في "البحر'": ((من أن هذه الرواية ويد القول بكراهة التحريم)). 


(قولة: وفيه نظن کذا ف "الفتح") لعله أشار إلى ا إل سلب الأحر من الفعمل الوضوع 
للأجر يقتضي عدم الصحة على ما عرف في تقرير الاستدلال على فرضية الي بحديث: ((إنما الأعمال 
إلخ))» فينبغي كو الصلاة فيه مفسدا لها فضلاً عن الكراهةء فكيف يصح قوله: ((لجحواز الإباحة)؟! 
إلا أن يقال: الفساد منتفو بالإجماع فلا بد من التأويل بنفي الأجر الكامل» وهو لا يستلزم ثبوت 
استحقاق العقاب» أو يقال: إن ذلك في الموضوع لمحد الأحر» وهي قد وضعَّت أيضا لإسقاط حى 
اميت المسلم» فسلب الأحر فيها لا يدل على أزيد من الإباحة جواز كونها مسقطة احق اميست من غير 
ثبوتِ أجر» أو يقال: ذلك إنما يلزم إذا كان معنى الحديث سلب أجر الصلاة» وهو غير لازم لحواز أن 
SS NC O e Ee‏ 
کل کر ھا کاو ا ر ھک و ا ا ا لی 
E OE‏ لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن 
يكون لها فضيلة زائدة على كونها حارج المسجد» وهذا الاحتمالٌ الثالث يرع الكراهة مطلقاً» هكذا 
أفادَةُ الشيخ "أبو الحسن السندي" في "حاشية الفتح". اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ف الصلاة على المیت ٩۰/۲‏ بتصرف. 

(۲) حر جه الدارقطني ٠۲١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب المحث لجار الملسجد على الصلاة فيه إلا من عذر» والحاكم 
١‏ كتاب الصلاة» والبيهقي في "السنن الكبر ى" ٥۷/١‏ كتاب الصلاة - باب ما جاء من التشديد في ترك 
الحماعة من غير عذرء عن أيي هريرة طله مرفوعاء قال الحافظ ابن حجر في "التلحيص الحبیر" ۳١/۲‏ حديت: 
((لا صلاة لحار المسحد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أحرجه الدارقطني 
عن جابر» وأبي هريرةك. وق الباب عن علي طه وهو ضعيف أيضا اه. 

(۳) "البحر": کتاب المسائر ۲۰۱/۲. 
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إنغا تكرة فى المسجد بلا عذر» فإ كان فلاء ومن الأعذار المطرٌ كما في "الخاتية" 
والاعتكاف كماف "المبسوط"") کنا في "الحلبة"“ وغيرهاء والظاهر أن المراد اعتكاف الولي 
ووه من له حى التق ولغيره ا غه ل وإلا رم أن E‏ وهو dy KET‏ 
إثم الإدحال والصلاةٍ ارتفعَ بالعذر» تأمَل. 

وانظر هل يقال: إل من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاةٍ عليها في امسج 
تعذر غيره أو تعره بسبب اندراس الواضع التي كانت يُصلّى عليها فبها؟ فمن حضرّها في 
مسجد إن لم صل عليها مع الناس لا عكنةُ الصلاة عليها في غيره» ولَزم أن لا يصلي في عمره 
على جنازة» نعم قد توضَعٌ ني بعض المواضع حارج المسجد لي الشارع فيصلى عليهاء ویلزم منه 
فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم حلعهم نعالّهم التنجّسة مع آنا قدمنا“ كراهته 
في الشار ع» وإذا ضاق الأَمرٌ اسم فينبغي الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو حلاف الأول“ 


(قولة: هل يقال: إل من العذر ما حَرَت به العادة في بلادنا إلخ) لا يظهرٌ كون ما ذكرَهُ عذراء فإنه 
باندراس مصلى الحنازة لم يتعيّن فعلها قي المسجد بل له أن يصليّها قي منزل أو نحوه مما لا كراهة فيه» 
ومن حضَرَها في المسجد لا يصليها فيه وإن لزم أن لا يفعلها في عمره تقديا للمانع» بل إذا امتنع 
لجاب فان السجد يك ةه ذلك سا وديا لحنم إقاتشها فة 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المساحد 1٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة - باب الجنائز - غسل الميت 1۸/۲. 

(۳) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق٤ ۳١‏ /أ بتصرف يسير. 

)٤(‏ المقولة ]۷١۳١[‏ قوله؛ (رفي مسجد جماعة)). 

)١(‏ قوله: ((الذي هو حلاف الأولى)) هكذا بخطه» ولعل صوابه (رالتي هي إلخ))؛ لأنه نعت لكراهة التتريه لا للقول 
بهاء اللهم إلا أن يون التذ كير باعتبار انها حكم» تأمل اه مصححه. 


ااا س و و ع اف این این 


(ومن ولد فمات یغسل ویصلی علیه) یرٹ ویورّث ویسمی (إن استهل) بالبناء 
لقاع ا و ج مما بول على س yy‏ 


کما انحتاره ل "ابن الھمام'“ وإذا کان ما ذکر ناه عذرا فلا کر اهة صلا والله تعالى أعلم. 
[Ye FY]‏ (قولة: e: ٦‏ عليه) أي: کک ولم صرح به لعلمه ما ذکره؛ لان ستر 
الفررة رط لف الصاف تال 

٥۴۸‏ (قولة: إن استهَلً) لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأ ترتيبّةُ الوت على الولادة _ أي: 
في قوله قبله: ((فمات)) - مفيد للحياة قبله» فلا بحسن التفصيلٌ بعده» فكان ينبغي أن يقول 
ک "الک" : ((ومن استهل صلی علیه» وإلا لام)» "شرنبلالة". 

(۳۹ ۷ (قوله: بالبناء للفاعل) لان أصل الإهلال والاستهلال رفع الصوت عند رؤية الهلالء 
ثم أطلق على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت مطلقاء ومنه: اهَل حرم بالحج» أي: رفع صوتة 
بالتلبية» واستهل الصبى إذا رفع ا بالبکاء عند ولادته» وأمّا البنى للمجهول فيقال: استهل 
الهلال أي: ابص كذا يفاد من "لغرب" . [۲/ق٤٦١/]‏ 


[Yet]‏ (قوله: أي: وح منه ما يدل على حیانه) أي: من بکاء أو تحريك عضو أو طرف 


(قرل: مفيدٌ للحياة قبله» فلا بحسن التفصيل بعده) نعم الترتيب مفيدٌ للحياة إلا أنه لا يفي إلا 
أصلها بقطع النظر عن كونها 8 مستقرة» فيصح التفصيل بعده» ل واو ا 
مطلق الحياة» وهذا لا ضررَ فيه تأمّل. نعم عبارة "الكتز" أولى من حيث إفادتها حکم ما إذا لم يستهل 
با ی ما ندل فل الاق فان عبازة "الت لا دل عله لاف اة الك" 


.۹١1/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الخنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 
في "م": ((ويغسل)) وهو حطاً.‎ )۲( 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب الحنائز .۸٠/١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية : كتاب الصلاة - باب الحنائز ٠٠١/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحه الله (هامش "الدرر والغرر"). 


(ه) "المغرب": مادة ((هلل)). 


الان بي ا اج ا 


snerrsnitvsecenannawmarvcbeVvVenEecntitervrCdCnrtEeEvniroeulrtNrnaAtreNSOnSuNEwrunldaAandAinanimnanasanenateoeavcnacrmanroê? 


و للف "دائ" . وهذا اة ف الشرع کک ۶ "الى "7 وقال ي "الشرنبلالة"“: 
((يعني : الاه المستقرة ولا عبرة بالانقباض و سط الك و قبضها؛ ل هذه الأشياء حركة المذبوح» 
ولا رة بها حتی لو ذبح رحلٌ» فمات أبوه وهو يتحر لم يرن الذبوح؛ لان له في هذه الحالة 
حکم الت كما ق "الجحوهرة")) اه. 

أقول: وما E‏ غ 'البدائع" ي عليه ٤‏ "الف "© و و"الزيله "© وعکن 
هله على ما في "الشرنبلالية"» تأمّل. 

( تنبيه ) 

قال في "البدائع "ما نصة: (رولو شهدت القابلة أو الأ على الاستهلال تقبَل في حى 
الغسل السك غه ا ع ي ات و إا اد ع س الات 
فلا يبل قول الأ لكونها متهمة بجرها المغنمٌ إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند "أبي حنيفة"» 
وقالا: اذا انت عدلة) آه. 

وظاهره اشتر اط نصاب الشهادة عنده ف الميراث» وبه صرح ٤‏ ا ب الج" 


.٠٠٠۲/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي شرائط وجحوب الغسل‎ )١( 

(۲) "الہحر": کتاب الحنائز ۲۰۲/۲. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الحنائز ١٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب اللحنائر ٠١٤/١‏ . 

)٥(‏ في هذه المقولة. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائر - قصل في الصلاة على الميت .۹۲/١‏ 
(۷) "البحر ": کتاب الحنائز ۲۰۲/۲ . 

(۸) "تبیین الحقاثق": کتاب الصلاة ۔ باب الحناثر .۲٤۳/۱‏ 

(۹) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب اللحنائز ٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١٠١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وجوب الغسل .٠١٠۲/۱‏ 

)۱١(‏ "البحر": کتاب ال منائز ۲۰۴۳/۲ نقلا عن "المجتبی" والبدائم' ا 


۹4/۱ 


قسم العباداات ‏ ._ إل حاشية ابن عابدين 


بعد حرو ج أكثره» حتى لو حرج رأسة فقط وهو يصيح فذبحه رجحل فعليه الغخرة» 
وإن قطعَ أُذنة فرج حيا فمات فعليه الدية yy‏ 


بلفظ: (روعن "أبي حنيفة ")). 

۷۰٤١‏ (قول: بعد حرو ج أکثره) متعلقٌ ب ((وجد))» فلو حرج رأسهُ وهو يصيحٌ ثم مات 
ت 0 صل عليه ما لم يخرّج أكثر بدنه ياء "بعر" عن "البتغى". وحدٌ الأكثر يِن َل 
الل سرنّه» وين قبل الرأس صدرف "نهر" عن "منية الفتي". 

(قولةُ: حتی لو حرج إلخ) أي: فلو اعتير حياته عند خرو ج الأقل من ¿ النصف لكان 
الات الت قاشات اله في هذه الحالة غل أن هذا الخرو ج كعدمه» EOE‏ 
فیمن ضرَبَ بطنَ الحامل حتی أسقطته میتاء فذجةُ قبل حرو ج أكثرو في حكم ضربه وهو في بطن 
امه بخلاف جيه بعد حروج أکثره» فإنه وجب للقرد» وما قرّرناه ظهَرَ صحّة التفريع وبطْلَ 
التشنيع» فافهم. 

[Vet]‏ (قول: فعليه 4 الغ هي نصف عشر دية الرحل لو الد وع دارا 
و وکل منهما خسمائة درهې وهي مسون دینارا كما سیاتی في عله. 

هذاء وما ذكره "الشارح" نله قي "البحر" عن "المبتغى" بالمعجمةء لكر ذكرنا" في 
کتاب الحنایات [۲/ق ٠ ٦ ٤‏ ف وائل فصل ما يوحب القرّد عن "الجتبى" و'التتارحاية": 
(رأدٌ عليه الدّية)» لك U‏ يويد ما هناء أو يراد بالدية ل فتأمل. 

[Vet f]‏ (قولةٌ: فعليه الديتم ظاهرٌ قوله: ((فمات)) ُن الموث بسبب القطع» وعليه فالمراد 


(0 'السر ٠‏ کاب الاتر ٩/١‏ 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب اللنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٥‏ ۹/أ. 
(۳) المقولة [4 ]۳٠٠٠١‏ قوله: ((أي: دية الرحل إلخ)). 

OTIS i mi © 

."" ((لكن)) ساقطة من‎ )١( 

(1) المقولة ]۳٤۷۸١[‏ قوله: ((والبالغ بالصبي)). 

(۷) تي المقولة السابقة. 


الجزءالخامس د ٣إ‏ باب صلاة الجنائز 


(والا) يستهل (غسل وسمي) AS E Sa‏ 


دية النفس إن کان القطع خحطا ولا وجب الود لکن عبارة ا عن a‏ رنہ 
مات))» وعليه فإ كان موته لا بسبب القطع فالواحب دية الأذنء وإ كان به فالواحب دية 
النفس أو القَوَدُ كما قلناء لكل قال "الرحمعي": (رإنما وحَبّت الدية لا القصاص للشبهة» حيث 
حرَحَهُ قبل تحقق کونه ولدا)) ا فلیتأمّل. 
وقي "الإحكام" للشيخ "إسماعيل" عن "التهذيب لذهن اللبيب": ((مسألة: رحل قطع 
أذنٌ إنسان وجب عليه مسمائة دينارء ولو قطع رأسه وحب عليه مسون قارا جوابها: قطع 
أذ صبى حرج رأسه عند الولادة فإ تمت ولادته وعاش وحَب نصف الدية» وهي حمسمائة 
َ# 
دينار» ولو قطع رأسه ومات قبل خرو ج الباقي وجبت فيه الغرة» وهي خمسون دينارا)) اه. 
[Ye to]‏ (قوله: وإلا ي يستهل ا و سمي) شما ما تم حلقه - ولا حلاف ف غسله ‏ وما 
o‏ و و وآ ل 2 ي کک i.‏ 1 
شم تہ و فيه حلاف والمختار انه يغخسل ويلف ف خحرفه ولا صلی عليه كما ف 'لمعراج 
ج ر ل سے ۳ م 
u 11‏ 1( آار ا o)ta™,‏ 1 س کے 6 (AH 4 LL (Yt ™ f‏ ۰ کد 1 E ff‏ 
زك فالواحب دة الأذن) ا ادا کان خا ولا فيه القصاص. 
(قولة: إا ۾ حبت الّية 5 القصاص إلح) ری لدی" غا ٣‏ قال 'الرحمتي". 
(۱) "البحر": کتاب الحنائر ۲۰۳/۲. 
(۲) "الإحکام": كتاب الصلاة - باب الحنائز ۲/ق ٠٣‏ /ب وعزاه أيضا إلى آحر "المبتغى". 
(۳) ويعرف ب:"حيرة الفتاوى": لعلي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصير الدين بن ملكان البرتواني الحنفي 
(ت ۸۷٤‏ هم). (" كشف الظنون" ۷۲۸/١‏ "هدية العارفین" .)۷٠١/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۳/۲‏ ولم ينص على الصلاة عليه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - الحنائر ۷۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) "الظهير ية" : كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها قه ٤‏ /ب. 
(۸) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الجنائز ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


uerwronecatuniuinOorou cstv nmswnwnaanmrsnaVAGANDEaAGaAaAQNNVHRDCDLANONECNUAGCDRAECGGCQGRNNGDDNEDANQRNOECVORGGCGAGQGDDÞR 


رن الخلاف في الأوّلء وان الثاني لا يسل إجماعا)) اه. 

واغتً في "البحر” بنقل الإجماع على ا لا یغسّل» فحکم على ماقي الفتح' 
و"الخلاصة"": ((من أن المحتار تغسیل) انه اا آل الد ا او مهو 
من الكاتب» واعترضَة في "النهر": (ربأن ما في "الفح" و"الخلاصة" عزاه ي "امراج" 
إلى "المبسوط" و "المحيط)) اه. و غلمت اله ایسا عن الكتب المذكورة. 

وذكَر في "الإحكام”: ((أنه حرم به في "عمدة مقي" و"الفيض" و"المحمو ع" 
و"للبتغی") اه 

کت دوا ی ا ا کی وا کک رع ان ت 
الحمع"» لكنْ قال في "الشرنبلالية: (رعكنْ التوفيق بان من نفى عله أراد الغسل المراعى فيه 
وجه السنة» ومن أنتةُ أراد القسل قي احملة كصب الاء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كقسإه 
ابتداء بسردر وحرض) اه. 

قلت: ویؤ يده قولٰهہ: واش في نحرقة» حيث لم يراعوا في و 


(قولة: لكنْ قال قي "الشرنبلالية": بعكنْ التوفيق إلخ) أي: بين عبارتي مَّن قال بغسل الغير العام ومن 
قال بعدمه» لا بين صدر عبارة "المحمع" نف التامّ من أ فيه حلافا وما قيل: إنه ليس فيه حلاف تأمّل. 


(۱) "البحر": کتاب الحنائر ۲۰۳/۲. 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون ای الحنائز ق٦٠/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل ثي الصلاة على المیت ق٩‏ ۹/. 

)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "ميسوط السرحسي". 

() "الإحکام": كتاب الصلاة - باب ابجنائز ۲/ق ٠۳‏ /ب بتصرف. 

)١(‏ هذا النقل بواسطة الإحكام» وكثيرا ما ينقل عن كتاب المحموع» ويريد به "محموع النوازل"» ولعله "بجحموع الشوازل 
والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت ٤١‏ ٤ه).‏ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الجنائر ٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس اة ا ا ا ك ات اة اتر 


عند "الثاني"» وهو الأصح فيفتى به على حلاف ظاهر الرواية إكراما لبتي آدم 
كما فى "ملتقى البحار"» وف "النهر"“ عن "الظهيرية": (روإذا استبانٌ بعض حلقه 


~~ و .ك م ي 2 ل‎ a 
eT O A E E e na غسل و حشر هو المحتار)) و ون‎ 


]04[ (قولة: عند "الثاني") المناسب [۲/ق ١١٠/أ]‏ ذكره بعد قوله الآتي: (روإذا استبان 
يعض خحلقه غسيل)؛ لأنك علمت أ الخلاف فيه حلاف لماي "شرح الحم" و "ال" 

[Ye4۷]‏ (قوله: زکراما لبتي آدم) علة للمعن كما يعلم من "البحر» ويصح و غل اة لقوله: 
((فیفتی به)). 

هه (قولة: وحُثين لاسب تأحيرة عن قوله: ((هو المحصا)»؛ لاد الذي في 
"الظهيرية": ((والمحتار أنه یغْسَل» وهل يحشر؟ عن بي حفص 4 فيه 
الوح حشر وللا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا آنه إن استبان ق یحشر 


(قول "الشارح" : على حلاف ظاهر الرواية) ي يعني أن ظاهر الرواية يقتضى أنه اوا ولد و سل 
A E SEO‏ 
أيضاء وهو قول ا أحذ "الكرخي"؛ لأنه كالمزء ما لم يستهلً» ولا يصلى على الجزي وإنغا 
كان المخقار قول "أبي يوسف" لأنه لما كان تفسا من وجه وجرا من وجه أعطي حَظا من الشبهين. 
ثم هذا الخلاف في تام الخلق» أَمّا فيما لم ب يم خحلقة فصاحب "البحر' حنح إلى الأول وغيره إلى الشاني. 
اھ من لتد '. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ق الصلاة على اميت ق٥‏ ۹/ باخحتصار. 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(۳) "البحر": کتاب الحنائز .۲۰٣۳/۲‏ 

.۲١۳/۲ "البحر": کتاب المحنائر‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث ني الحنائز وما يتعلق بها ق٥ ٤‏ /إب. 

() في النسخ جميعها :((أبو جعفر الكبير)) وهو حطأء وما أنبتناه من "الظهيرية" هو الصواب» و تقدمت ترجمته .٠١١/١‏ 


قسم العبادات سسس ٠٨0۳۹‏ _ حاشية اين عابدين 
مړ را . ص e e‏ : ۶ لر ا ع 
ولم صل عليه) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسيه (ركصبي سبي مع أحد أبويه) 0 


(Mn it „ît 2#] « 

وهو قول الشعبي و ابن سيرين ))١‏ اه. 

ووجهه ن تسمیته تقتضى حشر اذ لافائدة لها إلا في ندائه ي اللحشر باسمه» وذکرّ 
'العلقمي" ف حدیث: ر أسقاطكي فانهم فرّطکہم (( اللید غ فقال: ((فائده: 0 
بعضهم: ھل یکوں السقط شافعا؟ ومتى يكون شافعا: هل هو يِن مصيره علقة» ام يِن ظهور 
إالخملء ام بعد مضي أربعة أشهرء أم ِن تفخ الروح؟ والجراب أن العبرة إنماهو بظهور حلقه 
وعدم هور کما حررَهُ شیخنا " زکریا")). 

Yo 4۹]‏ (قولة: ولم صل عليه) أي: سواء کان تام الخلق ام لک "ل" 

۴ ا ٤ e‏ ۰ ر ۸ و ا م چت 

۷٠٠٠‏ (قوله: إن انفصل بنفسه) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فالقت جنينا ميتا فإنه 
يرث ويورّث؛ لاك الشارع لم وجب الغْرَةَ على الضارب فقد حکہ ان هیر ای رت 
إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله. 

0 و ع ع ٤‏ وا ق ا 1 

[Ye0۹]‏ (قوله: كصبي ي مح لحد ابویه) وبالاولى دا سي معهماء والمحنول البالغ 

كالصبي كما في "الشرنبلالية" ولا فرق بون كون الصبي مزا أو لاء ولا بين موته ي دار 


.)٠١ ٦/٤ الإمام التابعي أبوبكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري (ت١٠١١ه). ("سير أعلام النبلاء"‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن عساكر كما في "كنز العمال" رقم )٠١٠١١٤(‏ عن أبي هريرةخهك. 

قال الزبيدي في 'إتحاف السادة المتقين" :۳۸۹/١‏ ((وروى ابن عساكر في "التاريخ" عن أبي هريرة بلفظ: («رسموا 
أسقاطكم فإنهم من أفراطكم») رواه عن البختري بن عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» والبختري ضعيف)). 

وقال ابن عدي ني "الكامل" ۰/۲ 4۹: ((ورَوّى عن أبيه عن أبي هريرة» عن البي ي قدر عشرين حديثا عامتها مناكير)). 
وقال ابن حجر في "التقريب”: ضعيف متروك. 

(۳) ابو حى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا شيخ الإسلام الأنصاري الستيكي المصري الشافعی‌(ت۹۲۹ه). 
("الكواكب السائرة" ۱۹٦/١‏ "الأعلام" .)٤١/۳‏ 

. ۳۷۸/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحتازة‎ )٤( 

(ه) 'النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على المیت ق٥‏ ۹/أ. 

)١(‏ 'الشرنبلالية": كتاب الصلاة _ باب ابحنائر ١١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


040/1 


)۱( ن ی 


الجزءالخامس .ب ۷إ ا باب صلاة الجنائز 
لا ُصلى عليه؛ لأنه بع له في أحكام" الدنيا لا العقبى؛ لما مر نهم حدم أهل ابحنة.. 


الإسلام أو الحرب» ولا بين كون السابي ا ا لأنه مع وحود الأبوين لا عبرة للدار 
ولا للسّابي» بل هو تابعٌ لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم حدث إسلاما وهو مير كما صرح به 
ف ال ا ا 

وقال المحقق "ابن أمير حاج" في "شرحه" على "التحرير"“ في فصل الحاكم بعد ذكرو 
لتبعيّة ما نصه: ((الذي في "شرح الحامع الصغير" ل "فحر الإسلام": ويستوي فيما قلنا أن 
يقل أو لا بعل إلى هذا أشارَ ى هذا الكتاب» ونص عليه في "الحامع الكبير"» فلا حرَمّ أن قال( 
وار ت اوھ ی س د سا کان ال عافو ا کیک ن ا 
يب حير الأبوين دينا)) اه. 

وذكرَ "انير الرملی": (رانه لو سي مع الح ابي [۲/ق ١٠١/ب]‏ الأب لا يكو كذلك 
بل صلی علیه)). 

۷٠٠١١‏ (قوة: لا يُصلّى عليه) تصريح بالمقصود من التشبيه. 

¥ (قول: لا العقبی) وإلا کانوا ف النار مثلهي وهو اُحد ما قيل فيهم» و في "شرح 
اقات عر الاک و 0 ف مر اول هذا الباب. 


(قول 'الشارح : لا بض عليه) أي: ولا یغسل؛ لأنه الگا دی 


و "و":((أي: في أحكام)). 


0 ال کاب اة 5 

(۳) "ح": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اجنازة ق ۲١١/ب.‏ 

. ٠٠١/۲ "التقرير والتحبير": القالة الأول - الباب الأول - الفصل الثاني‎ )٤( 
أي: قاضيخان في شرحه على "الجامع الكبير"» كما ف "التقرير والتحبير".‎ )٠( 
.١٣١ ٤/١ شرح الْقاصد"': المقصد السادس في السمعيات - الفصل الثاني في المعاد  المبحث العاشر الخلود في الآحرة‎ (٩ 
.۳۷۸/۱ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجنازة‎ )۷( 


(۸) الممولة [)] قوله: ((وتوقف الإمام)). 


ت اتااته ب بطو ا ب ج اف ان ان 


(ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعا للدار أو للسابي O SOD‏ 


[veo]‏ (قولة: ولو سبي بدونه) آي: بدون أُحد أبويه» بأ لم يکن معه واحد منهماء 
1 ۴( 

قلت: اراد بالمعيّة ما يشمل الحكمية؛ ما في سيير "أحكام الصغار": ((ولو دحل حربي 
داز الإإسلام ا سبي ا 5 صي الاين e‏ بالداں)) آه. 

وفيه: ((وإذا س سى المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» فدحل آباؤهم دار 
الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإ لم يخرّحوا إلى دار الإسلام)) اه. 
وهذا يفي تقييد المسألة ما إذا لم يسلم أبوه. 

[Y602۵]‏ (قولة: تبعا للدار) أي: أك کان ا ((أو للسابي) اك کال ا 
كذا في "شرح المنية"» واقتصَرَ في "البحر" على تبعيّة الدارء قال: ((لأنٌ فائدة تبعية 
السّابي إيما تظهرٌ في دار المرب بان وفع صبي ي سهم رجحل ومات الصبي يُصلى عليه تبعا 
ابي 2 ف اسي ا احمل 


م 
EL‏ 


(قوله: وهذا يفيد تقييد المسألة إلخ) أي: تقييد قولهم eT‏ : الإحراز 
£ 
بدارنا أو بتملك السابي له بالقسمة ونحوها = .ما إذا لم يسلم أحد أبويه» فاته کن فاج ھا که رن 
) 0 : كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ق ١١۲‏ /إب. 
(۲) "حامع أحكام الصغار": مسائل الردة .۲١۷/۱‏ 
(۳) "شرح للمنية الكبير": فصل في الجنازة ص .-٥۹۱‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الجنائز ۲١٤/۲‏ بتصرف. 


الحزء الخامس ج ص 8 پا ی ےک ووو ا ا 


iF ERHCECCECGTEDDNODNDENGECaARHHHOGAAGCEHOGODNHGEGhNGPDECGHREDHGGSCARNGRNERGEGNEEVHGTEAEhMNNRCGGAGQDHEEDPEECLGCP# 


3 
g~ ت‎ 


أقول: لكن الذي في "الصحاح"" و "القاموس "": ((أنه E o A‏ 
فهو سبي وهي ویقال: سبيت الخمرً ااا مدا بل فی سيّق) اه. 
ی و وو 

نعم ذكَرّ الإمام "السرحسي" ف أواحر "شرح السّير الكبير" ما يدل على كون ذلك 
شرطاً حارحا عن مفهومه» فانه قال: ((لو سي وحده لا یحکم پاسلامه ما لم يحرج إلى دار 
الإسلام فيصيرَ مسلما تبعاً للدّارء أو يقسيم الإمامٌ الغنائم أو يها ني دار الحرب فيصير مسلما تبعا 
للمالك؛ لأ تأثير التبعّة للمالك فرق تأثير البعيّة لدا فان كان الالك ذميا بان ملكة بشراء 


(قولة: أقول: لكنٌ الذي في "الصحاح" و"القاموس" إلخ) ما في "ضياء الحلوم" يويد كلام "البحر"» 
ولفظة كخا ق 'التدي ب ررالسي :الأشرئء أف الحمولرن من باد ا ا 
ذكرّ صاحب "البحر" مال عبارة "الضياء"» وليس في عبارة "القاموس" ما يدل على اشتراط النقل 
ف السّبي ولا عديه تأمَل. 

(قولة: لأ تأثير التبعيّة للمالك إلخ) في "البحر": ((واختلف فيما بعد تبعيّة الولادة» فالذي تي 
الها ية الدار» وفي "المحيط" عند عدم أحد الأبوين يكوك تیعا لصاحب اليدء وعند عدم صاحب 
اليد یکون تبعا للدار ولعله أُول» فإك من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار ا محرب يصلى عليه 
ويْجعَلٌ مسلما تبعأ لليدء وفيه نظرٌ؛ لان ثبعي اليد عند عدم الكون قي دار الإسلام متف عليه» فلا يصلح 
مرخّحا لما في "المحيط" من تقدّم تبعيّةٍ اليد على الدار))» ثم قال: ((الأرحةُ ما في "الهداية"؛ لما نقله ني 
كق اراز انر رة دمي صا واخرجد إل دار الاما وهات المي فونه بض به 
وي کا ف ولم يك فيه حلافاء 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((سبي)). 
(۲( "القاموس": ماده ((سبي)) بتصر ف. 
( © شرح السو اكير بات من رصان الضى وال ال هرر ة0 


قسم العبادات ‏ .س ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


ل ل 


ا - فکذلك یُحکمُ باسلامه» حتی لو مات صلی .علیه» يحبر 
محرزا بقوة السلمين فق ملكة اراز إياه فار مام الإنخراز بالقمة زالبيع كتمامة 
بالإحراج إلى دارتاء ولو دعل الذمى دار الحرب [۲/ق٦٦١/]‏ متلصصا وأحرج e‏ إلى دارنا 
فهو مسلم ير الذي على بیوو؛ لأنه نما لَك بالإحراز بدارنا فصار كالنفل» بان قال الأمير: من 
أصاب رسا فهو له فأصاب الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه فهو مسلةً؛ لأنه إنغا ملَكّة منعة 
الل »> بخلاف ما إذا دحل الذمّي دارهم بأمان فان شتری صغیرا من ماليكهم؛ لأنه بملكة بالعقد 
لا متعتناء فإذا أحرَحَةُ إلينا لم يكن مسلماء ًا لو كان الشاري متهم مسلما فإنه إذا أحرَحَةُ إلى 
دارنا وحدَةٌ حُكِم يإسلامه» وتبعيّة الالك إنما تظهرٌ في هذاء فإذا كان امالك مسلما فالمملوك مثلة 
ا او فا 


بر الذمي على بیعه؛ نه ضار 


وحاصلة: أنه إما يحكم بإسلامه بالإحراج إلى دار الإسلام تبعا للدارء أو با ملك بقسمة 
أو بيع من الإمام تبعا للمالك لو مسلماء أو للغانغين لو ذمياء والله أعلم. 

قلت: ويؤخذ من قوله: ((إِكٌ تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإحراج)) أن الذمي إذا 
ملك يحكم بإسلامه قبل الإحراج فإذا مات في دار الحرب يصلى عليه» فافهم. 

[Y2]‏ (قوله: أو به) آی: سبي بأحد أبويه» أي: معهك) اا 
وهي واردة على ما فى "المحيط "'» فإ مقتضاه أن 9ے ف الينة على لدان إلا أن 
تكون على الخلاف)) اه. ويظهر أن قوله: (رلأن تأثير التبعية للمالك إلخ)) حَري على ما في "المحي ط" 
من تقديم تبعيّة اليد على الدارء تأمّل. قال لدي ((هذه اليد - يعني: في مسألة الكشف _ غير 
معتبرةٍ لوحوب التخحليص منهاء فلا يم الاستدلال)) اه. 


)1( @ : كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ق ١١۲‏ /ب. 


الجزءالخامس ‏ د إلل باب صلاة الجنائز 


E‏ أسلَم (الصبي وهو عاقلٌ) أي: ين سبع سنڍن لي عليه؛ لصيرورټء 
مل فال" ولا ينبغي اا سال العا عن الاسلا بل بذك عنده حقيقةُ و 
و الإعان به ثم يقال له: هل أنت مصدق بهذا؟ فإذا قال: نعم اکتفی به» E‏ 


۷٥۷,‏ (قول: فأسلَمٌ هى) أي: أحد بور ب أي: فان الصبي يصيرٌ مسلما؛ لأ الولد 
N TS‏ وتقل "افير الرملي" فی باب 
نكاح الكافر قولين» و((أدٌ "الشلبي" أفتى باشتراط عدم التميين))» لكنْ صرح "السرحسي" 
في "شرح السير"": ((باأنٌ هذا القول حطا)» وسيأتي“ نمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

أقول: وبقيٌ ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتاء ثم احرج إلى دارنا وحده فهو مسل 
لأنه عوتهما في دار ا حرب حرج عن ونه تبعا لهماء بخلاف ما لو ماتا" بعد الإحراج أو القسمة 
أو البيع» e EG‏ 

]¥0۵۸[ (قولةُ: وهو عاقل) قي لقوله: ((أو ا الصبی))؛ لان کلام غیر العاقل غير معتبر 
لعدم صدوره عن قصد. 

]۷00۹[ (قولة: :اک سبي ان ایر للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسه» وعزاه 

في "النهر"" إلى "فتاوى قارئ الهداية""» وفسَرَه في "العناية": (ربأن يعقل المنافع والمضارً 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة ق ١١۲‏ /ب. 

(۲) المقولة ]۷٠١١[‏ قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

(۳) لم نعثر عليه تي شرحه ل 'السير الكبير . 

)٤(‏ المقولة ]١١١١٤[‏ قوله: ((والولد يتبع حير الأبوين)) تتمة. 

)١(‏ من((وحده فهو)) إلى((ما لو ماتا)) ساقط من "الأصل". 

.۲۲٠٦۹/۰ "شرح السير الكبير": باب من إسلام الصبي والصبية المأسورین‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ‏ فصل يي الصلاة على المیت ق٩۰‏ ۹/ب. 

(۸) "فشاو ی قارئ الهداية": ق١٠٠/ب.‏ 

(۹) هذا التفسير مذ كور في "العناية" بصيغة ((قيل)). اا اک صاع ا و ئی ا ع "الفتح". 
انظر "العناية": كتاب الصلاة - باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ۹۳/۲ (هامش 'فتح القدير"). 


41/۱ 
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ا ر i oll 1 N‏ 
ولا يضر توقفه حينعذ ‏ في حواب ما الإبمان؟ ما الإسلام؟ 'فتح a‏ 


ود الإسلام هدئ واتباعةُ حير له))» وره في "الفتح": ((بأن يعقلٌ صفة الإسلا» وهو ما لي 
الحديث: رأث تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر حيرو وشره »۸ ))» قال: 
((وھذا دلي على أن محرد قول لا إله إلا الله لا يوحب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن عا ذكرنا))» 
[۲/ق1١١/ب]‏ ونمامه في "البحر" و"النه "°. 

أقول: والظاهر اَن مر أده أن يومن بذلك إذا فصل له ا منه الإعان به بقرينة ما ا 
فلو أنكرَهُ أو متت من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول (رلا إله إلا الله)) للعلم بأنه ٌَّ كان 
يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمّن به» نعم قد 
ا الإقرارٌ بالشهادتين معا أو بواحدة منهماء وقد شط التي عن بي الأديان المخالفة اش 
على ما سيجي ان االله تال شا في باب الردة عند ذكر "الشارح" هناك: (رأك اکا 
ية أصنافي). 

۷0۰[ (قولة: ولا 2 إلخ) فال العوام قد يقولون: لا فة وهم من التوحيد 
والإقرار والخوف من النار وطلب الجنة عكانء ا بظنون أن حواب هذه الأشياء إا يكون 
بکلام حاص منظوم» فیحجمون عن ا ا 2 "الفت". 


1 


(۱) ((حینعذ)) لیست في "ب". 

)۲( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل قي الصلاة على الميت 4۳/۲ بتصرف. 

(۳) أحرجحه مسلم(۸) كتاب الإبمان - باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» وهو قطعة من حديث جبريل اكلا الطويل» 
وأبو داود(ه ٤٦۹‏ ) كتاب السنة - باب في القدرء والترمذي(٠٠١٦۲)‏ كتاب الإبمان - باب ما حاء ثي وصف حبريل 
لي الإبمات والإسلام» والنسائي ١١١-۹4۷/۸‏ كتاب الإيعمان - باب نعت الإسلام» وابن ماجه(۳٠)‏ في المقدمة. 

.۲۰۳/۲ انظر "البحر": کتاب الجنائز‎ )٤( 

() انظر "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائر - فصل فى الصلاة على ایت ق٩۹٩‏ /ب. 

( فا٣‏ ا در 

(۷) المقولة ]۲١۲۹۹[‏ قوله: ((بأن الكفار)) فما بعد. 

(۸) "البحر ": کتاب الجنائز ۲۰٤/۲‏ بتصرف. 

)٩(‏ 'الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على امیت 4۳/۲ بتصرف. 


الجزءالخامس ب ٣‏ باب صلاة الجنائز 


(ويغسل المسلم ويحفنْ ويدفن قريبة) كخاله (الكافرً الأصلي) أمّا المرتد فيلقى 

في حفرةٍ كالكلبٍ (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركة لهم (من غير مراعاة 
ورو 2 ر َ ل 

السنة) فيغسله غسل الثوب النجس» ويلفه ثي خحرقة ويلقيه في حفرة» ولیس للكافر 


1 (قوله: ويغسل المسلم) أي: جوازاء لأ من شروط وجوب الغسل كوت اميت 
E‏ البدائ ٩"‏ ((حشی E‏ فل الكافر؛ لن ا وجب كرامة وتعظيما 
1 (قوله: قريبةٌ) مفعول تناز ع فيه الأفعال الثلاثة قبله. 
٤‏ ال 
۷٠٠‏ (قولة: الكافرَ الأصلي) فيد "القهستاني" عن "الحلابي" في باب الشهيد بغير 
ا لحربي» (Oj‏ 
[Ye16]‏ (قوله: فیلقی ي حفرة) أي: ولا يغْسل ولا يكف ولا يدفع إلى من انتقل 
ی دینهم» ب ا( عن 'الفتح . 
(قوله: فلو له قريب) أي: من أهل ملته. 
۷ (قولةً: من غير مراعاة السنة) قيدٌ للأفعال الثلاثة كما أفادّه بالتفريع بعده. 
[۷۹۸] (قوله: ولیس للکافر إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تحهيزه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وحوب الغسل .٠٠۲/۱‏ 
(۲) "البحر": کتاب المنائز .۲٠۰۵/۲‏ 
(۳) "حامع الرموز": کتاب الصلاۃ ۔ فصل فی ابمحنائز .٠۷۹/۱‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة .٠۳۷۹/۱‏ 
)٥(‏ "البحر": کتاب الجنائز .۲٠٠٥/۲‏ 
)١(‏ "الفح ": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل ف الصلاة على الميت ٤/۲‏ ۹؛ وليس فيه: ((لا عسل ولا يكفن)). 


قسم العبادارت   ._.‏ ل۳ حاشية ابن عابدين 


(وإذا حَمَلَ الجنازة وضَعَ) ندبا (مقدِمَها) بكسر الدال وتفتح» وكذا المؤحِرٌ (على 
بم خر حطوات لحدیث : «رمن حمل حنازة آربغین نحطو هة SEREKE‏ 


السلمون» ويكره أن يدحل الكافرٌ في قبر قريبه ا وا و ا 
مات مسلمٌ بين نساء معهنً كافر يمت الفسل ثم يصلين عليه فتغسيل يل الكافر المسلم فيه 
لل ورف قل عل ا و المسلم عند عدمها حلاف ا 
أفاده قى "الب "©. 
مطل في حمل ايت 

(قول: وإذا حَمَلٌ احنازة) شرو ع في بيان يفي ة حملهاء و كان ينبغي تقدةُ على 
الصلاة كما فعْلّ ف 'البدائہ ° مدمه عليها غالا ASTA‏ 

]¥9۷۰[ (قولة: دبا) لان فيه يارا لليمين وامقاام على اليسار والوجر. 

۷0۷1[ (قولة: بکسر الدال وتفت) E‏ الكسر أفصح كما في "البحر"“ عن 
"الغاية"» لكن الكسر مع التحفيف» والفتحَ مع التشديد كما في "القاموس'"" حيث قال: ((مقدم 
لرَحْلِ کمُحین ومعظّم). 

۷ (قولة: حدی: من حَمَل إلخ) الأول تأحيره عن قوله: ((ثم مقدِمها ثم مو رها))» 


)١(‏ "البحر": کتاب الحنائز ۲۰٣۹/۲‏ بتصرف. 

(۲) المقولة [۷۳۲۲] قوله: (ريممه المحرم إلخ)). 

(۳) "تبیین الحقائق": تاب الصلاة ۔ باب الحنائر - فصل: السلطان أحق بصلاته .۲٤٤/۱‏ 

(4) "البحر": کتاب ال محنائز .۲٠۰٥/۲‏ 

() حیث ذکر باب حمل الحنازة ۳١۹/۱‏ أوّلاء وباب الصلاة ۳٠١/١‏ انيا 

.۲١۸/۲ "البحر": کتاب المجنائز‎ )٦( 

(۷) 'القاموس": مادة ((رقدم)). 

(۸) أحرجه الطبراني ني "الأوسط" )٠۹۲١(‏ من طريق علي بن أبي سارة» سمعت ثابتا البناني» قال: سمعت انىس بن 
مالك قال: قال رسول اللهتل:((من حمل حوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين کر وقال الطبرانى:- 


الجزء الخامس بک یا 5 ب ج ج اتلااة ا ا 


کفرت ڪه ارغان کبیرة)) (نم) وضع (مۇحرها) على ,يله eevee esecenasannronaans‏ 


ط"". والحديث المذكور ذكرَه "الزيلعي"» ونقلة قي "البح ر" عن "البدائ "^ 
وقي "شرح النية": ((ويستحَب أن يَحولّها من كل انب أربعين حطوة للحديث 
الذكورء رواه "أبو بكر النجاد')). 

۷۷ (قولة: كرت عنه أربعين كبيرة) ببناء (ركفرّت)) للفاعل» وضميرة للحنازة على 
تقدير مضافيء أي: هلها الكيرة قد تطان على الصخرة: لأ كل ذنب صغير بالنظر لما فوقة 
كبيرٌ بالنسبة لما تحتةء أو المراد بالكبيرة' حقيقتها حقيقتهاء وقولهه: إن الكبائر لا تكف إلا بالتوبة 
أو محض الفضل أو بالحج البرور E‏ القص فيه "ط". وسيأتي” “ تمام ذلك 
في كتاب احج إن شاء الله تعالى. 


e 


لا بروى هذا الحديث عن نس بن مالك ك إلا بهذا الإسنادء تفرد به على بن أبي سارة» ولم يروه عن النبي غك 
إلا أنس بن مالكه. 

وأورد الهيثمي في "المجحمع" ۲٠/۳‏ كتاب اللمنائز ‏ باب حمل السرير» ولي إستاده علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" :۱١١/۳‏ ((قال أبو داود: تر كوا حديثه» وقال البخحاري: في حديثه س وقال 
أو حاتم: ضعيف. وما انكر عليه حديثة عن ثابت» عن أنس مرفوعا:((من حمل أحدَ قوائم السرير حط الله عنه 
أربعین کبیرة)))). 


.۸١/١ "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة المحنازة‎ )١( 

(۲) 'تبیین الحقائق": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل: السلطان احق بصلاته .٠٠٠/۱‏ 

(۳) "البحر": کناب الحدائر ۲۰۸/۲. 

.٠١۹/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على حمل الميت في الحنازة‎ )٤( 

)٥(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحنازة ص۲ -١۹‏ بتصرف. 

(1) في شرح النية الكبير": ((عشر حطرات)). 

(۷) في النسخ جميعها و "شرح المنية الكبير": ((النجار)) بالراءء والصواب ما أبتناه» كما في "الحلبة" ۲/ق۹٠٠/.‏ 


وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف بالنساد البغدادي الحنبلي ( ت۸٤۳‏ ه) له كتاب كبير في السنن» 
وجمع مسند عمر بن الفطاب.( "تاريخ بغداد" ٤‏ /۰۱۸۹ "سیر أعلام النبلاء .)٥٠١۲/٠ ٣١"‏ 


(۸) ي "م": ((بالتكبيرة)) وهو خطاً. 
(4) "ط" : كتاب الصلاة _ باب صلاه الجنازة "Af‏ 
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)١‏ المقولة ]٠١٠١١[‏ قوله: ((قيل نعم)). 


قسم العبادارت ‏ ...س ۳۴ __ _ _ حاشية ابن عابدين 


کذلك (ثم مقَدِمَها على يسار ثم مؤرّها) كذلك ف فيع فيقع الفراغ حلف اب بحنازة» 
فيمشي خلفهاء وصح (رأنه عليه السلام حَمَلَ جناز و بن معاد" )» ویکره ردنا 
مله ين عمودَي السريرء بل يرقم كل رَجُل قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة e‏ 


;0۷4( (قولة: كذلك) أي: عشرَ حطواتي وهو معنى ((كذلك) الثانيةء وين الحامل ن 
اميت ويسارٌ الجنازة» ويساره يساره وين الحنازة 'قهستاني"» "7 

ر۷۷ (قولة: يكره عندنا إلخ) أن السنة التربيم "عر ". وما قل عن بعض السلف من 
ا لحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكانء أو كثرة الناس» أو قل الحاملين كما سط 
في "فتح القدير". 

۷9۷1[ (قولة: قائمة) ای من قوائم الشرنر الأربع. 

[Ve]‏ (قولة: باليك أي: € ضع على العنق» وقولة: ((لا على العنق)) أي: ابتداء كما أفاده 


(قولة: ومين الحامل ين ا ميت إلخ) ومن هنا ظهَرَ أ عينَ اميت هو يسار النعشء ويسار اميت 
(قول "الشارح": وصح أنه عليه السلام إلخ) فيه نظرٌ؛ لان "ابن الهمام" قال: ((رَوّى "ابن سعد" 
في 'الطبقات بسند ضعيفي آنه و حمل إلخ» قال "النووي" في "الخلاصة": ورواه 'الشافعي" و 


۰ يه ٍ(( انتھی» اھ لی . 


)١(‏ أحرجه ابن سعد في "الطبقات" ۹/۳ - ١٠ء‏ والشافعي في "الأم" ۲۹۹/١‏ وقال:(( رواه بعض أصحابنا عن النبى 
لل أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ))» وهذا إسناد معضلء» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار' 
٠‏ باب حمل الحنازة» والئروي في "الخلاصة" ٩٩ ٤/۲‏ وقال:(( إسناده ضعيف ))» وأورده الزيلعي في "نصب 
الراية" ۲۸۷/۲ فصل في حمل الجنازة» وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ((:۲۹١/١‏ ويروى أن النبي ي حمل 
جنازة سعد حطوات ولم يصح)). 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائر ۱۷١/١‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الحنازة .۳۸١/۱‏ 

.۲۰٠۹/۲ "البحر": کتاب الجنائز‎ )٤( 

.۹٦/۲ انر "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في حمل الحنازة‎ )١( 


الحزاخافش ٠.‏ ب تج ۷ ,سے باتا عة ا ار 


gl ERS, 
4ء 9 کے ا ر ٌ ۴ کو‎ 1 
(والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يحيله واحد على يديه) ولو راكبا‎ 
(واڈ کان کبیرا حل على الحنازةٍء وْسرَعٌ بها بلا حبب) أي: عدو سريع»‎ 


0 اه ا 

وف "الحلبة ((ويرفعو نه أحذا بالید لا و على العنق كما ا الأثقال» ذكره الفقيه 
"أبو الليث" في "شرح اللحامع الصغير"”)) اه. والمراد بالعنق الكنفُ كما قال "س". 

[Ye۷۸]‏ (قولة: ولذا إلخ) علة لما اا من أن حل كالأمتعة مرو "ط". 

¥9۹7( (قولة: 2 واحد على يديه) أي: Us,‏ الناس با حمل على يديهم "بي "7 

]¥8۸۰[ (قولة: ويسرَعٌ بها) معطوف على قوله: ((وْضع مقدِمَها)). 

۸ (قوله: بلا حب ععجمة مفتوحة وموځدتين» وح التعجيل المسنون أن يسرع به 
بحيث لا يضطرب اميت على اطنازة للحديث: «أسرعوا [۲/ق۱۹۷/بع] بالجنازةء فإ كانت 
صالحة قدمتموها إلى الخيرء وإ كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »”» والأفضلّ 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة احنازة ق٤ ٠٠١‏ /إب. 

(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجحنازة ۲/ق۸٠٠/ب.‏ 

(۳) شرح أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي(ت٣۳۷ه‏ على الراحح) على "الحامع الصغير" امام محمد. ("كشف 
الطنون" ١/۳٦ه»‏ "الفرائد البهية" ص١‏ ۲۲). ۰ 

.٠۳۸٠/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العنازة .۳۸٠١/١‏ 

(1) "البحر": كتاب المحنائر ۲ قلا عن الإإسبيجابي. 

(۷) أحرحه مالك في "الموطاً" ۲٤۳/۱‏ كتاب الحنائز - باب حامع ابجنائزء وأحمد ۲٤٠١/۲‏ والبخاري(١٠١٠)‏ كتاب 
المجنائز ‏ باب السرعة بال محنازة» ومسلم(٤ ٤‏ ۹) كتاب النائز _ باب الإسراع بالجنازةء وأبو داود(۳۱۸۱) كتاب 
اجنائز - باب الإسراع في الحنازة» والترمذي(١٠٠١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في الإسراع في اللحنازة» والنسائي 
٤‏ كتاب اللعنائز - باب السرعة بالحنازة» وابن ماحه(۷۷٤ )١‏ كتاب الجنائز _ باب ما حاء في شهود الجنائز 


عن أبي هريرةظا مرفوعا. 


قسم العبادايت .د ۳۸ حاشية ابن عابدین 


ولو به کره. 

وکر تأعيرٌ صلایو ودي ليصأي عليه جع عفليمٌ بعد صلا الجمعة) الااقاشف 

فوتها بسبب دفي 'قنية" رکما کر تبیه (حلوس قبل وضعها) وقيام بعده 
(ولا يقو من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضيهاء ولا من مرت عليه» هو الختار 


اَن عل بتجهیزه کله 4 من حین بعوت» ا 

7 e (قولة: ولو به کر 9 از دراء الت و رار‎ [Ye۸1] 

[VoeA]‏ (قولة: إلا إذا حيف إلخ) یوس الدفن» و صلاة العيد على صلاة 
ابحنازة» والجنازة على الخطبة» والقياس تقدعها على العيد» لکنه قدم مخافة التشويش»› وکیلا 
e‏ 2 ه م ه tf 11 f 11 e‏ ا هھ 
يظنها من في أحريات الصفوف أنها صلاة العيد» "بحر" عن 'القنية “. ومفاده تقديم 
الجمعة على ابخنازة للعلة المد كورة» ولأنها فرضٌ عين» بل الفتوى على تقديم ستتها عليهاء 
ومر مامه“ في اول باب صلاة العيد. 

د 2 ا م ر , 1 Vyft 0 ft Zoult‏ 

٤ (قوله: حلوس قبل وضعها) للنهي عن د کا ف السراج نهر‎ [YeêAf] 
ومقتضاه أن الكراهة حرعية» "رملى".‎ 

E ٤ (قوله: وقيام بعدة) أي: یکره القيام بعد و ضعها عن الأعناق کما‎ [YeAa] 


ا کا 

8(7 ال کاب اکات ک۹ 

اکر کاب انار و 

)٤(‏ 'القنية": كتاب الصلاة - باب اجحنائز ق٥‏ ۲/ب. 

)١(‏ المقولة ]1۹۷٠[‏ قوله: ((عن السنة))ء والمقولة [1۹۷۳] قوله: ((وينبغي إلخ)). 

.//٠٠٥ق/١ "السراج الوھاج": كتاب الصلاة _ باب صلاة الحنائر‎ )٩( 

(۷) "النهر' : كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ‏ فصل في الصلاة على المیت ق٩۹/أ.‏ 

(۸) "لاني : کتاب الصلاة - باب غسل المت ٠۹٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


o۹4/1 


الجزءالخامس   .‏ ولم باب صلاة الجنائز 


و"العناية") وي "الحرط" حلافه حیث قال: ((والأفضل ان ١‏ يجلسوا حتی e‏ عليه 
التراب))» قال في "البحر": (روالأول أولل؛ لما في "البدائع": لا باس بالجلوس بعد الوضع لما 


روي عن "عبادة بن الصامت" أنه : ركان لا مجلس حتى يوضع اميت في اللحد فكان قائما 
مع أصحابه على رأس قبر» فقال يهودي: هكذا نصنع.موتاناء فجلس ييي وقال لأصحابه: 


ت 
تي 


حالفوهم e‏ أي: ف القيام» فلدا کره))» ومقتضاه انها کراهة حریم» وهو فشتك بعدم الحاجة 
والضرورة "رملي". 

(YeA]‏ (قولة: وما ورد فيه) أي: من قوله راذا رایت الجنازة فقوموا لھا ي 
تخلقکم او وضع ر "۷ 


قال اال ٤‏ ا a‏ ((وهو بضم إلتاء ف کس اللام المشددة» اف تصيرول 


.) "العناية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في حمل الحنازة ۹۷/۲ (هامش "فتح القدير‎ )١( 

(۲) "الہیحر": کتاب الجحنائر ۲۰٠۹/۲‏ بتصرف. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام في حمل الميت في الحنازة ۳٠١/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ أحرجه أبو داود(١۷٠۳)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذي(١۲١٠١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاع لي 
الجحلوس قبل أن توضع وقال: غريب» وابن ماحه )٠١٤١(‏ كتاب الجنائز - باب ما حاء في القيام للجنازة. 
قال النووي في "حلاصة الأحکام" ٠٠١۸/۲‏ رقم )۳٠٠۸(‏ رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه بإسناد ضعيف 
فیه: بشر بن رافعم أبو الأسباط» عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» وهما ضعيفان. وقال ابن حجر فى "التلخيص " 
۲ وإسناده ضعیف. 

)٥(‏ في "ب": (ررأیتموا)). 

)١(‏ أحرحه البخاري(۷١١١)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» ومسلم(45۸) كتاب الحنائز - باب القيام للجنازة 
وأبو داود(۷۲٠۳)‏ كتاب الحنائز - باب القيام للجنازة» والترمذي( )١ ١ ٤۲‏ كتاب الجحنائز - باب ما جناء في القيام 
للحنازة» وقال: حسن صحيح» والنسائي ٤٤/٤‏ كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة» وابن ماحه(۲٤ )٠١‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما حاء في القيام للجنازة» عن عامر بن ربيعةڪچه مرفوعا. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ق ۲١١/ب.‏ 

(۸) "شرح مسلم" للنووي ۲۹/۷ كتاب الحنائز - باب القيام للجنازة. 


قسم العبادات ‏ ...د ٣.‏ حاشة ابن عابدين 


1 اخ "زیلعی". 
(وندب المشي حلفها) لأنها متبوعة» aE ESS Î‏ 


وراءها غائبين عنها)) اه "مدني . 
1 ّم 1L 1 11 ffl ft 1 t‏ 
[YOAY]‏ (قوله: منسو ج) اي ا رواه ابو داو د و ابن ماجحه ر امد و الطحاوي 9 من 


J n 1‏ ی ا س I‏ 1 1 ا 
طرق عن "علي" : ر قام رسول الله و ثم قعَدَ »» ول 'مسلم'.ععناهء وقال: ((قد کان ثم نسیخ))» 
"شرح E,‏ 


# 


۷۸۸ (قوله: لأنها متبوعة) [۲/ق۹۸١/]‏ يشير إل ما في "صحيح البخاري"“ عن "البراء 
ابن عازبٍ" :رر أمَرّنا رسول الله م باتبا ع الحنازة»» قال "علي": «الاتباع لا يقع إلا على التالي» 


‌ 2 ¥ 
(قوله: أي: .عا رواه "أبو داود" إلخ) عبارة "ط" أوضح حیث قال: ((عا روي عن علي" ڪهه: (رکان 
رسول الله َل أمَرَنا بالقيام في الحنازة» ثم حلس بعد ذلك وأمَرّنا بالحلوس)) واللفظ ل "أحمد") اه. 
(قولة: باتبا ع الجنازة) عبارة "البحاري": ((الجنائ))» وليس فيها زيادة: ((قال "علي": الاتباع إلخ)). 


() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل في صلاة ابلمعنازة ۲٤٤/۱‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ۱۳۱/۱ء ومالك ۲۳۲/۱ كتاب المنائز - باب الوقوف للجنائز» ومسلم(۹1۲) کتاب الجنائز ۔ باب 
نسخ القيام للجنازة» وأبو داود(ه۷٠۳)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» وابن ماحه(٤ )٠١ ٤‏ كتاب الجنائر - 
باب ما جاء في القيام للجنازةء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤۸۸/۱‏ کتاب الحنائر - باب ابلحنازة ع بالقوم 
أيقومون لها أم لا؟ عن علي ڪه. 

(۳) عبارة "شرح المئية الكبير": في فصل الجنازة ص۹۳ د-: (إعا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن علي 
قام رسول اللهك ثم قعد)) أما المخرحون الذين ذكرهم ابن عابدين فققد خرحوا حديث علي خهه» قال: ((كان 
رسول اللهةٍ أمرنا بالقيام في الحتازة ثم حلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) كما في "شرح النية"» فلعل قي نقل 
ابن عاہدین رهه الله تعالی وهما فليتأمل. 

)٤(‏ برقم (۱۲۳۹) کتاب الحنائز ۔ باب الأمر باتباع الحنائز» وأحرجه احمد »۲۹۹/٤‏ ومسلم(۹٦۹٠١۲)‏ كتاب اللباس 
والزينة ‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء والترمذي(١٠۲۸)‏ كتاب الأدب ‏ باب 
ما جاء في كراهية لبس المعصفر» وقال: حسن صحيح» والنسائي ٠٤/٤‏ كتاب المنائز ‏ باب الأمر باتباع الجنائزء 
عن البراء بن عازب له مرفوعا. 


الجزءالخامس - .س ۴م  _  .‏ باب صلاة الجنائثر 
إلا أن يكون حلفها نساءٌ فالمشئ أمامَها أحسنْ» "احتيار"“. ويكره حروحهنُ تحرعاء 


ولا سى القَدّمٌ تابعا بل هو متبو ع »» والأمر للندب لا للوجوب للإجماع» وعن 
ر قدَّطْها بين يديك» واجعلها نطب عينيك» فإنغا هي موعظة وتذكرة وعبرة »» وعامُةُ 
ف ر ال" 

ر٠۸٠‏ (قولة: إلا أن يكون خحلقها نسائ الظاهرٌ تقييدةٌ ما إذا حشي الاحتلاط معن 
aR E E‏ 

۷۹٠١‏ (قولة: ويكره حروحُهنٌ تحرما) لقوله عليه الصلاة والسلام: ر ارعن مأزوراتٍ غير 
مأجورات » رواه "ابن ماجه"“ بسند ضعيف» لكن يعضده المعنى الحادٹ باحتلاف الرمان الذي 
SNR UNL UE E es E‏ 


سا بی إسرائيل »ا وهدا ق ساء زمانها فما ظنك بساء زمانا؟ وأا ما ف "الضن"“ 


.۹1/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل قى مله والسير ودفنه‎ )١( 

(۲) أخحرجحه عبد الرزاق(1۲۹۷) كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة في حديث طويل. 

(۳) انظر "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة ٠.0۹۳‏ 

)٤(‏ برقم )٠١۷۸(‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء قي اتبا ع النساء اللحنائزء والبيهقي في "السنن الکبرى" ۷۷/٤‏ كتاب 
الجتائز - باب ما ورد لي نهي التساء عن اتبا ع الحنائز» عن علي هه مرفوعاً. قال النووي في "خحلاصة الأحكام' 
:)"۹٤( ٤/۱‏ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق» وهو ضعيف. 

(د) أحرجه مالك في "الموطاً" ۱۹۸/١‏ كتاب القبلة - باب ما حساء في حرو ج النساء إلى المساجد» والبخحاري(۸1۹) 
كتاب الأذان - باب انتظار الناس قام الإمام العالم» ومسلم(ه )٤ ٤‏ كتاب الصلاة - باب حرو ج النساء إلى المساحد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(۹٦٥)‏ كتاب الصلاة - باب في حرو ج النساء إلى المسجد. 

)١(‏ أخحرجه البخاري )١۲۷۸(‏ كتاب الجنائر - اتباع النساء الحنائز» ومسلم (4۳۸) كتاب الجنائز - باب نهي النساء 
عن اتبا ع الجنائز» وأحرحه أحمد ۰٤۰۸/٩‏ وأبو داود(۹۷١۳)‏ كتثاب النائز ‏ باب اتباع النساء الجنائز» وابن ماحه 


(۱۷۷) کتاب الجنائز - باب ما جاء في اتبا ع اللساء اللحنائز. 


قسم العبادات ۳۳٣٣‏ حاشية ابن عابدين 


وتزحَرٌ النائحةء ولا يترك اتباعها لأحلهاء ولا عشي عن ينها ويسارها (ولو مشى 


£ 


عن "أم عطية": « نھنا جن باع الجنائز ولم يعرم علينا » -أي: أنه نهي تنزي و فينبغي أل 
يحتص بذلك الزمن» حیٹ کان بباح له الخروج للمساجحد والأعيادء وتمامه في "شرح المنية". 

O SMES e 

۹ (قولة: ولا يرك اتباعها لأحلهم أي: لحل النائحة؛ لان السنة لا ترك .ما اقترَنَ بها 
من البدعة ولا برد الوليمة حيث يرك حضورها لبدعةٍ فيها للفارق بأنهم لو تركوا لمشي مع 
الجنازة لزم عدم اتتظامهاء ولا كذلك الوليمة لوجود من يأكل الطعام» "طا" عن "أبي 
ال 

والظاهرٌ: أن اراد باتباعها امش معها مطلقاً لا حصوص المشى خلفهاء بل يرك المشى 
حلمها إذا کانت نائحة لاه عن الاعار و غل الرفق: 

۴ (قول: ولا بجشي عن ينها ويسارها) كذافي 'الفتىح“ والبحر) ولي 


"الق ا ((لا بأس به))» فأفاد انه حلاف الأولى؛ لاك فيه ترك المندوب وهو اتباعها. 
{Ye۹£]‏ (قولة: جاز) أي: بلا كراهة E‏ 


.۔٥۹‎ ٤ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل بي الحنازة‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة _ باب الجنائر ٠۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ۳۸۰/١‏ بتصرف. 

.٠٠٦١/١ 'فتح المعين : كتاب الصلاة  باب الجنائر - فصل في الصلاة على المت‎ )٤( 


1 


." ص۳۳۱ وما بعدها "در‎ )٥( 
((به)) ليست في "م".‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة - باب المنائز - فصل بي حمل الجنازة ۹۷/۲. 
(۸) "البحر": کتاب الجدائز .۲۰٠۹/۲‏ 

(۹) "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل قي الجنائز .٠۷۷/١‏ 


)١١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر قي صلاة الجنازة ۲/ق ٠١۹‏ إب. 


الجزء الخامن. ‏ بن او بے باب ضلاة النائز 


و 8 0 رم م ي 2ء ج ص ا 
وفيه فضيلة أيضا (و) لكن إن تباعَد عنها أو تقدم الكل) أو ركيب أمامَها (كرة) 
کما کرہ فیھا رفع صو ت بذ کر أو قراءقٍ "فت" O A‏ 


۷٠۹(‏ (قولة: وفيه فضيلة أيضا) أحذا من قولهم: إن المشى خلفها أفضل عندنا. 

[¥0۹٦]‏ (قولة: إن تباعد عنها) ا ك 4 ماشيا وحده. [۲/ق۱۹۸/ب] 

ر۷٠۷‏ (قولة: أو تقدّمّ الكل) أي: وت ركوها حلفهم ليس معها أحدٌ. 

E E Oe‏ ا ا 
فلا پاس به» والمشي أفضل كما في "البح "". 

۷0۹4 (قولة: کرة) الظاهر أ ا اى 

أقول: لك إن تحقق الضّررُ بال ركوب أمامّها فهي تحرعية» تأمّل. 

اک ا و ر ی کاو ا 
"الغاية"» رن عنها: ((وينبغي لمن تبعَ الجتازة أن يطيل الصمت))» وفيه عن "الظهيرة"<: 
ا لا کو ف تعال :دلا ارت 4 
n‏ ]» اي؛ الجاهرين بالدعای وعن "إبراهيم" : آنه کان یکره أن يقول الرحلٌ 
وهو عشي مغها: اروا له غد الله لکم) اه. 


(قولة: وينبغي من تب الحنازة إلخ) في "السندي" ما نصة: زو ا "الطاهر الأهدل" أنه 
قال: السنة وإن كانت هنا السكوت لكن قد اعتاد الناس كثرة الصلاة ة على النبي ل ورفع أصواتهم 
بذلك» وهم إن موا ابت تفوسهم عن السكوت والتفكر فيقعون لي کلام دنيوي» ورعاوقعوا 
في غيب وانکار انکر إِذا آفضی إل ما ہو اعم منکراً کان ترک حب ارتكاباً لاح الفسدتین کا 
هو القاعدة الشرعية. انتھی ملخصا)) آھ. 


. ۹۷/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في حمل الحنازة - تتمة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحنائز ۲١٠/۲‏ بتصرف وقوله: ((أما الر كرب خلفها فلا بأس به)) نقله عن الإسبيجابي» وقوله: 
((وا مشي أفضل)) نقله عن "الظهيرية". 

(۳) "البحر": کتاب الحنائر ۲۰۷/۲. 

./٤١ق "الظهير ية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها‎ )٤( 


قسم العبادات ‏ ...سس  ._ ٣٣٤‏ حاشية ابن عابدين 


قلت: وإذا كان هذا فى الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث ثي هذا الزمان. 
مطلب في دفن الميت 
٠٠١‏ (قولة: وحفِرَ قبرّه إلخ) شرو ع في مسائل الدفن» وهو فرض كفاية إن مك إجماعاء 
"حلبة"'. واحترَرَ بالإمکان عما إذا لم يمكن كما لو مات في سفينة كما يأتي"» ومُفادذه أنه 
لايجزي دفنة على وجه الأرض بناء عليه كما ذكره الشافعية ولم أره لأئمّتنا صريحاء وأشار 
بافرادِ الضمير إلى ما تقد من أنه لا دفن اثنىان ي قبر إلا لضرورةٍء وهذا في الابتدايء وكذا 
بعده » قال في "الفتح": ((ولا حفر قبرّ لدفن آخحر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عم إلا أن 
لا يوحد فتضم عظام الأوّلء ويحعَلٌ بينهما حاحرٌ من ترابي ويكره الدفنْ في الفسّاقي)) اه. 
و بیت معقوڊ بالبناء يسع ماعة قیاما لمخالفتها السنة ا والكراهة فيها من 
وحوه: عدم اللحل ودفن الجحماعة في قبر واحل بلا ضرورة واحتلاط الرجحال بالنساء بلا حاجز» 
وبحصيصهاء والبناء عليهاء "بحر" . قال في "الحلبة“: (روحصوصا إن كان فيها ميت لم بيل» 
وما يفعله حهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابها وإدحال أحانب عليهم فهو من المنكر 
الطاهرء وليس من الضرورة البييحة لحمع ميتين فأكثرً ابتداء في قبر واحاٍ قصد دفن الرحل مع 
قريبه» أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وحودِ غيرها ون كانت نما يسرك بالدفن ۲7/ق۹۹١/أ]‏ 
فيهاء فضلا عن كون ذلك ونحوهِ مبيحا للنبش وإدحال البعض على البعض قبل البلا مع ما فيه 
)١(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق١١٣/ا.‏ 
(۲) المقولة ]۷٦١ ٩[‏ قوله: (روألقي تي البحر)). 
(۳) المقولة ]۷٤۸۷[‏ قوله: ((لضرورة)). 
)£( "الفتح ": كتاب الصلاة - باب الجنازة - فصل ف الدفن ٠١۲/۲‏ باخحتصار. 
)٥(‏ "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب احکام الجنائز ۔ فصل في لها ودفنها ق۲۹٣‏ /ب. 
)٩(‏ "البحر ": کتاب الجنائز ۲۰۹/۲ بتصرف. 
(۷) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة المحنازة ۲/ق۷٣۳/ب‏ باحتصار. 


الجزء الخامس س وجج ہہ پاب صلاة الجنائر 


uoeouarnEnCéGGnrvrrecbnsnrnniacaDncs®ananacaecnnsecennnDnrsGnnDnNHGAaAaQDHGCGAAAGaANVPAGODSMRAGALAGAGNDPDHVDVARMADOSDNADEDSER 


من هتك حرمة اميت الأول وتفريق أجزائه» فالحذرّ من ذلك) اه. 

وقال "الزيلعي": (رولو بلي اميت وصار ترابا حاز دفن غيره وزرعَةُ والبناءٌ عليه)) اه 

قال ف "الامداد": روو يالفة ما فى "القاتر اة" : إذا ضار ايت ترابا ق القبر يكره ۰ 
RUE ME‏ 
الصالحين ويوحد موضع فار غ يكره ذلك)) اه. 

قلت: لكر في هذا مشقة عظيمة فالأولى إناطة“ المحواز بالبلا؛ إذ لا ععکن أن يعد لكل 
N‏ الكبيرة الحجامعة» وإلا ُرَم أن 

تعم القبورٌ السهل والوعر» على أن المنع من الحفر إلى أن لا يبقى عظمْ عسر حدا وإن امك ذلك 
لع ا لک لادی ا اغا لک آحد فقأمَل. 

( تتمة ) 


قال في "الإحكام'”: (ر(لا بأس بأن يمر المسلم يي مقابر لمش ركين إذا لم يبق من علااتهم 


وج رال 


شيءِ كما يي "حزانة لفاو" وٳڻ بي من عظامهم شيءَ تنش وترفع ا ا وا 
زو أن مسجد النبي ا ا للمشر کین فنبش 0 كذا في "الواقعات"')) اه. 


(0 ین انی كاب الصا باب السا 43/١‏ : 

(۲) 'الإمداد': کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام اجنائر ۔ فصل فی حملھا ودفنها ق ۳۲۹/ب - ./٣٣١‏ 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلائون في الجنائر - القبر والدفن .٠۷١/۲‏ 

)٤(‏ قوله: ((فالأول إناطة)) لعل الصواب((نوط)) فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي إلا أن يكون من قبيل قولهم: ((حطاً 
مشهور إلخ)) تأمّل. اه مصححه. 

)٥(‏ "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۲/ق ١٦١‏ بتصرف. 

(1) اخرجه احمد ۱۱۸/۳ و۱۲۲۳ و۱۸۰ و۲۱۱ و۲۱۲ والطيالسي(٥۲۰۸)»‏ والبحاري(۲۸٤)‏ كتاب الصلاة _ باب 
هل تنبش قبور مشر كي !لجحاهلية ود كايا اجا و6 كتاب فضائل المدينة - باب حرم المدينة» 
و(٠٠٠۲)‏ كتاب البيوع - باب: صاحبالإ السلعة أحق بالسّوم» و(١۲۷۷)‏ كتاب الوصايا - باب إذا وقف جماعة = 


قسم العبادات س ۳۳۹ ر حاشية ابن عابدين 


۰ ت aL‏ ۴ 0 مر ي ر ا اق ر و رك 
قي عير دار (مقدار نصف قامة) فإل زاد فحسن (ویلحد ولا یشق) EE‏ 


1۷1۰۲7 (قولة: في غير دار) يغني عنه ما يأتي ما . 

¥1۰۳ (قولة: مقدار نصف قامة إلخ) أو ی چ الصدرء وإ زاد إلى مقدار قامة فهو 
أحسنْ كما في "الذحيرة"» فلم أ الأدنى نصف القامةء والأعلى القامة وما بينهما يينهماء 
"شرح ال وها ا الةو ال نة الال في منم الرائنحة ونبش السّباع» 
وقي "القهستاني: ((وطولة على قذر طول الميت» وعرضةٌ على قذر نصف طوله)). 

و لحن ن اة و ا ب ل ت ب ي خا اة ت 
N E‏ 


E‏ ھ4 TTT‏ ا کی 
۷۰7 (قوله: ولا يشق) وصفته أل يحفر قي وسط | لقب حفيرة فيوضع فيها الميست» 
r 1 1‏ 


ارا ماعا فر حا ر ۷۷ او رقف الأرض اللخ وز اب إا فل الاقف ل اطي ن 
إلا إلى الله فهو جائز» و(۳۹۳۲) كتاب مناقب الأنصار - باب مَقدم النبي ك وأصحابه المدينة» ومسسلم(٤ )۹()٥١‏ 
كتاب المساجحد _ باب ابتناء مسجد النبي ك وأبو داود(۳١٤)‏ و(٤ )٤١‏ كتاب الصلاة _ باب في بناء المساحدى 
والترمذي(٠٠١٠)‏ كتاب الصلاة _ باب ما جاء لي الصلاة في مرابض الغنم» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي ۳۹/۲ ٠٠‏ كتاب المساجد - باب نبش القبور واتخاذ أرضها مساجد» وابن ماجه(۲٤۷)‏ كتاب المساجحد 
باب أين يجوز بناء المساجد؟ مختصراء والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤۳۸/۲‏ كتاب الصلاة - باب لي كيفية بناء 
الساحد» والبغوي لي شرح السنة" »)۳۷٠١(‏ وأبو يعلى ي "مسنده"(۱۷۸٤)‏ و(۱۸۰)» وابن حبان(۲۳۲۸) 
كتاب الصلاة - باب ما يكره للمصلي وما لا یکره» كلهم من حدیث سخ مرفوعاً. 

( ا ٤ا٤‏ ات در 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص٩ ٩‏ د.. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف العنائر .1۷۷/١‏ 

.أ/۳١۷ق/۲ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة المحنازة‎ )٤( 

.أ/۳١۷ق/۲ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة‎ )٥( 

(1) من((قوله: ولا يشق)) إلى ((حلبة)) ساقط من "الأصل". 


المن اغاقی ہب سے 0 ,یک بات طلا الاد 


إلا في أرض رخوةٍ (ولا) يجوز أن (يوضع فيه مضربة) SODAS‏ 


ر۰ (قولة: إلا في رض رحوي) يخير بين الشق واتحاذِ تابوتي "ط ٠"‏ عن "الدر 
المنتقى "> ومثلة ني "النهر". [۲/ق۹١١/ب]‏ ومقتضى المقابلة أنه يلح ويُوضَع القابوت 
في الحد؛ لان العدول إلى الشقٌ لخوف انهيار اللحد كما صرح به في "الفح" فإذا وضع 
التابوت في الا الا عا اميت فلو له حن ر الي االشى ولم يحتج إلى 
تابوت إلا إن كانت الأرض ني سرع فيها بلا اليت» قال في "الحلبة" عن "الغاية": 
((ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو نة مع كون التابوت في غيرها 
موان رل ال اهاد 

وقد يقال: يوضم التابوت في الشق إذا لم يكن فوقة بناءٌ لفلا يرمس اميت في التراب» ما إذا 
کان له سقف أو بناءِ معقود فوقه کقبور بلادناء ولم تکن ارش اة ولم يُلحد فيکره التابوت. 

٠٠۷١‏ (قولة: ولا جور إلخ) أي: يكره ذلكء قال في "الحلبة"”: (رويكرة أن يوضع تحت 
الخ ق الف مه هة ار دة او جس ا غر فل اه 

ولعلّ وهه أنه إتلافُ مال بلا ضرورةٍء فالكراهة تحرية ولذا عر ب ((لا جوز). 


(قولة: ومققضى المقابلة أنه يلد ال وتصدق المقابلة أيضا على اتاذ تابون ووضيه ي وسط 


ا ك م , 
القبر بدون شق ولا لحل وقد تتعيْنْ هذه الصُورة فيما إذا لم بمكن اللحد ولا الشَّقٌ بالعنى الذي قاله 
و وا 


.۳۸١/١ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة انازة‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ۱۸١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۴) "النهر ": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على امیت ق٦۹/.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الدفن ٩۷/۲‏ - ۹۸. 

(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ۳٠۱۷‏ /ب. 

)٩(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق۳۱۸/أ. 


تاف س ج م ج جب بحاش ابن غایدین 


7 MR Fa TT : f ا لر ر‎ 

۰٨‏ (قوله: وما روي عن E‏ و الشارح یج 

في ذلك E A‏ ق "منحه"» والذي وج ق "الظهيرية a‏ "عائشة ))» و كذا عزاه 
إل "الظهيرية"' ية" ي ال ول قال ي e‏ ا 1{ : ((وما روي وا عل ف قبره 


2 


عليه الصلاة والسلام قطيفة »" قيل: لأنٌ المدينة سَبْحة» وقيل: إن "اعباس" و"عليًا" تنازعاها 
ا ا تحته لقطع التناز ع» وقيل: كان عليه الصلاة والسلام يلبسها ويفترشهاء فقال 
"شقران" :رر والله لا يلبسك أحد بعده أبدا»» فألقاها في القبم)“. 


(1) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على امیت ق٦۹/.‏ 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ١/ق‏ ۷۷/إب. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة _ الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائر وما يتعلق بها ق٦٠‏ /إب. 

. ۲۰۸/۲ "البحر ": کتاب الجنائز‎ )٤( 

./۹٦ق "النهر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على المیت‎ )٥( 

.-0۹۸ "شرح النية الکبیر": فصل في الجنازة ص۵۹۷۔‎ )١( 

(۷) أحرحه أحمد في "المسند" ٠٠١١۲۲۸/١‏ ومسلم(41()۹1۷) كتاب الجسائر _ باب جعل القطيفة في القبر» 
والترمذي(۸٤ )٠١‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت اليت في القبرء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي ۸١/٤‏ كتاب الحنائر باب وضع الثوب لي اللحد» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٠۸/۳‏ 
كتاب الجحنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللهيكي والنووي فى E E RN hE E‏ 
باب كراهة بسط شيء تحت للميت في القبر مضربة أو کت ی او غو ا ج ا 
رضي الله عنهما. 

(۸) شقران مولی رسول الله يل » اسمه: صالح بن عدي » وكان حبثيسيًا » أهنداه عبد الرحمن بن عوف فيه 
لرسول الله ل »> ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعد بدر. انظر "الإصابة" ٠١١/۲‏ . 

)٩(‏ اُخرجه اہن ماجه(۱۹۲۸) کتاب الجحنائز ۔ باب ذ کر رتا ودفنه ك والبيهقي في 'السنن الكبرى" ٤۰۸/۳‏ كتاب 
الحنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللهء وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي» 


وهو ضعيف, 


الجزء الخامس ت 0 ا ب بات لاو اجار 


NL ۴ HA 1 0 3 Ra‏ ر ع 
اا ا ا ا ا ا ا 


Ne‏ (قولة: فغير مشهور) أي: غير ابت عنه» أو المراد أنه لم يشتهر عنه فعلةُ بين 
الصحابة ليكون إجماعا منهم» بل ثبت عن غيره واف ففي "شرح اا ((وکره ابن عباس" 
ُن یلقی E‏ شيء» رواه ادى وعن ا موسی": رر لا تجعلو! بيني وبين الأرض 
شیا )) اھ 

۷۹۰ (قول: ولا بأس باتخاز تابوستو إلخ) أي: يرخص ذلك عند الحااجةء وإلأ كره كما 
امناو انف قال فى "الحلبة": ((نقل غير واحدٍ عن الإمام ا حوره ف أراضيهم 
لرحاوتهاء وقال: لكل ينبغي أن يفرش [۲/ق ١۷ ٠‏ /] فيه التراب وطن الطبقة العليا ما يلي اميت 
ويجعَلَ ابن الخفيف على بين اليت ويساره ليصير متزلة اللْحّدء والمراد بقوله: بغي يسن كما 
IN‏ 
الرأحصة ف اتحاذِي من حديډ بشي ولا شك في کراهته کما هو ظاهرٌ الوجه)) اه. أي: لأنه 
لا عمل إلا بالنارء فیکون کالَحُرّ الطبوخ بھا كما يأتي. 


e‏ ع r‏ ّ س 3 ا د ت ا 
(قوله: أي: لأنه لا يعمل إلا بالنار) يندفع ما يأتي من الفرق بين الجر والماء مع تماسة النار لكل. 


.١ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۹۷‎ )١( 

(۲) لم يخرحه الترمذي» وإنما ذكره تعليقا في كتاب النائز ‏ باب ما حاء في الثوب الواحد يلقى تحت اليت في القبرء 
وعلقه أيضا: البيهقي ني"السنن الكبرى" ٠١۸/۳‏ كتاب الجنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللهلا. 
وأحرج عبد الرزاق في "المصنف" )1۳۹١(‏ عن يزيد بن الأصم قال: ((ماتت ميمونة زوج النبي ي بسّرف» 
فأخحذت ردائي فبسطته تحتها فأحذه ابن عباس رضی الله عنهما فرمی به)). 

(۳) خر جه البيهقي فی "السئن الکبری" ۳۹۰/۳ کتاب اناز - باب لا يتبع الميت بنار. 

)٤(‏ المقولة ]۷1٠٦[‏ قوله: ((إلا في أرض رخرة)). 

)٥(‏ "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۷٠۳/ب‏ بتصرف يسير. 

(1) المقولة ]۷٠٠١[‏ قوله: ((لا الأج)). 


۹۹/۱ 


قسم العبادات م۳ حاشية ابن عابدين 


له عند الحاجة) كرّحاوةٍ الأرض (و) يسن أن يفرش فيه التراب). 
ر ير لر ور و e‏ 
(مات في سفينة غسل و كفن وصلى عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البرء 


o, + ۱‏ ا 
فت" ولا ينبغي ان يدفنَ) ليت E E‏ 


ی ی اق ا ب ار لا بوهوم آنه ل باس به 
لك ا وبه صرح في "شرح المنية" فقال: (روفي "المحيط "“: واستحسن مشايخنا اتاد 
التابوت للنساء يعني: ولو لم تكن الأرض رحو فانه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسّها عند 
الوضع ي القبر)) اه. 

:۲ (قولة: كرّحاوةٍ الأرض) أي: وكونها نديّة» يوضم في اللحد أو في الشق إذ كانت 
تاوا کن لاش مقف ناوا 

۷٠٠۳١‏ (قولة: أن يفرش فيه) أي: في القبر أو تي اللحددٍ كما بيناه. 

ر١٠٠‏ (قولة: وأثقي ني البحر) قال في "الفعح: ((وعن "أحمد": يقل ليرسب» وعن 
العاف فاك إن کان دیا من دا ارب وال کد بن لرن نة ا فد اف 


ی 
1L‏ 


۷٠٠٠(‏ (قولة: إن لم يكن قريبا من الب الظاهر تقديره بأ يكون بينهم وبين البر مدة يتير 


(قول "الشارح": و أن يفرش فيه التراب) الظاهر أن المراد من السنة اط الخرد فان 

الناس» وكأنه استحسنها بعض العلماء» يعد أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنٌ أرض 
المدينة لا تحتاج لذلك» إلا إن ثبت ذلك. اھ "ر هتي '. 

(۱) (('فتح)) لیست ای "ب" 

(۲) "البحر": كتاب الحنائز ۲١۸/۲‏ نقلا عن "الغاية". 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص .-٥۹‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها لي "المحيط البرهاني". 

)١(‏ المقولة ]۷٠٠٦[‏ قوله: ((إلا في أرض رخوة)). 

)٩(‏ المقولة ]۷٦٠٠١7‏ قوله: (رولا بأس باتخاذ تابوت إلخ)). 

(۷) الفح : كتاب الصلاة _ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١۲/۲‏ . 


واا م ا بے اا ا 


رف الدار ولو) كان (صغيرا) لاحتصاص هذه السنة بالأنبياء "واقعات". 


ء م ae‏ م ا د ا و ا ول ا 
(و) يستحَب أن (يدحلٌ من بل القبلة) بأن يوضع من حهتهاء ثم يحمل فيلحد 
(و) أن (يقول واضعةُ: باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله ي ويوحة إليها).. 


ا 
- 


اميت فيهاء ثم رأيت في "نور الإيضاح" التعبيرَ ب ((حوف الضرر به)). 

ر٠٠٠‏ (قو: في الدّار) كذا في "الحلبة عن "منية امفتي" وغيرهاء وهو أعم من قول 
'الفتح": ((ولا دفن صغيرٌ ولا كبيرٌ ف البيت الذي مات فيه» فإك ذلك حاص بالأنبيياء» بل 
يقل إلى مقابر المسلمين)) اه. 

ومقتضاه أله لا يدقن في مدفن حاص كما يفعلَةُ من بيني مدرسة وها وني له بقربها 


ا # سرام ا مرا ص ت 
ر۷۱۷ (قوله: بأڻ يوضع من حهيِها دم يحمَلَ) أي: فيكو الآحذ له مستقبل القبلة حال 
۰ 2 د £ ۰ ۽ ل مه تد 4 ر مي ب ت رم 7 ت 
الأحذي وقال 'الشافعي" و"احمد": يستحب السل» بان يوضع ليت عند حر القبر» ت پل ن 
س o tf ta E 1 ٤‏ د 
قبل راسىه منحدرا» وبیال الأدلة ق شرح امنية"“ و "الف" K‏ ولا يضر عندنا کول الداحل 
ا e‏ ا اا ل لے 0 ا“ 
في القبر وترا او شفعا واحتار الشافعي“ الوتر» وغامه ي الببى ". 
ا ا : mS a BAP‏ کول a‏ 5 
[۷۹۱۸ (قوله: فيلح وكذا لو كان القبر شقا غير مسقفي أما المسقف فيتعين فيه السل. 
7ق ۷/ب] 
ص ۰ 1 1f‏ 1 ت 2 
]۷11۹ (قوله: وباللى) زاده على ما ي ا و الهداية 8 وهو نابت ي لفظٍ 
(۱) "نور الإیضاح": کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام الحنائز - فصل في حملها ودفنها ص١٣‏ ۲۷-. 
(۲) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ٣‏ ٠١۳/ب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز ‏ فصل في الدفن ٠١۲/۲‏ . 
)٤(‏ "شرح النية الکبير": فصل في الحنازة ص1 ٩۹۷-5د‏ 
)٠(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائر - فصل في الدفن ۹۹-۹۸/۲. 
(1) انظر "البحر": کتاب الجنائز ۲۰۸/۲. 


(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب اللحنائز .۸١/١‏ 
(۸) "الهداية": كتاب الصلاة . باب الجنائز - فصل في الدفن .۹۳١/١‏ 


قسم العبادات  ..‏ .د ع٣‏ س حاشية ابن عابدين 


ern crrEernrnrenannnnriaaanemanadadnavreoeAnnvrEranadnnmrNNVOmENDEOHRNGVNYEPSNEYVESDEEOENNEMGQMRaGAQGARGA 


ل "الترمذي" والأول في لفظرٍ ل "ابن ماحه"» وف لفظ له بزيادة: روفي سبيل الله » بعد قوله: 
ويسم الله»"» وذكره في "البدائع عن "الحسن" عن "أبي حنيفة"» قالوا: والمعنى: بسم الله 
وضعناك» وعلى ا رول ل ت قال الإمام "أبو منصور" لماتريدئ: ((ليس هذا دعاء 
للميت؛ لأه إن مات على ملو رسول الل٠إلم‏ ير أن يدل حال وإث مات على غير ذلك لم 
يدل أيضاء ولكن المؤمنون شهداءُ الله في أرضه» فيشهدون بوفاتِه على اللة» وعلى هذا حَرّت 
السنة) اھ "حاہة". 
( تبيه ) 

في الاقتصار على NEE‏ اا لا يس الأذال عند إدحال الباق قر 
كما هو المعتاد الآن» وقد صرح "ابن حجر" في "فتاويه*: ((بأنه بدعة))» وقال: ((ومّن ظن أنه 
O O‏ خاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب)) اه. 


(قولة: ولكن المؤمنون شهداء الله إلخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 


)١(‏ أحر حه الترمذي( )٠١ ٤٦‏ كتاب المنائز - باب ما يقول إذا أدحل اميت القبر. وفقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(۲) اُخحرجه این ماحه )٠٠٥۰(‏ کتاب الحنائز - باب ما جاء في إدحال الميت القيرء ااافا غ ا 
۲ ۷ و۰ و۹ و٩1‏ و۱۲۷ و ۰۱۲۸ وأبو داود(۳۲۱۳) كتاب الحنائز - باب قي الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره» والحاكم ۳٠٠٦/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في "السنن الكبرى" ٠٥١/٤‏ كتاب الحنائز - باب ما يقال إذا دحل الميت القبرء والنووي في "حلاصة الأحكام" 
۲ کتاب انائ - باب سلو من قبل رحلّي القبر وستر القبر بشوب» وابن حبان في "صحیحه" (۳۱۰۹) 
وز کاب اا مل ي الف كله ن ديف ان جر رضي الغا 

(۳) 'البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن .۳٠۹/۱‏ 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۳۱۸/ بتصرف. 

(د) "الفتاوی الكبرى الفقهية": كتاب التائ - باب الحنائز .۲٤/۲‏ 


الجء الاف ن تن ٣ع‏ س باتضلاة اجار 
‌ ھِ ا 
و حوبا وینبغى كونة على شقه الأعن» O RN O‏ 


وقد صرح بعضٌ علمائنا وغيرهم بكراهة الصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن الصافحة 
وا وا کک ها ا في حصوص هذا الموضع» فالمواظبة عليها فيه توهُِ العوام بأنها 
4 ولذا منغوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدنها بعض المتعبدين؛ لأنها و على 
هذه الكيفيّة في تلك الليالى اللحصوصة وإ كانت الصلاة خير موضو ۶ 

"٠٠‏ (قولة: وجوبا) أحذه من قول "الهداية": ((بذلك أمَرَ رسول الله )> لك لم 
يجه المخرجون» وني "الفتح"”: (نه غریب واستونس له ديت ابی داود" و "السا ": 
رأ رحلا قال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: هي تسمْ» فذ كر منها استحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياءٌ وأمواتا)) اه. 

قلت: ووحهة أن ظاهرَةُ التسوية بين المباة والموت في وحوب استقبال» لكن صرح 
في "التحفة": ((بأنه سنة) کما a‏ عقبه. 


(1) من((وقد صرح)) إلى((خير موضوع)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ۔ باب الجحنائز ‏ فصل في الدفن ۹۳/۱. 

)۳( "الفتح': كتاب الصلاة - باب النائز - فصل في الدفن ۹۹/۲. 

)٤(‏ أحرحه أب داود )۲۸۷١(‏ كتاب الوصايا - باب ما حاء في التشديد في أكل مال اليتيم» والساكم ۹/۱ کتاب 
الإعان» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤0۸/۳‏ كتاب الجنائز _ باب ما حاء في استقبال القبلة بالموتى» عن عمير 
ابن قتاد طب Ry‏ 
أما النسائي فأحرجحه في "سننه" ۸۹/۷ بدون محل الشاهد. وقال الحاكم :٥۹/١‏ قد احتجحا برواة هذا 
المحديث غير عبد الحميد بن سنان قال الذهبي: قلت: لجهالته - أي لم يحتجا به لجهالته - وولقه اين حبان. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحرحه البيهقي 0.۹/١‏ لكنه ضعيف. انظر "التلحيص الحبير" 
AES‏ 

.۲١۷/۱ "تحفة الفقهاء": کتاب الصلاة ۔ باب الدفن‎ )٥( 

(1) في المقولة الآثية. 


قسم العبادات ‏ ...س ع۳ _ حاشية ابن عابدين 


ولا س وة الها (وتحل العقدة) للاستغناء عنها (ويسوّى اللبن عليه والقصب 


]1111 م و إليها) أي: لو دفن ر لها وأهالوا التراب 

يبّشُ؛ لان التوجحة إلى القبلة سنة والتبش حرام؛ عخلاف ما إذا كان بعد إقامة مةٍ اللبن قبل إهالة 

8 فانه يزال ويوحَة إلى القبلة عن بمينه» "حلبة"” عن "التحفة". ولو بقي فيه متاع 
لإنسان فلا با س بالنبش» "ظهیر ظهیر ية" . 

11 (قول: للاستغناء عنها) انها تا ر الانتشار عند الحمل. 

(۷۹۲۳ (قولة: ویسوی ان غ ا ا ا ن جو اوو 
لبن فيه» "حابة"“ عن "شرح المجمع . 

]۷۲٤[‏ (قو له و قال فى "الحلبة": ((و ا الفرج التي بين اللبن بالمدر 
والقصب [۲/ق١۷١//]‏ كيلا يرل راب متها غل اميت وتصرا عل اغجاب القصب 
فیها کاللین)) اه. 

ale N LSS EC 
وقول: ((المطبوخ)) صفة كاشفةء قال في "البدائع": ((لأنه يستعمَل للرّينة» ولا حاحة‎ 
تاولا کا یکره أن يتبع قبره‎ E للميت إليهاء ولأنه ما مستة النارء‎ 


(قوله: ولاه ما مسته النارُ فيكره أن يجعَلٌ إلخ) ا الإمام "هيد الدين" على هذا التعليل بان 
الماء يسخن بالنار» ومع ذلك يجوز استعماله» فعْلم أن آث الان لا يضر وأجاب ن اغاية اليان بالفرف؛ 
لأ أثر النار في الآحرٌ محسوس في المشاهدة. وفي الماء ليس .مشاهَد اه. 


.//۳١۱۸ق/۲ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر ي صلاة الحنازة‎ )١( 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ۔ باب الدفن .٠١٠/۱‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق٦٠‏ إب. 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۸٠۳/‏ إلا أنه نقله عن بعض شراح "ا محمع" لاعن شرحه. 
(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة ابحنازة ۲/ق۱۸٠۳/ب.‏ 

)١(‏ "المصباح": مادة ((أجر)). 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصلل في سنة الدفن .۳٠۸/١‏ 


الجزء الخامس س تا 5 ا س کت باب صلاة الجناثز 


لو حوله» اما فوقه فلا یکره» "ابن مَلْك". 
(فائدق عَدَدٌ بات لحد التب عليه السلام تسم "هتسي" (وحان) ذلك حولَة 
(بأرض رخوم کالتابوت (ویسجی) أي: یغطی (قبرها) ولو خنشی (لا قبره) الا لعذر 


نار تفاؤلا)). 

]1۷11 (قولة: ول إلخ) قال في "الحلبة": ((وكرهوا الجر وألواح الخشب» وقال 
الإمامٌ "التمرتاشيئ": هذا إذا كان حول الميت» فلو فوقَةُ لا يكرة؛ لأنه يكون عصمة من السب 
وقال مشایخ کاک اا في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي)). 

۷ (قو له دد لبنات إخ) قل اشنا ي "الإحکام" عن الج عن "شرح 
مسلم" بلفظ: ((يقال: عدد إلخ)). 

]۷۲۸[ (قولة: الت ف ا و 

۷ (قولة: ويسجى قبرها) أي: بثوبٍ ونجوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوی 
الب على اللحدء كنا في "شرح المية"“ و"الإمداد"» ونقل "الخير الرملي": (رأن "اليل “© 
صرح في كتاب الختثى أنه على سبيل الوجوب)). 

قلت: وعكنٌ التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظنٌ ظهورُ شيء من بدنهاء تمل 

(قولٌ "الشارح": عدد أبنات لحد النبيّ إلخ) قال "الر مني" 
ا ره و ا ج اا ا و الأبة أرححٌ من ذراع 
في عرض ذراع)) اه "سندي". 


: ((لعله من اللبن الذي وح في حدار 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق۳۱۸/ - ب باخحتصار. 

(۲) "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۲/ق ۷ه /إب. 

(۳) "شرح صحيح مسلم": اللحد ونصب لبن على الميت ۳٤/۷‏ ولفظه: (روقد نقلوا أن عدد لبناته تسع)). 
)٤(‏ "شرح للمينة الكبير": فصل في ابحئازة ص .-٥۹۷‏ 

)٥(‏ "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب أحکام انائز ق۳۲۸/. 

(1) تبیین الحقائی": ۲۱۹/٦‏ . 


“٠/١ 


قسم العبادات 0  -‏ ے اش ات غاد 
IO NG N TTS‏ 
(ویهال راب يه و لحره لزیاده يه ) من لتراب؛ .نزلهة البناع»... 


۰ (قولة: کمطر) أي: وبر وحر وثلج» ف 
عل آي عل قر اا ال وهر آرت فا ورل ات م 
٠٣١‏ (قولة: وتكره الزيادة عليه) لما قي 'صحيح مسلم ٠‏ عن جار قال: «نهی 
رسول الله ل أن یْحصّص القبرٌ وان ہنی عليه » زاد "بو داود": رر أو يزاد عليه » "حلبة". 
[VIFF]‏ (قولةٌ: لأنه بمنزلة البناء) کذا قي "البدائع"» وظاهره أ الک ها و 
مققضى النهي المذكور» لكنْ نظرَ "صاحب الحلبة" في هذا التعليل وقال: ((ورُوي عن 
محمد" أنه لا بأس بذلك, ويويْده ما رَوى "الشافعي" وغيره عن "حعفر بن محم" عن 
بيه 9 رسول الله ٍ: « رش على قبر ابنه "إبراهیم"» ووضَحَ عليه حصباءَ »» وهو مرسل 
صحيح» فتحمَلٌ الكراهة على الزيادة الفاحشة» وعدمُها على القليلة المبلغة له مقدار شبر 
أو ما فوقَةٌ قليا). 


)١(‏ في "د" و "و":((وتكره الزيادة على ما حرج منه)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في ال محنائز ۱۷۸/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) برقم (4۷۰) کتاب الحنائز - باب النهي عن جحصیص القبر والبناء علیه» وأبو داود (۳۲۲۵) كتاب الحنائز ‏ باب 
في البناء على القبرء والترمذي(٠٠١٠)‏ كتاب الحنائز _ باب ما جاء في كراهية بحصيص القبور والكتابة عليهاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ۸٩/٤‏ كتاب العنائز - باب الزيادة على القبر» وابن ماجه )٠١١۲(‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما حاء في النهي عن البناء على القبور. 

)٤(‏ ابو داود )۳۲۲٣(‏ كتثاب الحنائر - باب قي البناء على القبر. 

(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ۳۱۹ /ب .|/٠۲١‏ 

)7( 6 كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن .۳۲١/١۱‏ 

(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ./٠١۲ ١‏ 

(۸) فی "مسنده" ۲٠۰/۱‏ باب صلاة اللائز وأحکامهاء وأبو داود في "المراسیل" رقم( )٤۲٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب 
ما حاء في الدفن» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤١١/۳‏ كتاب الطنائز - باب رش للماء على القبر ووضع الحصباء 
عليه» قال النووي في "حلاصة الأحكام": ٠١٤١/١‏ برقم( :)۳1٦١‏ وف رواية له مرسلة ضعيفة. 


ال اگاس س سے ۷ س ی ااتافلاة اازر 


م ° 2 هة ل َ ۰ م َه 
ويستحب حتيه من قبل رأسه ثلاثاء وحلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءةٍ بقدر ما 
له عد له لل رل ر 
ينحر الحزور ويفرق مه a ENT ERS Se O TERE aN aa SSS‏ 


”- 


[YT]‏ ف ا حثیه) ا يديه حهميعا 'حوهرة". قال ف لف 
((حثيت التراب حنيا وحتوته حثوا إذا قبضتة ورمية)) اه. ومثلة في "القاموس"» فهو واوي 
ویائی» فافهم. 

(۳] (قولة: من قبل راه ثلاث لما في "ابن ماحه"“ عن "أبي هريرة": (۲/ق١۱۷/ب]‏ 
أن رسول الله ل: صلی على حنازةٍ ثم أتى الْقَبرَ فحثى عليه من قبل راه ثلانا» شرح 
النية"”. قال في "الجوهرة"": ((ويقول في الحنية الأولى: منها حلقناكم وفي الثانية: وفيها 
نعيدكم» وفي الثالثة: ومنها نخ ركم تارة أحرى» ول اللهم حاف الأرض عن 
حنبيه» واي الثانية: اللهم افتح أبواب السماء لروه» ولي التالفة: اللهم زوحْة من الحور العين» 
وللمرأة: الهم أدحلها ابحنة بر حمتك) اه. 

[V1]‏ (قولةً: وجلوس إلح) لماي مت ا داود": کان النبى ا إذا فرغ من دفن 


,١١۳/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة ۔ باب اطحنائر‎ )١( 

(۲) "المغرب": مادة ((حثو)). 

(۳) القامرس": مادة ((حثو)). 

)٤(‏ أخحرجه ابن ماجه( )١ ٥٦٥‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء ني حثو التراب لي القبر عن أبي هريرةطؤه » وقال النروي 
في "حلاصة الأحکام" ۱١۱۹/۲‏ رقم :)۳٦٤۳(‏ رراه ابن ماحه يإسناد جيد» وله شاهد ضعيف عند البيهقي 
1/7 من حديث عامر بن ربيعة» و ی و و غو اتا 

.-١۹۸ "شرح المنية الکبير ": فصل في الحنازة ص‎ )٥( 

.۱١۴۳/١ "الموهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب الجنائز‎ )١( 

(۷) برقم (۳۲۲۱) کتاب الحنائز ‏ باب الاستغفار عند القبر للمیت» والحاکم ۳۷۰/۱ كتاب الجنائز» عن عثمان 
ان عفان رفغا وصححه» ووافقه الذهبي» وقال التروي في "خحلاصة الأحکام" ۱١۲۸/۲‏ برقم :)۳١۷ ٤(‏ 


رواه بو داود پأاسناد خسن . 


قسم العبادات ۳٤‏ حاشية ابن عابدين 


(ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس. 


اميت وقف على قبره وقال:« استغفروا لأحیکم» واسألوا الل له التشبيت فإنه الت سال و کان 
اغ و اع ان عا غاي افر جد النفن ارل رة ال اها وروي ُن 
"عمرو بن العاص" قال وهو في سياق الموت: رإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا 
دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قذرَ ما حر جزور ويسم لحمها حتى 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراحع رسل ربي»» "حوهرة"". 

[VF]‏ (قولةُ: ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي ان يندب؛ لأنه ٤‏ فعَله قبر و 
کما رواه "ابن ماجه"» وبقبر ولده "[براهیم" کما رواه "ابو داود" في "مراسیله"» وأمَرّ به 


في قبر "عشمان بن مظعو ن" کما رواه "البزًارٌ") فانتفی ما عن "بي یوسف" من کراهته؛ 
لأنه يشبه التطينء "حل" . 
۸ (قوله: للنهي) هو ما رواه "محمد بن الحسن" في "الاثار"": أحبرنا أبو "حنيفة" قال: 


)١(‏ أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥۷-٠٦/٤٠‏ كتاب الجنائز _ باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال 
النووي في "خلاصة الأحكام" ۲۸/۲١١برقم :)۳٦۷۷(‏ رواه البيهقي بإسناد حسن. 

(۲) أحرحه أحمد ٤/۱۹۹ء‏ ومسلم(١١١)‏ كتاب الإبمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة ۔ باب الجنائز ٠١١۳/١‏ . 

)٤(‏ أحرجحه اين ماحه )٠١١١(‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في إدحال الميت قبره» عن أبي رافع قال: َل 
رسول اللهك سعدا ورش على قيره ماء» فالصواب سعد لا سعيد» قال البوصيري قي "مصباح الزجاحة" :۲۷٤/١‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي وحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. والس الإخراج بتأن وتدريج. 

)٥(‏ تقدم تخرجه ص٣٤‏ ۳۔. 

(1) في "كشف الأستار" رقم )۸4١(‏ عن عامر بن ربيعةخهه مرفوعاء وأورده الهيثمي في "المحمم" ۳/٥٠؛‏ وقال: رواه 
البزار ورجاله مولقون إلا أن شيخ البزار لم أعرفه. 

(۷) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ١‏ ۲٣/أ.‏ 

(۸) برقم )۲٣۷(‏ كتاب الجنائر - باب تسنيم القبور وتحصيصها. 


الحرء الخافي. .س جيجح إا ع بابضلا اجار 


و ا ف "الظهيرية" : ((وجوبا قر شبر)) OSES O GES‏ 


1 1 7 2 ر‎ i إل‎ o 

حدنا شیخ لنا يرفعه إلى النبي 5 (رانه تھی عن تربیع القبور وجحصيصها »» "إمداد"'. 

(۹۳۹] (قولة: ويسنم) أي: يجعّل ترابه مرتفعا عليه كسّنام الجحمل؛ إما رَوّى 
r 1 1‏ و م ي تال و ۶ ° 8 It‏ 1 
البخحاري ع سفیان التمار رر انه رای قبر النبي مسنما &(“ و په فال الثوري 
و"الليث" و"مالك" و"أحمد" والجمهور» وقال 'الشافعي': التسطيح -آي: التربيع- أفضل» 
وتمامه ف "شرح اة" 

ر oji. & iH‏ ن . ګ ر 

7 <£ ¥ (قوله: وی الظهيرية أ وحوبا) هو مقتضصى النهي للذ كور» ويۇيدەما 
ف 'البدائع من التعليل: ((بأنه من صني صنيع ُهل الكتاب» والتشبه بهم فا مكروة)) اه. 
لکن في "النهر": ران لأر 7ق ۷۲ أولی)). 

2 ت م ي E‏ ا ار ا 1 A‏ 

قلت : ولعل و جحهه شبهة الاحتلاف» و الحديیٹث اذى ادل رة الشافعي على‌التربيع ( 
فیکون النهي مصروفا عن ظاهره» فتأمّل. 

]۷۹٤۱(‏ (قوله: قدر شبر) أو أكثرَ شيعا قليلاء 'بدائع". 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب أحكام النائز - فصل في لها ودفتها ق۳۲۸ /ب. 

(۲) برقم (۱۳۹۰) کتاب النائز ۔ باب ما جاء في ق e‏ الله عنهما» عن سفيان التمار. 

(۳) في النسخ جميعها : ((النسًار))بالنون» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في "شرح النية الكبير"»وهو أبو سعيد 
سفیان بن دیدار التَمّار الکو . انظر "تهذیب التهذیب ٠١۹/٤"‏ 

.-۹۸ انظر "شرح للمنية الكبير": فصل في الجحنازة ص‎ )٤( 

)٥(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في انائز ق٦٤‏ /ب. 

.٠۲١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن‎ )١( 

(۷) "النھر": کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائز - فصل في صلاة المیت ق٩۹٩‏ /ب. 

(۸) ونص الشافعي في "الأم": (رويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي ب أنه سطح قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصى 
من حصى الروضة» وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي يك وأبي بكر وعمر مسطحة)) انظر "الام" 
کاب اجار ۹۱/۹ ۳: 

(۹) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن .٠۲١/١‏ 


قسم العبادات ب ي إو ت لت اة ابن جايدين 


(ولا يحصّص) للنهي عنه (ولا یطین ولا یرفع عليه بناءً» وقیل: لا باس به وهو 
لجار كاي رهه لر ا و ا A‏ 


Vé‏ (قولة: ولا یحصص اي: ل ب ا بالفتح ويکر قاف 

٠4۴١‏ (قولة: ولا برف عليه بناً) أي: يحرم لو للزينةء ويكره لو للإحكام بعد الدفن» وأا 
قبله فليس بقبر» "إمداد". وفي "الإحكام" عن "جامع الفتاوى“: (روقيل: لا يكره البناء إذا 
کان الت المشايخ والعلماء والسادات)) اه. 

قلت: لحن هذا في غير المقابر المسبّلة كما لا يخفى. 

[Vé f]‏ و وقيل لا بأس به إلخ) المناسب ذكره عقب قوله: ((ولا يطين))؛ لان عبارة 


مطلب في بناء القباب على قبور العلماء والأولياء إلخ 
(قولة: وفیل: E‏ إلخ) في "روح البيان ا ا 


TTA‏ سر سر ارت 


کک کے او ولیو آل ضر اقا ال وء اال ڙڪو ورخ( لاا عى اوي 
ا 1 وت ی رر ر ا اما ع رتال الح د اي النابلسي" ف 
اک اترر غ ااب القن ما ا E E E‏ اقرع جا 
فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء» ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم امز 
جار إذا كان القصد بذلك الط ي اعن الفانة حي ل بحرا صاخ هدا الق ر كا ااذ 
القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال ا ا فالمقصد فيها 
مقصٌ حسنْ» ونذرٌ الريت e‏ وقد عند قبورهم تعظيما لهم وعبّة فيهم جائز أيضا 
لا ينبغي النهي عنه)) اه. ثم رأيت "المحشي" ذكر ني الكراهية عند قوله: ((ولا تكره الرتيمة)) نحوهُ 
عن "النابلسي" فراجحعه» وقد أقَرَه عليه. 


)١(‏ 'السراجحية : كتاب الحنائر - باب الدفن ۱٤١١/١‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۲) القاموس': مادة ((حصص)). 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ۔ باب أحكام الجنائز - فصل في لها ودفنها ق۳۲۸/ب. 
)٤(‏ "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۲/ق ٥۹‏ /أ. 

)٥(‏ "جحامع الفتاوى"': كتاب الصلاة - فصل في التفرقات ق١‏ ۲/أ. 


الجزء الخامس ل ت o‏ ال ت ا ا باب الا الجنائر 


ren seVEDnOoOnGcunauGGEEnDOoOreonunrrvinnsnrvrenrESYrNr oN YVNENSNRNDACGARSRGAGQMa“ARhGAARCOAGnNAGCGRDAQAGALAGQGQCORLGEۍER‎ 


E‏ م" -: ((ذک في "ريد أبي الفضل" أن تطيين القبور“ 
EAE N‏ في "ال ا 

وأمًا البناءُ عليه فلم أر من احتار حوازه» وني "شرح النية" عن "منية المفتي": ((المحتار أنه 
لا يكره التطيين» وعن "بي حنيفة": یکره أن يبنى عليه بناءٌ من بيت أو َة أو نحو ذلك؛ لما رَوّى 


1 


"حابر" رر نهى رسول الله ب عن جحصيص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها» رواه 
n 1}‏ . 1 
مسلم وغیره)) اه. 

نعم في "الإمداد“ عن "الكبرى"“: ((واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن ابش 
ورأوا ذلك خسنا وقال ر ما راه اللسلمون خسنا فهر ید الله تن آه. 


)١(‏ "السراحية": كتاب الكراهية والاستحسان _ باب العيادة والقبور ١۷-۱١/۳۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) "التجريد": لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» ركن الدين الکرمانی(ت ٤٣‏ هه). (كقف الطبرن 
٤/١‏ "اجواهر المضية" ۳۸۸/۲). 

(۳) ((القبور)) ساقطة من . 

_.ب/۷۷ق/١ "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )٤( 

)٥(‏ ' شرح المنية الکبیر": فصل ف ابحنازۃة ص٩۹‏ د- بتصرف, 

.-۳ ٤٦ص تقدم تخرښجه‎ )١( 

(۷) "الإمداد': کتاب الصلاۃ ۔ باب احکام الحدائز۔ فصل في لها ودفنها ق۲۸٣/ب.‏ 

(۸) هي "الفتاوى الكبرى" حسام الدين الصدر الشهيدء و تقدم ذكرها .٤١١/۲‏ 

)٩(‏ آحرجه أحمد في المسند ۳۷۹/۱ والطيالسي ۳۳/١‏ »والبغوي في "شرح السنة ٤/۱"‏ ۰۲۱وا لحاکم ۷۹-۷۸/۳۲ كتاب 
معرفة الصحابة»وقال:صحيسح الإسناد ولم يخرجحاه» ووافقه الذهبي» وأبونعيم في"الحلية ٠۷١/١"‏ والطبراني لي 
'الأوسط"(۲١٠۳)»‏ والبزار ٤/٣‏ ١١ءوأورده‏ الزيلعي في "نصب الراية" بطرق وقال: غريب مرفوعأً ولم أجحده 
إلا موقوفا على ابن مسعود» والهيثمي في" لمحمع ۱۷۸-٠۷۷/١"‏ كتاب العلم - باب في الإجماع»وقال:رواه أحمد 
والبرار والطبراني في" الكبير"ورحاله مولقون» قلت: ولم أحده في "الكبير" بل هو في "الأوسط" والسخاوي لي 
"المقاصد الحسنة" صا١2۸-»‏ وقال: هو موقوف حسن» والعجلوني في "كشف الخفاء" ۱۸۸/۲ وقال: ((قال 


الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن انس ااه پاسناد ساقط› والأصح وقفه على ابن مسعودطه)). 


a 


قسم العبادات ‏ ...د إو  _‏ حاشية ابن عابدين 


((لا بأس بالكتابة إن احِيّجَ إليها حتى لا يذهب الأثرٌ ولا يُمتهَنَ)). 


(و لا يخر ج منه) بعد إهالة التراب A GS o‏ 


۷٠٠١‏ (قولة: لا بأس بالكتابة إلخ) لاد النهي عنها وإن صح فقد وُجد الإجماع العملي 
بهاء فقد احرج "الحاكم"“ النهي عنها من طرق ثم O E TT‏ 
العمل عليهاء فإ انمه المسلمين من المشرق إلى مغرب مكتوبٌ على قبورهم» وهو عمل َد 
به الخلف عن السّلف)) اه. 

ویتقوی .ما أحرحه "بو داود" باسناڊ حيد أن رسول الله ل حَمَلَ e‏ فوضَعَها عند 
رأس "عثمان بن مظعون" وقال:« أتعلمُ بها قب أحي» وأدفنْ إليه من مات من أهلي »» فإ الكتابة 
NE‏ نعم يظهر أن حل هذا الإجماع العملي على الرحصة فيها ما إذا كانت 
الحاحة داعية إليه في الحملة (۲/ق۷۲١/ب]‏ كما أشار إليه فى "المحيط" بقوله: 2 ایج إلى 
لكتابة حتى لا يذهب الأ ولا يُمتَنَ فلا بأس به فان الكتابة بغير عذر فلا) اه حتی إنه یکره 
كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر و إطراء مد له وجو ذلك» E‏ 

قلت: لكن نار بعض المحققين من الشافعيّة ني هذا الإجماع ا 
فمحل حجيټه عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمرٌ بالعروف والنهي عن المنكر» وقد 
عط ذلك مدد أرمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثْرٌ من الكتابة عليها 
کما هو مشاه وقد علموا بالنهي عنه؟ فکذا الكتابة اھ. ا ا فاع 
النهي على عدم الحابحة كمام0. 


)١(‏ في "المستدرك" ۳۷۰/۱ كتاب الحنائر - من حديث جابرب وأحرجه الترمذي )٠٠١۲(‏ کاب الجنائز _ باب 
ما حاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء والنسائي ۸٦/٤‏ كتاب الحنائز - باب الزيادة على القبر»ء وقال 
الترمذي: حدیٹ حسن صحیح. 

(۲) برقم (۳۲۰۹) كتاب الخنائز - باب ف جمع الموتى في قبرء والقبر يعلم» عن المطلب بن عبد الله الثقفي» قال النووي 
في "حلاصة الأحکام" :٠١٠١/۲‏ رراه أو داود بإاسناد حسن»› رو ھل ر لأن المطلب بين في كلامه 
أنه أخبره به صحابي حضر القصة زالفسخاب لوول وف الباب عن أنس بن مالككه . 

(۳) "الحلبة": التكملة ۔ الفصل السابع عشر في صلاة احنازة ۲/ق ١٠۳۲ء‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


الحزء الخامس نے ی a‏ باب صلاة الجنائز 


ھ ك 


2 ل ¥ £ ٤ ٤ o‏ 0 
(إلا) لحق آدمي ك رأ تكون الأرض مغصوبة أو أجذت بشفعة) ويخير المالك بين 
إحراحه ومساواته بالأرض» O E‏ 


٣‏ أ و اة : ركه الستور على القبور) اهن 
ASÎ‏ (قولة: ا خی اش احترار عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلا 
أو وَضبِعَ على غير جينه أو إل غبر القبلة فاه لا عليه بعد إهالة تراب كما مر 
)¥14۷( (قولة: كأ تکون الأرض ا وكماإذا سقط في القبر متا أو كفن بشوب 
مغصوبب» أو دفن معه مال قالوا: ولو كان الال درهماء "بحر ". قال "الرملي": ((واستفِيد منه 
حواب حادثة الفتوى: امرأة دفنت ا و والأمتعة المشت ركة إرا عنها بغيبة اروج أنه 
ل ت بد اا حص) اھ. 
واحترَرَ بالمغصوبة عمًا إذا كانت ا قال ق التتارحانية": ((أنفق YL‏ ف ا قیر» 
ار و فا ا ا ی و ی ا فى في ولا ROE‏ 
لأنه ذفن فى وقف)) اه. وعيرً في "لے" بقوله: ((يضم قيمة الحض)» ل 
]£۸ ¥1[ (قولة: أو اڏت بشفعة) أي: بان اشتری اا فدفً فيها میته» نم م عل الشفيع 
بالشراءَ ا ا 
۷٠٤١‏ (قولة: ومساواته بالأرض) أي: ليَررَعً فوقه مغلا؛ لأ حقه في باطنها وظاهرهاء 
فان شاءَ ترك حقه في باطنهاء وإنْ شاءَ استوفاه» "فتح". 
)١(‏ "الإحکام": کتاب الصلاة - باب الجنائز ۲/ق ۹د /ب. 
(۲) المقولة ]۷1۲١[‏ قوله: ((ولا ينبش ليوحه إليها)). 
ص الل ": کتاب اج حنائز ۲ ١‏ ومن بداية النقل إلى ((معه مال)) نقله ي ا ا 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والنلائون في المحتائر ۔ القبر والدفن ٠۷۲/۲‏ تقلا عن "الفتاو ى العتابية ". 
)٥(‏ في "التاترخانية": ((أو كانت)) وهو خطاً. 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .٠١ ٤/۲‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .٠١٠/۲‏ 


قسم العبادات يهم حاشية أبن عابدين 


کا والبناءٌ عليه إذا بلي وصار تراباء ا 

(حاملٌ ماتت وولدها حي) یضطرب ی طا من الأيسر (ويخرَج ولدها) ولو 
بالمكس وحْف على الم فع وأحرج لر مي وإلاً لا كاف كراهة 
E‏ ولو بلع مال عیره و مات بش ؟ قولال» EEE‏ 


۷۰ (قولَه: کما حا زرعة) أي: القبر ولو غير مغصوب» وکذا جوز دفن غيره عليه 
كما ني "الزيلعي"“ أيضاء وقدّمنا" الكلامَ عليه. 

ا من الأيسر) کذا هیده فی "الدرر"“» ۲7/ق۱۷۳/] ولينظر وحهه. 

[Y1]‏ (قوله: ولو بالعکس) بان مات الول في بطنها وهي 

[Ye]‏ (قولة: قط آي: بان ا القابلة يدها في الفرج» EE‏ بالة في يدها بعد 
حقق موته. 

١‏ (قوله: لو میتا) لا وجه له بعد قوله: ((ولو بالعمکس))» "ط. 

AN EOE BASINS ios‏ 0 و 
فلا جوز قتل آدمي حي لأمر موهوم. 

ر٣‏ (قول: ولو بلع مال غيره) أي: ولا مال له كمافي 'الفتح ‏ و شرح المنية 7 


(قول "الشارح": ولو بالعكس إلخ) ودماغ الأرنب أكله سقط الحنين حيا وميتاء بحرب. اه "سندي". 
ا ى شر 
في الحهة اليمنى. 


(۱) "الاختيار": فصل: آداب يبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ۱۹۷/٤‏ بتصرف. 
(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة - باب المحنائر ۲٤۲۹۱/۱‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]۷1٠١[‏ قوله:((وحفر قبره إلخ)). 

.٠١١۷/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة انازة .۳۸۲/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة - باب المجنائز - فصل في الدفن .٠١٠١/۲‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص ١۸‏ ١ء.‏ 


الحزء الخامس ت چو ا ب باضه از 
والأولى نعم 'فتح". 
(فرو غ الاتبا ع أفضلٌ من النوافل لو لقرابةء أو حوار أو فيه صلا معروف ا 


ومفهوة آنه لو ترك مالا بُضكنْ ما بل ولا شق اتفاقا. 

]¥10۷[ (قولة: 6 نعم) لأنه ون کان سرو الآدمي أعلى ا 
احترامه e‏ ومفاده االو ا E‏ 

لا شی الح مطلقا لإفضائه إل الهلاك لا محرد الاحترام. 

۷٠٠۸‏ (قولة: الاتباعٌ أفضل) أي: اتباعٌ الحنازة؛ لأنه بر لحي واليت» فالفواب المترتب 
عليه کشر ET‏ 

¥1041 (قولة: أو چ سياتي“ في باب الوصيّة للأقارب وغيرهم ُن اجار من لصق 
و ن يسك في مَحأته ومهم مسجد الحلة وهنو استحساكء وقال 'الشافي": 
الجا E E e,‏ 

قلت: والصحيح قول "الإمام" كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى» وهل يقي هنا 

بالملاصق أيضا؟ الظاهرٌ نعم ما لم يوجد دليلٌ الإطلاق؛ وقد يقال: کلام الموصي يحمل على 
E E O‏ 
حده إلى الأربعين كما في الحديث”» والله أعلم: 


(قزله: لأنه بر الج واليت) مقتضى التعليل المذ كور أفضلية الاتباع ولو لغیر قريب إلخ حصوصا 
مع ما ورد في فضل الاتباع. 


٠١٠۲/۲ "الفتح”: كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل قي الدفن‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الحدازة .۳۸۲/١‏ 

(۳) المقولة [ ]۳١ ٤١۳٤‏ قوله: ((جحاره من لصق به)). 

)٤(‏ المقولة ]۳"٠٤٠١[‏ قوله: ((وهو استحسان)). 

)١(‏ أحرجه أبو يعلى في "مسنده" »)٨۹۸۲(‏ وابن حبان في "المجروحين" ١/١٠٠ء‏ وأورده الهيثمي في 'اللحمع' 
۸ باب حد الحوارء وقال: رواہ أب و يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف؛ وذکره ابن حجر 
في "المطالب العالية" ۷/۳ برقم (۲۷۲۳)ء وعزاه إلى أبي يعلى» ا ابي هر ير قح . 


قسم العبادات ‏ . لو۳ .- ._ حاشية ابن عابدين 


e 
یوین وإ رأی به ما یکره لم جر ذکره لحدیث: رراذکروا مَحاسِن موتاکم»‎ 


O a e aa eae ê ea e e e A e e اا‎ 


۷۹۰ (قوله: يندب دفنه في حهة موته) اي: ٿي مقابر ُهل الكان الذي مات فيه أو قل 
وإ نَل قذرَ ميل أو ميلين فلا بأس» "شرح النية". ويأتي” الكلام على تقله. 
قلت: ولذا صح ره دفن قى أحاو ي مضاجعهم”" مع أ مقسرةً الدينة قريبةء ولذا 
دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابهاء ولم نوا كلهم في حل واحد. 
[V1]‏ (قولة: وتعجيل) أي: تعجیلٌ حهازه عقب تحقق موت ولذا کره تأحیر صلابِهِ ودفه 
ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الحمعة كما مر*. 
۲ (قولة: لم ير ذکرم أي: ما لم [۲/ق۷۳١/ب]‏ يكن اميت صاحب بدعة ليرتدع 


- وذكره البخاري في ”الأدب الغرد" )١١۹(‏ باب الأدنى فالأدنى من الحيران من قول الحسن البصري رححه الله 
ولي الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر "کشف الخفاء" ۳۲۸/۱. 

(۱) أخرجه أبو داود (۹۰۰) كتاب الأدب - باب النهي عن سب الموتى» والترمذي )٠١٠۹(‏ كتاب الجحنائر _ باب 
رقم »)۳٤(‏ وابن حبان (۳۰۲۰) كتاب الحنائز - فصل في الموت وما يتعلق به من طريق عمران ين أنس المكي 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي:(( هذا حديث غريب» سمعت محمّداً ‏ يعني: البحاري - يقول: 
عمراں بن انس منکرٌ الحدیث )) اه وله شاهد معناه من حديث عائشة أحرحه البخحاري (۱۳۹۳) كتاب الجنائز 
- باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ :(( لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )). 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۷٠ .-١‏ 

(۳) المقولة [۷11۳] قوله: ((ولا بأس بنقله قبل دفنه)). 

)٤(‏ رجه ابو داود( )۳١ ٠٣۵‏ كتاب الجنائز - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» والترمذي(۷١۱۷)‏ كتاب 
الجهاد ‏ باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ۷۹/٤‏ كتاب اف 
باب اين يدفن الشهید؟ وابن ماجه(٦١١٠)‏ كتاب العنائز _ باب ما حاء فى الصلاة ة على الشهداء ودنهيب كلهم 
عن حابر بن عبد اللەڪب. 


1 1t 


)٥(‏ ص ۳۲۸ در ۔ 


“1/١ا‎ 


الجزء الخامس لهم باب صلاة الجنائز 


ولا باس بنقله قبل دفنه» وبالإعلام .کوته» ESOC EES SE‏ 


غیره کما قدّمناه'. 

Y۹]‏ (قولةُ: ولا بأس بنقله قبل دفنه) قیل: مطلقاء وقيل: إلى ما دون مده الف وقيّده 
ا بقذر ميل أو IENE ANRC E AN  E‏ 
في "النهر"“ عن "عقد الفرائد": (روهو الظاهر)) اه. 

و اقا خد دت فام قال في "الفتح: ((و فقت كلمة اللشايخ في امرأةّ دفن ابنها 
وهي غائبة في غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت قله على أنه لا يها ذلك کر ر ن 
التأحرين لا يلعفت إليه» وأمًا نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مص إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرع مّن قبلناء ولم يتور فیه شروط کونه شرعاً لنا)) اھ ملخصاء ومام فیه. 

٠١‏ (قولة: وبالإعلام.عوتى) أي: إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقة "هداية". وكرة 
بعضهم أن ادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يشب نعي الحاهلية» والأصح أنه لا یکره إذالم 
يكن معه تنويةٌ بذكرهِ وتفخيٌ» بل يقول: العبد الفقيرٌ إل اله تعالى فلانُ بن فلان الفلاتي» فا نعي 
الحاهايّة ما كان فيه قصدٌ الدوران مع الضجيج والنياحة» وهو الرادٌ بدعوى الحاهايّة في قوله لل: 


(رلیس منا م ضراب الخدود» وشقی اجيو ب» ودعا بدعوی الجاهلية e‏ "شرح المية"“. 


)١(‏ المقرلة ]۷۳۲٠١[‏ قرله: ((وقيل لا)). 

(۲( "النھر": كتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائز ۔ فصل في الصلاة على المیت ق٦٩۹‏ /ب. 

(۳) لم نعثر على النقل في "تفصيل عقد الفرائد" لابن الشحنة. 

.٠١٠-٠١١۱/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الدفن‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت .٩1/١‏ 

() احرجه امد ۰۳۸۹/۱ والبحاري(٤۱۲۹)‏ کتاب الجنائز ۔ باب لیس منا مَنْ شق الحيوب» ومسلم(۳١٠)‏ كتاب 


الإبعان ‏ باب تحريم ضرب الندود وشق الجيوب» والترمذي(۹۹۹) كتاب الحنائز - باب لي النهي عن ضرب 
الندود وک الجيوب› وقال: ھا حدیٹ حسن صحیح؛ والنسائي 4 ۲-۹ کتاب الجنائر ‏ باب دعوی 
الجحاهلية» وباب ضرب الخدود» وابن ماحه(٤۸١٠١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشقى 


الجيوب» عن عبد الله بن مسعودطچ مرفوعا. 


(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۴٠٦‏ باحتصار. 


قسم العبادات ۳۵۸ حاشية ابن عابدین 


ويارناتة بعر او قيرف فلح يكره الإفراط قي مدحه» E‏ 
لحديث: ((من تعَرّى بعزاء الجاهلية))» وبتعزية أهله وترغيبهم قي الصبرء a‏ 


HH JA 


7 "¥1 (قوله: وباردائه) تبع فيه 'صاحب ال و اعتر ضصه 
رباعي» ولیس كذلك» ففي : 'القامو موس" (, O RR‏ بكيتة وعدّذت عاستة إلخ). 

]1111 (قولة: : من تعرّى إلح) e‏ تکنوا قال ق 'الغرب*؟: 
((تعرّی واعترّى: انتسّب» والعزاء اسم منه» والمراد ا ق الاستغانةة ينا الان اق ةا 
دعوی الجاهلية) اھ. لک کون للمراد بدعوی الجاهلية هنا ما قدمناء“ عن شرح المنية' ا 

]3۷ (قوله: وبتعزية أهله) أي: تصبيرهم والذعاء لهم به» قال ٤‏ ا ((العزاء: 
الصبرٌ (۲/ق٤۷١/]‏ أو حسنه» وتعرّى: انتسَّب)) اه. فالرا هنا الالء وفيما قبله الثاني» فافهم. 


2 ((باك مو نة 


(قوله: قال في "المغرب": تعرّى إلخ) وال الط ري مو اتب ال اة اء ب 
تقبيحه واللوم عليه - فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحا لا كناية كي يرتدعَ 


عن التعرّض لأعراض الناس والافتخار بالآباء)). 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق4۷/أ. 

(۲) 'ح': کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجنائر ق ١١۲‏ أإب. 

(۳) القاموس': مادة ((رثي)). 

)۸۸١٤( وذكره البخاري في "الأدب المفرد" (۱۹1۳)» واللسائي في "السنن الكبرى"‎ ٠١١/١ أحرجه أحمد‎ )٤( 
في السير - باب إعضاض من تعرّى بعزاء الجاهلية» وف "عمل اليوم والليلة"(١4۷)» وابن حبان في "صحيحه"‎ 
وقال: رواه الطبراني‎ ٠۳/۳ كتاب الجنائز - فصل ف النياحة وجوت وأورده الهينمي في "المحمع"‎ )۳١٣۳( 

نی "الکبیر" ورجاله ثقات. من حديث يه مرفوعا. 

)١(‏ "المغرب": مادة ((عزو)). 

)١(‏ المقولة ]۷1٠٤[‏ قوله: ((وبالإعلام .حوته)). 

(۷) "القاموس": مادة ((عزي)). 


enon aeccseovrrrrEronrnvrr rrr rrrnrynereNErvrnrrnCernErEVLHECALARNAAAGNRARAQGCCLCLCGOnNRGCGa“AQnbGGrprsiGgadssds®Q 


قال ف "شرح المنية"": (( وتستحَب التعزية للرحال والنسساء السلاتي لا يِن لقوله 
عليه الصلاة والسلام: رمن عرّى أحاه عصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » رواه 


۵ 


ابن ا وقوله عليه الصلاة والسلام: «(من عرّی مصابا فله مثل أجره ) رو اه "الترمذي 
مطلب ف التواب على الملصيبة 
( تبیه ) 


. م ع ل لل ت ت 11 1 م 
هذا الدعاء بإعظام الأحر المروي عنه م لما عزى "معاذا" بابن له“ يقتضي ثبوت الثواب 


.-٦١ ۹-1۰۸ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص‎ )١( 

0 9 کات اعا کاب ھا جاو ن تراب ی غر ی ابا والبيهقي ي "الستن الكری  ۹/١‏ كناب 
الجنائز - باب ما يستحب من تعزية أهل الميت» من طريق قيس أبي عمارة» قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن آبڀه عن حده. 
قيس أبو عمارة قال البخاري: فيه نظر» وضعفه العقيلي» ولينه ابن حجرء وذكره ابن حبان في "الثقات". 

(۳) أحر جه الترمذي )١۰۷۳(‏ كتاب المنائر _ باب ما جاء في أحر TT‏ وابن ماحه(۰۲٦۱)‏ کتاب الجنائز 
NEB NE E EGE ROE E E‏ 
عن الأسودء عن عبد الله طله مرفوعا. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سوقة 
اا اساد عه مرقردا ولم ةوقال ا کر ا ال بت على بن عاف بهذا اديت راغلي ات رار 
"التلحیص ال حبیر " ۱۳۸/۲. 

)٤(‏ أحرجه الحاكم ۲۷۳/۳ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن 
حبل ةب والطبراني في "الكبير" ٠١١ - ٠١٠١/۲١‏ وني "الأوسط" (۸۳) عن معاذ بن حبلك. قال الحاكم: 
غریب حسن إلا أن اشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكثاب وتعقبه الذهبي وقال: ذا من وضع جاشع» وجحاشم 
کذاب» انظر "ميزان الاعتدال" 4۳۹/۳ وللحدیث أسانيد اش لا خلو إسناد منها من كذاب» وقد حرج طرقه 
الدكتور حلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" ٠۲/١‏ ۔ ١٠١‏ وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" ۲٤۲/۳‏ - 
بعد أن سرد الحديث - : (رو كل هذه الروايات باطلةء وإنغا كانت وفاة أبن معاذ في سنة الطاعون سنة ثمان عشرة 


بعد موت رسول الده چا بسبع سلین› وإغا كثب إليه بعض الصحابة يعريه)). 


قسم العبادات ا ا بے اش اپ غابدین 


wurerrnRvcEennbnNVacrvanraecenqdennaeoevrvewmnNSrOAaQRnaARhaARMGAHEAAAGOSNRAGAAADRAAGQSERNGAAGSGASLDEDRGGGQLSDGGSAAS G+ 


على المصيبة» وقد قال المحم "ابن الهمام" في "ا لمسايرة"": ((قالت الحنفيّة: ما ورد به السمع من 
وعد الرزق ووعد الثواب على الطاعة وعلى آم الؤمن ولم طفله حتى الشوكة يُشاكها خض 
فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعه الصادق)) اه. 
وهل بشترط لاثواب الصبرٌ أم لا؟ قال "ابن حجر ": ((وقع ل "العرٌ بن عبد السلام": أن 
الصائب نفسّها لا ثواب فيها ا - بل في الصّبر عليهاء فان لم يصبر 
كفرّت الذنب؛ إذ لا ر بشترّط ني امكف ُن یکون کسباً ايلام فارع لا يمن التكفير e‏ 
مصيبة أخحرى» ورد بتصريح "الشافعي" رهه الله بأل كلا من المجنون والريض المغلوب على عقله 
مأحورّ ثاب مكف عنه بالمرض» فحكمّ بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويويّده خير 
ا رما يصيب المسلم ف ولا ا ولا هم ولا خرن ولا اذى ولا غم 
حتى الشوكة يشا کها لا كف الله بها سن خحطاياه » مع الحديث الصحيح: رر إذا مَرض العبد 
أو سافرَ کیب له مغل ما کان يعملة صحيحا مقيما »”» ففيه أنه بحصل له ثوابٌ مائ لفعله الذي 


4 م‎ 2 r سا م م‎ yT ull م‎ r e 
(قوله: من نص ولا وصسي) ف القاموس : ((نصب کفرح: أعيا» و اأنصبه» وهم ناصب منصب»‎ 
ےم ر ت 2 ر‎ r: ٤ E: د و ر ر د‎ ٤ م‎ 

على النسب» أو سيع: نصبه الهم: أتعبة))» وفيه أيضا: ((الوصب عر كة: المرض)) اه. 


..١۸٠١ص انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الخامس‎ )١( 

(۲) 'فتح الباري": كتاب المرضى .٠٠٠١/٠١‏ 

(۳) قي "قواعد الأحكام": فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال .١٠١/١‏ 

- كتاب المرضى - باب ما حاء في كفارة المرض» ومسلم(٣۷١۲) كتاب البر والصلة‎ )١٦٤۲(و‎ )١٦٤١(يراحخبلا‎ )٤( 
و ۱۸/۳ والترمذي(٦41) كتاب‎ ٠٠١/۲ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» وأحرجه أحمد‎ 
الجنائز - باب ما جاء في واب المريض» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وي الباب‎ 
.)٠د١۷۲( عن عائشة» عند مالك في "الموطا" ۰۹4۱/۲ ومسلم‎ 

(د) احرجحه أحهد ./٤‏ ايار ي ر۹۹ كاب اباد باب ما يكت للتار فل ما كان بعل و االإقاة 
وأبو داود(۳۰۹۱) كتاب الحنائز - باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالا فشغله عنه مرض أو سقر» والبيهقي 
ق لشن الكرى ۳۷/۲ كتاب الجنائز - باب ما ينبغي لكل مسام أن يستشعره من الصبر على جميع ما RYT‏ 


الحزء الخامس تت ۴۹ ب ی ج اتا صلاة انان 


صدَرَ منه قبل بسبب امرض فضلا من الله تعاى» فمن أصِيب وصبَرَ بحصلٌ له ثوابان لنفس المصيبة 
وللصبر عليهاء» ومن انتفى صبره فان کان لعذر کجنون [۲/ق٤۷١/ب]‏ فكذلك» أو لحو رع 
لم يحصل من ذينك الثوابين شي٤)) Ls‏ 

واف ار اط اله راب غل ال إا إذا انتقی لعذر کجنون وأا التکفیرُ بھا فهو 
حاصل بلا شرطر. 

۹4 (قولة: وباتحاذ طعام لهم) قال في "الفتح”': ((ويستحَّب بحيران أهل اليست 
والأقرباء الأباعد تهيغة طعام لهم پشبعهم يومهم ولیلتهه؛ لقوله :ر اصنعوا لال حعفر اا 
فقد حاعهم ما پشغلهہ خة الى > وصحَحَة "الماک" و ومعروف» ويح 
عليهم في الأكل؛ لان ا لحرن يَمنعهم من ذلك فيضعفون)) اه. 

مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 

وقال أيضا: ((ویکره اتحاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لاف 
الشرور» وهي بدعة مستقبَحة روی الإمام "امد" و "ابن ماجه" باسناو صحيح عن "جرير بن 
عبد الله" قال: ((کنا الاحتماع إلى أهل ليت وصنعهم الطعامٌ من النياحة)) )) اه. 

وف "البرًازيُة": ((ويكره اتغحاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع» 


(قرل: في اليوم الأول والثالث) عبارة "البرازي": (روالثاني). 


. ٠١١۲/۲ 'الفتح : كتاب الصلاة  باب الحنائر - فصل قي الدفن‎ )١( 

(۲) حر حه الترمذي (۹۹۸) کتاب اطحدائز - باب ما جاء ي الطعام يصنع لأهل الميت» والحاکم ۳۷۲/۱ كتاب الجنائز. 
وأحر حه أحمد ۰۲۰٥/۱‏ وأبو داود (۳۱۳۲) کتاب المحنائر ات ا ایا لأهل الميت» وابن ماحه(١٠١١١)‏ 
کتاب الحتائز انا ا ق العام ت إل آمل المت عن عبد الل بن حدر مرقرغا. 

(۳) آحرجه أحمد ۲۰٤/۲‏ وابن ماجه )۱٦۱۲(‏ کتاب العنائز ۔ باب ما حاء في النهي عن الاحتماع إلى أهل اميت 
وصنعة الطعام» وقال البوصيري في "مصباح الزحاحة" ۲۸۹/۱: إسناده صحيح. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - الجنائز ۸٠/٤١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


قسم العباداتثت ر ن ت .سس حاشية ابن 2 


ونقلٌ الطعام إلى القبر في المواسم» واتخحاذ الدعوة لقراءة القرآن» ومع الصلحاء والقرًاء للعتم 
أو لقراءة سورة الأنعام أو الإنحلاص)). 
راشا ان ادا ا لأحل الأكل يكره وفيهاا" من كتاب 
الاستحسان: ((و! ات طا للفقراء كان س آه. 
وأطال في ذلك ثي 'المعراج وقال: (روهذه الأقعال كلها للسمعة والرياء فيحترر عنهاء؛ 
اا ا بها وجه الله تعالى)) اه. 
وت هنا e‏ ا ية .بمعارضة حديث اجرير لار عدف 2 فيه:رر أنه 
عليه الصلاة والسلام دعته ارا رجحل ميتو لما رحع من ده فجاءِ وجيءَ 6 
أقول: وفيه نظ وا لص اماس اا مض عا بان 
حدیث کو غ ی المنقول في مذهبنا a E aa‏ 
بحديث "حرير" المذكور على الكراهة» ولا سيما إذا كان ف في الورثة صغار أو غائبا» مع قطم 
اظر عكّا يحصل عند ذلك غالبا من النكرات الكثيرة کإیقاد [۲/ ق٥‏ ۱۷/] ا 
التي لا توحد في الأفراح» وکدق ابول والغناء بالأصوات الحسان» واجتماع النساء والمردان» 
وأخحل اا وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان» وما كان 
كذلك فلا شك قي حرمته وبطلان الوصيّة به» ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله العليٌ العظيم. 
]114 (قولة: وبالججلوس لها) أي: للتعزية» واستعمال لا بأس هنا على حقيقته؛ لأنه حلاف 
الأولى كما صرح به في "شرح المنية"» وقي "الإحكام"“ عن "حزانة الفتاوى": ((ابحلوس 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل هي ابحنازة ص۹ .-1١‏ 
(۳) فى هذه المقولة. 
)٤(‏ احرجه احمد ۰۲۹۳/۰ وأبو داود(۳۳۳۲) كتاب البيو ع باب في اجتناب الشبهات» كلاهما عن رجحل من الأنصار. 


..1١۸ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص‎ )١( 
AFET الإ حکام": کات الصلاة - باب الجنازة‎ (٦) 


“۳/1 


الجزء الخامس ٠.‏ ۳۳ باب صلاة الخنائر 


فالس وة ااال جاك ا هه ل ى افا فق اه 
۷٠‏ (قول: في غير مسجل أا فيه فيكرة كما في "ليحر" عن "الجتبی"» ورم به 
oy E a‏ 
أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم)) اه. 
قلت: وما في "البحر": من أنه يل: « حلس لما قل "جعفر" و"زيد بن حارثة" والفاس 
ياتون ET‏ اه يجاب عه بان جلو سه E‏ لم يڪن 7 ال وي لادا 
اوقال کر ن ماري آنا بك الا تاع عد ماح ليت ويكرة له الرس اي دة 
حتى يأتي إليه من يعرّي» بل إذا فرع ورحَع الناس من الدفن فليتفرقوا» ويشتغل الاس بأمورهم 
وصاحب اتف بأمره)) اھہ. 
قلت: وهل تنتفى الكراهة باحلوس في مسجد وقراءة القرآن» حتى إذا فرغوا قام ولي اميت 
وغو کا غ فا ن الرس خود ل 09 و ا 
کان هذا الاجتماع والحلوس في المقبرة فوق القبور الدثورة» ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 
]۷1۷1 (قولة: ا ا وهي بعد الدفن أفضلٌ منها قبله؛ لأب أهل اميت مشغولون 
قبل الدفن بتجهيزه» ولان وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر» وهذا إذا لم ير منهم جز شدي 
9 ل کاب اد ۷ 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص .-1١۸‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ۔ باب النائز - فصل في الدفن ٠١٠۲/۲‏ 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في المحنائر وما يتعلق بها ق٦٤‏ إب. 
(ه) "البحر": کناب الحدائر ۲۰۷/۲ نقلا عن البقالي. 
)١(‏ لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظ» ونقله صاحب "البحر" بالمعنى» فرهم لي فهمه وإنما لفظ الحديث: ر حلس النبي 
يعرف في وجهه الحرن »» كما سيأتي. 
(۷) من(رلا قتل)) إلى ((لل)) ساقط من "الأصل". 


(۸) يدل على أنه لم يكن مقصودا للتعزية ما أحر جه البخاري )٠١١١(‏ كتاب الحدائز - باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزحر عن ذلك» ومسلم )۹۳٥(‏ كتاب الحنائز - باب القشديد في النياحة من حديث عائشة قالت: (( لما جاء قتل 


زيد بن حارئة وجعفر وعبل الله بن رواحة جلس النبي يعرف لي وجهه الحزن ...إلخ))» وانظر ابن بان .)١١ ٤۷(‏ 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام الجنائز - فصل في ملها ودفنها ق ./٣٣١١‏ 


قسع العادات بست 4 سي خاشية ابن غابدين 


وتکره بعدها إل لغائب» وتکره التعزية انيا وعند القبر» و عند بات الدار» ا 
وإ ا ً 'جوهرة". 
۲ (قو ل وتكره بعدها) لأنها تجدَدٌ الحزن» "منح'"". والظاهر أنها تنزيهيةء "ط "7 . 
۷۹۷٣‏ (قولة: إلا لغائبي أي: إلا أن يكون المعري أو المعرّى غائبا فلا بأس بهاء 
lta‏ 
ا 


قلت: E‏ الغائب كما صرح به الشافعية. 

¥14( (قولة: وتكره التعزية انيا) فى "التتارحانية"“: : ((لا ينبغي لمن عى N‏ يعڙي 
مر أحرى» رواه "الحسن" عن "أبي حنيفة")) اه "إمداد". 

۷ (قول: وعند القبر) عزاه في "الحابة"" إلى االمبتغى ٠‏ بالغين المعجمة - وقال: 
((ویشهد له ما احرج ۲7/ق١۱۷/ب]‏ "ابن شاهین" عن "إبراهيم ": التعزية عند القبر بدعق) اه. 

قلت : لعل وحهة أن المطلوب هناك اا والدعاء للميت بالشبيت. 

ر۷۹۷ (قولة: وعند باب الدّار) في "الظهيرية"“: (رويكره الجلوس على باب الدار للتعزية؛ 
لأنه عمل أهل الحاهلية وقد نهي عنه» وما يصع في بلاد العحم من فرش البسط والقيام على 
قوار ع الطريق من أقبح القبائح)) اه "بحر ". 


.١٠١٤/۱ "الحوهرة النيرة": کتاب الصلاة ۔ باب الجنائر‎ )١( 

(۲) 'المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة ١/ق۷۸//.‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجنازة ۳۸۳/۱۷. 

.٠١٤/١ "اللحوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب الجنائر‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائون في الجنائز - التعزية والمأتم ۱۸۲/۲. 
(1) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحكام الجنائز - فصل في لها ودفنها ق ١۳۳/ب.‏ 

(۷) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲ق ١۳۲/أ.‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث ف ابجنائز وما يتعلق بها ق٦٤‏ /إب. 
)٩(‏ "البحر": کتاب ابجنائز ۲۰۷/۲. 


الجزء الخامس ج و ج ات لاو انار 


ويقول: عظم الله أحرَك» وأحسَنَ عَراءّك» وغفر لميّتك» وبزيارة القبور e‏ 


(Y1۷۷]‏ (قولة: ويقول: أعظم الله أحرَّك أي: عله عظیما بزيادة الشواب والدرجات 
((وأحسَنَ عزاك) بال أي: حعَل سلْولكَ وصبرك حسناء "ابن حجر" . وقولة: ((وغقرَ ليّك) 
قول إن کان امیت ماقا و إلا فلا كما في "شرح المنية"» وفي كتب الشافعية: ويعرى المسلم 
بالكافر: أعظّمٌ الله أجرك وصبركء والكافرٌ بالمسلم: عفر اللهُ ميتك وأحسنَ عرايك. 

مطلب في زيارة القبور 

ر۷٠‏ (قولة: وبزيارة القبوں) أي: لا بأس بهاء بل تدب كما في "البح" عن "لمحتب" 
فكان ينبغي التصريح به للأمر بها ني الحديث المذ كور“ كما في "الإمداد" وترارٌ في كل أسبوع 
كما في "مختارات النوازل"» قال في "شرح لباب المناسك"": (رإلا أن الأفضل يوم ابمحمعة والسبت 
والإثئين والخميس» فقد قال "محمد بن واسع: الوتى يعلمون بزوارهم يوم الحمعة ويوما قبله 
و نف فتحصل أن يوم الجمعة أفضل)) أه. 

وفيه: ((ويْستحَّب أن يزور شهداءَ بل أح؛ لما وى "ابن شبّة"“ أن الي ي: 


.٠١١ ٠١۴۳/٤ "تحفة المحتاج": كتاب اللحنائز - فصل في الدفن وما يتبعه‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في اللحنازة ص۹ .-٦١‏ 

(۳) "الہبحر ": کتاب ابلمنائز ۲۱۰/۲. 

(4 ا و 

() "الإمداد": كتاب الصلاة - باب أحکام المحناثر - فصل ف زيارة القبور ق ۳۳۲ /ب. 

.-۳ ٤ ٤ص انظر "إرشاد الساري": فصل ني زيارة أهل القبور‎ )١( 

(۷) ابو بكر - ويقال: أبو عبدالله - محمد بن واسع بن حابر الأزدي البصرئً(ت۲۳١ه).‏ ("حلية الأولياء" ٠٤٥/۲‏ 
"سير اعلام النبلاء" .)١١۹/٩‏ 

(۸) أي: في "شرح لباب المناساك"» انظر "إرشاد الساري": فصل في زيارة جبل أحد ص۷٤۳‏ باخحتصار. 

ا کا ران ایم ر اق الاب الاك ور طا الراب ها انهاه وغو نوريا عير 
ابن شب النميري البصري(ت ۲٦۲‏ ه) صاحب كتاب "تاريخ المدينة المنورة"» والخبر فيه ۲۲/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في "المصنف" )1۷١١(‏ كتاب الجنائز _ باب التسليم على القبورء وقال محققه المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي: أخرحه ابن شبّة من مرسل عباد بن صالح» ولم نجده ي مصنف ابن أبي شيبة» فليتأمل.وانظر ترجمة 
ابن شبة في "وفیات الأعیان" »٤ ٤۰/۳‏ و "سیر اعلام النبلاء" .۳٠۹۹/۱۲‏ 


قسم العباداته ‏ .د ل۳ .س حاشية ابن عابدين 


2 ا اص ٣‏ ۰ )1( 
ولو للنساء حديث: ور کت نهيتکم عن زيارة القبور» ا فزو رو ها)) ( e‏ 


ر يأتي قبورَ الشهداء بأحاٍ على راس کل حول فیقول: لسلا علیکم ما صبرتم في 
عُقبى الدار » والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهّرأ مبكرا لعلا تفوتة الظهرٌ 
با مسجد النبوي)) اه. 

قلت: ا و E‏ وهل فاا عا ا كا ادم ال اة 
إلى زيارة حليل الرمن وأهله وأولاده» وزيارة السيد "لبدوي" وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من 
صرح به من أئمتنا ومنع منه بعض اة الشافعية إلا لريارته ك قياسا على منع الرحلة لخير 
المساحد الثلاث» ورد "الغرال “"“ بوضو ح الفرق» فإ ما عدا تلك المساجد ۲7/ق١۷١/]‏ الثلاثة 
مستوية في الفضل» فلا فائدة في الرحلة إليهاء ونا الأولياءٌ فإنهم متفاوتون في القربٍ من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم» قال "ابن حجر" في "فتاويه": ((ولا ترك لما يحصل 
عندها من منکرات و كاحتلاط الرحال بالنساء وغير ذلك؛ لان القربات لاتترك لحل 
ذلك بل على الإنسان ا وإنكار بل وإزالتها إل اش اه. ۰ 


اور 


وو ا ن ع رك اع ار ران كان مها تا واا م 
]1۷3۷4 (قولةُ: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن» والأصح أن الرحصة اة ل 
ق ق ا و ق 
كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما َرَت به عادتهن فلا تجوڙ» وعليه حمل 


(1) حزء من حديث أخرجه مسلم (۹۷۷) كتاب الجنائز ‏ باب استعذان البي ل ربه عز وجل في زيارة أمّه» 
وأبو داود )۳٦۹۸(‏ كتاب الأشربة - باب في الأوعية» والنسائي ۸۹/4 كتاب الجحنائز - باب زيارة القبور» کلم 
من حدیث بريدة مرفوعا > وي الباب عن ابن مسعود»ء وأنس رضي الله عنهما. 

(۲) "الإحیاء": کتاب أسرار الحج ۔ الفصل الأول .۲٤٤/۱‏ 

(۳) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة - باب الجناز ٤/۲‏ ۲. 

)٤(‏ المقولة [١۹د۷]‏ قوله: ((ولا يترك اتباعها لأجحلها)). 

( ال كاب اا ٢‏ فلا ع الج" 

)1( شرح المئية الكبير": فصل في الجنازة ص 1۰۸-. 

(۷) المقولة [۹۰د۷] قوله:((ويكره خروجهن تحرياً)). 


“£ 


الحزء الخامس ا کے )ر اک ل ت باب صلاة الحنائر 


ويقول: السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» e‏ 


حدیث: ر لعن الله زائرات القبور »» وإ كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والعبرك بزيارة 
قبور الصالحین فلا بأس إذا كر عجائر aS‏ شواب كحضور الحماعة ف الملساجحد) 
اھ. وهو توفیق حسن. 

٠۸٠١‏ (قولة: ويقول إلخ) قال ني "الفتع ٠"‏ ((والسنة زيارتها قائما والدعاءٌ عندها قائما 
كما كان يفعلة تة ني الخروج إلى البقيع ويقول: السلامٌ عليكم إلخ))» وقي "شرح اللباب" 
للمنلا "علي القارئ: ((نم من آداب الزيارة ما قالوا من انه يأتي الزائر من قبل رحلي امتوفى 
MR a SA‏ 
امک واا فد ت انه غل اله ول روو رل شور اة عند رن مت ران اع 


رحلیه»» ومن آدابها أن افا : السلام علیکم على الصحيح لا عليكم السلا ق ور 


(۱) احرجه احمد ۳۳۷/۲ و۹٥۰۳‏ والطیالسي‌(۲۳‹۸)» والترمذي(٦٥۰٠)‏ تاب اطنائر - باب ما جحاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماحه(١۷١١)‏ كتاب المنائر - باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور› 
والبيهقي ف 'السنن الکہری" ۷۸/٤‏ کتاب ال محنائز - باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور» وابن حبان(۳۱۷۸) كتاب 
ابحنائز ‏ فصل ي زيارة القبور» من حديث أبي هريرةطف وقي الباب عن ابن عباس وحسان بن ابت 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجحنائز - فصل قي الدفن ٠١٠۲/۲‏ . 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق(۲١1۷)‏ كتاب الحنائز - باب زيارة القبور» و(1۷۲۲) باب التسليم على القبورء وأحمد ۷٠/١‏ 
و و۰ و۲۱ ومسلم )۱١۳()۱۰۲()۹۷۲٤(‏ كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء 
لأهلهاء والنسائي ٤-41/٤‏ 4 كتاب الحنائز - باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماحه(٦٤١٠)‏ كتاب ابحنائز ۔ 
باب ما حاء فيما يقال إذا دحل المققابر» وأبو يعلىی(۹۳٥))‏ و(1۹٦٤)‏ و(١۲٦٤)‏ و(۸٤۷٤)ر )٤۷°١۸(‏ 
و(١۸۳٤)»‏ والبيهقي فی "السنن الکبری" ۷۹/٤‏ كتاب الجحنائز - باب ما يقول إذا دحل مقبرة» واين حبان 
کی و و ا رن کم شن خوت عا وفي الباب عن بريدةتيه . 

.۳٣١ ٤۳٣٣ص انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلی‎ )٤( 

() أحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٠۷/٤‏ كتاب الجنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبرء رفاغ 


قسم العبادات .س ۳۹۸  ..-.‏ حاشية ابن عابدين 


م ن م :0 م م 
ويعرا يس» وف اید رع( ((من قرا الإإحلاص إحدى عشره مره» سم وهب 


ء 3 ر 
رها للاموات اعطي من الأجحر بعدد الأموات)) ELE ESE‏ 


رر السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ونأل الله لنا ولكم العافية × 
ثم يدعو قائما طویلاء وإ حلَس يجس بعیدا أو قريبا بحسب مرتبته ني حال حياته)) اهھ. 

قال "ط: ((و ظط الدار محم أو هو من ذكر اللازم؛ لأنه إذا علي انار فاون 
ساكنهاء وذكر المشيئة للتبرّك؛ لأ اللحوق مقي أو المراد اللحوق على اتم الحالات 
۷7 /ب] فتصح المشيغة)). 


i م ا 2 ت‎ u 
(قوله: ويقرا یس) لما ورد: «رمن دحل المقابر فقرا سورة يس خفف الله عنهم‎ ٩ 


(قول "الشارح": ويَقرأً يس إلخ) ومّن قرأ على قبر: بسم الله وعلى مللة رسول الله يل رفع الله 
e OEE AE OG‏ 
((أنه رائ خط جحده أنه وحَدَ بخط شيخحه: أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يوم الجمعة 
بعد العصر فليجلس جاثيا عند رأس القبر متوجهاً للقبلة متوضاء ويقراً سورة الفاتحة مرة» وآية الكرسي 
مر والزلزلة مرّتين» والتكاثر ثلاثاء والإحلاص عشرأء وآية كلد آحرَ الجاثية ثلائاء ويكبر 
تكبيرَ العيدين ثلاثاء وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويصلي 
على النبي ي ألا تلاا وآحرا سبعاً بهذه الصيغة: 2 الله على حم النبي الأمي وآله كما هو أهله» 


.۲۷٠/۳ وعزاه لارافعي في "تاريخه"» والمبا ركفوري في "تحفة الأحوذي"‎ ۳۷١/۲ ذكره العجلوني في "كشفض النفاء"‎ )١( 

(۲) أُحرجه ابن أبي شیبة ۲۲۱/۲۳ کتاب الحنائز - باب ما ذكر في التسلیم على القبور إذا مر بهاء وأحمد ٠٠٣۴/١‏ 
و۹٣ ۳٠٠-۳‏ ومسلم )٠١٤()۹۷٥(‏ كتاب الحنائز - باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء والنسائي 
٤‏ كتاب الحنائز - باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » وفي "عمل اليوم والليلة" )٠١٠۹(‏ كتاب النائز - باب 
ما حاء فيما يقال إذا دحل المقابرء وابن ماحه( )١١ ٤۷‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» 
والبغوي في "شرح السنة" »)٠٠١١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷۹/٤‏ كتاب الجنائز - فصل في زيارة القبور» 
كلهم من حديث بريدةظب» وي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) "ط": کتاب الصلا ۔ باب صلاة ا حنازة ۳۸۳/۱ بتصرف. 


الجزءالخامس ‏ ...د ۳ - باب صلة الجنائز 


uwwanunrrnVEEOmbEnAdnanCEtnNHAUHEONEEEMEVEHDCEMHSSmMEE ERN HGGHNDLHCHEDPAAGQWVHGPLNVHGOGGGCGLAE 


يومعلږ» و کان له بعدد من فیها حسنات »۲ "بحر" . وف "شرح اللباب"7: ((ويقرا ِن القرآن 
ما يسر له من الفاتحةء وأوّل البقرة إلى المفلحون» وآية الكرسي» وآمَنَ الرسول» وسورة يس 
وتبارك الملك» وسورة التكاثر والإحلاص اثنقي عشرة مرَةَ أو إحدى عشرة أو سبعاً أو ثلاثا» ثم 
يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم)) اه. 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الثواب له 
( تبيه ) 

صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير © ا ا اد ا وا 
انوه ارد أو غيرّهاء كذا فى "الهداية"*» بل في زكاة "التتارحاتية" عن "المحيط"": 
((الأفضل لن يتصدق نفلا أن ينوي بحميع المؤمنين وامؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص 


و أجحره شيء)) آھ. 


ويجعلٌ ثواب ذلك لصاحب القبر» ويسأل حاحته من ربه تعالى وحده ولا يقول: يا صاحب القبر 
يا فلان اقض حاجتي» أو سَلها لي من الله تعالى» أو كن لي شفيعا عند الله تعالى » بل يقول: يا من 
لا شرك قي حكمه أحداء اقض حاجتي هذه وحيدا كما خلقتني وحیدا ويكررٌ هذه الكلمات سبعاء فإ 


الله يحضر له روح صاحب القبر في تلك الساعة فيشفعة له ويقضي حاحته» فإنه من المجرّبات)) اه. 


)١(‏ ذكره القرطبي ق تسیر" ۸۳/۱5 فدهت انش مزا ولم بحده في المصادر الحديثية التي ادها 

(۲) "البحر": کتاب المینائر .۲٠٠۰/۲‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة آهل المعلى ص٤‏ ۳۳-. 

)٤(‏ المعولة ]١۱١۸۸٠١[‏ قوله: ((بعبادة ما)) وما بعدها. 

(ه) "الهداية": کتاب الحج _ باب الحج عن الغیر ۱۸۳/١‏ 

(1) "التاترحانية": كتاب الز كاة ‏ إيجاب الصدقة وما يتصل به من الهدي ۳۱۹/۲ نقلا عن انط ما إلى "حامع ابحوامع'. 
(۷) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


قسم العبادارت ‏ ...س بل حاشية ابن عابدين 


ennenrnrnrNrEeEVNEEHPNOTETNHODNhADAAAGAAGRNKHAGSGNNDNNVAaAPREHEYIRHYRENYNSEERNYENNNYDNECLEVNRNQASD 


او والجحماعة» لكن استشى "مالك" و"الشافعي" العبادات البدنيّة المحضة 
كالصلاة والتلاوةء فلا يصلٌ ثوابها إلى ايت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والح وحالف 
المعتزلة في الكلء وتمامه في "فتح القدير”. 

أقول: ما مر“ عن "الشافعي" هو المشهورٌ عنه» والذي حرَرَهُ التأحرون من الشافعيّة وصول 
القراءة للميت إذا كانت بحضريه» أو دعي له عقبّها ولو غائبا؛ لأ محل القراءة تنل الرحمة 
والب ركة» والدعاء عقبها أرجحى للقبولء ومقتضاه أن المراد انتفا ع اميت بالقراءة لا حصول ثوابها 
له» ولهذا احتاروا في الدعاء: الهم أوصِل مثلّ ثواب ما قرأنه إلى فلان» وأمًا عندنا فالواصلٌ إليه 
نفس الثواب» وني "البحر"”: ((مَن صام أو صلى أو تصق وحعَلَ ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء حاز» ويصل ثوأبها إليهم عند أهل السنة والحماعةء كذا في "البدائع"))» ثم قال": 
رو اغ د و وان کرو ال م ر ا رطام ل فرت ن ا و 
به عند الفعل للغيرء أو يفعلَةُ لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوا لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق 
بين الفرض والنفل)) اه. (۲/ق۷۷١/]‏ 

وفي "حامع الفتاوى": ((وقيل: لا جور يي الفرائض)) اه. 

وني كتاب "الوح" للحافظ "أبي عبد الله" الدمشقيئ الحنبلى الشهير بابن قيّم الحوزية ما 
و ((أنه اتسا في إهداء اشزات إل ا حی» فقیل: يصح لإطلاق قول "أحمد": يفعلٌ احير 


.٠٥/۳ انظر"الفتح": كتاب الحج ۔ باب الحج عن الغير‎ )١( 

(۲) ف هذه المقولة. 

(۳) 'البحر': كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦۳/۳‏ 

.۲٠۲/۲ 'البدائع": كتاب الحج - فصل في الحج عن الغیر‎ )٤( 

(د) أي: صاحب البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير .٦۳/۳‏ 

(1) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "حامع الفتاوى". 

)۷( "الروح": المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح اموت بى هن اسح الاحیاء؟ ص۲۹۷ وما بعدها. 


الجزء الخامس ا ا بے بات لاد اا 


ura cecctnrnEennnENEnrnndrVEtnENHOGHE VGH EDE NGARNGCGAGAGAGKGEDMaARYGACHAGbAGAHaAbhGGAQG A 


ويجعل نصفه لأبيه أو آم وقيل؛ لا؛ لکونِه غير حتاج NS na, O‏ 
اشتراط نيه ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ لکون الثواب لهء قله ابرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء 
شيء من ماله » وقيل: نعم ؛ لأنه إذا وقعٌ له لا يقل انتقالة عنه» وهو الأولى» وعلى القول الأول 
لا يصح إهداءُ لواحبات؛ لأ العامل ينوي القربة بها عن نفسه» وعلى الفاني يصح وتجحزي 
عن الفاعل» وقد نقِلَ عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى الله تعالى بالفقر 
والإفلاس» والشريعة لا منعٌ من ذلك ولا ترط اي الوصول أن بُهاويه بلفظه كما لو أعطى فقيرا 
بنيّة الزكاة؛ لأ السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه» نعم إذا فعَلةٌ لنفسه 
م نوی حَعْل ٹوابہ لغیرہ لم یکف کما لو نوی اٹ یهب أو ب عق أو يتصدّق» ويصح إهداءُ نصف 
الثواب أو ربعه كما نص عليه مد" ولا ماع مته وبوضحة آنه لو أهدى الكل إل أرب محصل 
لکل منهم ربعة» فكذا لو أهدى الربع م لواحد وأبقى لباقي لنفسه)) اه ملحصا. 

قلت: لكر سيل "ابن حجر' و لأهل المقبرة الفاتحة هل يُقسم الشواب 
شی آریل لکل سی ل شرا دلت کم اجات زرا ای کے بااني وهو الاای 
بسعة الفضل)). 

مطلب في إهداء ثواب القراءة للضي ج 
( تة ) 

دک ابت حجر " فى "الفتاوى الفقهية": ر(رأنٌ الحافظ "ابن تيمية" ز زعم مع إهداء ثواب 
القراءة لي عب؛ ا الرفيع لا يتجرّى عليه إلا ما اوش TT‏ الوسيلة 
له))» قال: ((وبالغ "السبک" وغيره تي الرد عليه بان مثل ذلك لا يحتاج لإذن حاص“ ألا ترى أن 
اين عمر' کان يعتور عنه ی عَمَرا بعد موته من غر وصية» وحَج "ابن الوفق"_ وهؤ في طبقة 
)١(‏ "الفتا وى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة - باب الحنائر ۲٤/۲‏ 


(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "الفتاوى الفقهية . 
(۳) هو علي بن موفق العابد(ت ٣٣‏ ۲ه). ( تاريخ بغداد" ١١١/١۲‏ "حلية الأولياء" .)۳٠١/١ ٠١‏ والخبر ف المصدرين السابقين. 


8/ 


قسم العبادات چ ` کے اة این عابدین 


e“unearctaanreinvrrTinrrecscnwuarnnmnaamNSGGCHHOCKHECHYDLACNDECERHEGHONCEHARSHGONEANCLEEEEnNSNPDNSENaADEbۍDd‎ 


"ابيد" - عنه سبعين ححة» وتم "ابن السرّاج" [۲/ق۱۷۷/ب] عنه ي أك من عشرة 
لاض حتمة» وضحى عنه مثلٌ ذلك) اه. 

قلت: ورایت غو ذلك خط مفتي الحنفيّة الشهاب "أحمد بن الشليي" شيخ "صاحب البحر' 
نقلا عن "شرح الطيبة" د "انيري" ومن جلة ما نقله: (رأنٌ "ابن عقيل" من الحنابلة قال: 
يستحب إهداؤها له ی اه. 

قلت: وقول علمائنا: له اَن يجعل ثواب عمله لغیره دحل فيه النبي ي فان اخ بذتات 
حيث أنقذنا من الضلالة» ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له» والكاملٌ قال لزيادة الكمال» 
وا ن ا 2 
بأنه لا مانع من ذلك فن الله تعالى أحبرنا بأنه صلى عليه» ثم ّنا بالصلاة عليه بان نقول: 
اللهم صل جل محمد والله أعلم. 

وكذا اتف في إطلاق قول: احعلٌ ذلك زيادة في شرفه ب فمنع منه شيخ الإسلام 
و ا لم رد له دليل» وأحاب "ابن حجر جر" الكي ف اچ ی 
الحديتية": ((بان قول مال :ررب زنوت ا مسل" آنه ل 


)١(‏ لم نهتد إلى ترجمة له. 

(۲) شرح أبي القاسم محمد بن محمد» محب الدين انيري القاهري المالكي(ت ٠۷‏ ۸ه) على "طيبة النشر في القراءات 
العشر" لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين الشهير بابن الحرّري الدمشقي» ثم الشيرازي 
الشافعي(ت ۳۳ ۸ه). (" كشف الظنون" ١۱١۸/۲‏ "غاية النهاية" ٤۷/۲‏ ۲ "الضوء اللامع" .)٠٠١١١۲٤۹/۹‏ 

(۴) أبر الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي (ت۳١٠١ه).‏ ("غاية النهاية" .)١١١/ ٤" مالعألا"»٥ ٥٦/١‏ 

)٤(‏ أي: في فتاواه » كما في "الفتاوى الحديثية". 

)١(‏ قال الهيثمي في "الفتاوى الحديثية" ص٠ ((:-١‏ رأ ق شيخ الإسلام ابن حجر لى بعض المواضع ‏ : هذا الدعاء 
ختر ع من بعض أهل العصرء ولا أصل له ي السنة - فالظاهرٌ أنه قال قبل اطلاعه على ما مر عنه ماهو صريح 
في أن له ي السنة أصلڈ اشی)»: أي: حديث: ((واحعل الحياة رياد ا ا حير ))۰ وولا معناها طلب 
الريادة له لا أصل الصلاةء وأنّ ذلك لا محذور فيه. وانظر فتح الباري .٠١١/١١‏ 

.-١ ٤ص "الفتاوى الحديثية": مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة شرفه ا‎ )١( 


(۷). يرقم )۷١()۲۷۲٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. = 


الح الان بے ا ي ب باب اة انار 


NOREEN TEL ODD OPERANDS O RED EEA RA RE EEE EG EAE EES POD EEO Oe Ee oe 


کان يقولٌ في دعائه:ر واجعل اليا زياد لي في کل یر » دلي على أن معام ب وکماله يقل 
الزيادة قي العلم والئواب وسائر المراتب والدرحات» وكذا ورد في دعاء رؤية البيت:« وزد من 
شرف وعظْمَةُ واعتمَرَةُ تشريفا إلخ »» فيشمل كل الأنبياء ويدلٌ على أ الدعاء لهم بزيادة 
الشرف مندوب» وقد استعمَلَة الإمام "النووي" في خحطبتي كتابيه "الروضة"“ و" انها" 
وسبقَة إليه "الحليمي" وصاحبة "البيهقي"» وقد رَد على "البلقيني" و"ابن حجر" شيخ الإسلام 
"القاياتي"” ووافقة صاحبه "الشرفُ المناوي"» ووافقهما أيضا صاحبهما إمام نة الكل ب 
الهمام""» بل زاد عليهما بالبالغة» حيث حعَّلَ كل ما صح من الكيفيات الواردة قي الصلاة 
عليه يي موحودا في كيفيّة الدعاء بزيادة الشرف» وهي: الهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيّدنا 


= والطبراني في "الأوسط" .)۷۲١١(‏ 
وأورده السيوطي في "الحامع الصغير" ۲۲۸/١‏ ورمز له بالصحة وأنه من رواية مسلم من حديث أبي هريرةطه 
وقي الباب عن أبي موسى الأشعري» وأبي برزة الأسلمي» وبردة وكعب الأحبارطة. 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/٤‏ كتاب الحج ‏ باب الرحل إذا دحل المسجد الحرام ما يقول؟ والشافعي في "مسنده" 
١‏ كتاب الحج - باب فيما يلزم الحاج بعد دخحول مكةء والبيهقي في "السنن الکبری" ۷۳/١‏ كاب الحج _ 
باب ما يفول عند رؤية البيت» وفي "معرفة السنن والآثار" ۲١ ٠/۷‏ كناب الناسك - باب القول عند رؤية البيت» 
من حديث عبد الملك بن جر يج . 

(۲) "روضة الطالبين": خحطبة الكتاب .٤/١‏ 

(۳) انظر 'السراج الوهھاج": ص٣‏ 

.٠١١ - ۱۲۶/۲ انظر "المنهاج في شعب الإعان"‎ )٤( 

)١(‏ 'شعب الإيعمان": ۲۲١/۲‏ باب في تعظيم النبي # وإحلاله وتوقيره - فصل في معنى الصلاة على النبي تك والمباركة 
والرحمة. 

(1) في" "و "ب" و"م":((القاياني))بالنون»وما ألبتناه من "الأصل "هو الصواب»وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن يعقوب» شمس الدين القاياتي ثم القاهري الشافعي (ت٠‏ ١۸ه).‏ ("الضرء اللامع" ۲۱۲/۸»"شذرات 
الذهب "۰/۹ ۳۹ "هدية العارفین "۲ .)١۹٦٩/‏ 

(۷) لم نعثر على النقل في "فتح القدير". 


قسم العبادات س ٤ل‏ _ حاشية ابن عابدين 


eal Is‏ يكره والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف 
إل یکر المشیٰ فی طریتی غل آنه مُحدث» حتی إذا لم ميل صل إلى قبره إلا بوطء 


حم عبدك ونيك ورسولك حك وآله وسم تسليما كثر وزذه تشريفا وتكريماء وأتزله المنزل 
مقرب [۲/ق۷۸١/أ]‏ عندك يوم القيامة اه. 

فانظر كيف حعَلّ طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية ية على غيرها 
من الوارد كصلاة التشهد وغيرهاء وهذا تصريح من هذا الإمام الحقق بفضل طلب الزيادة له ع 
فكيف مع هذا يتوم أن ني ذلك حذورا؟ ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام "زكريًا")) اه 

١اه‏ (قوة: ويُحفرٌ قبرا لفسيي) في بعض النسخ: ((وبجفر قبر لتفسه)» على أذ لفظة 
((حفر)) مصدرٌ رور بالباء مضاف إلى ((قبر))» أي: ولا بأس به» وني "التتارحانية"": ((لا باس 
به» ويوْحَرٌ عليه» هكذا عَيل "عمر بن عبد العزيز" و'الربيع بن خيشم" ' وغيرهما)) اه. 

N‏ (قو له والذي ينبغي إلخ) E EE‏ ح اليه وال (رلان الحاجحة إليه 

متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى :ل ومایدرى تقس بأي رض تمو 4 [ لقمان- ٠١‏ ])). 
۸١‏ (قولة: يكره المشي إلخ) قال في "الفح ": ((ويكرة الحلوسٌ على القبر ووطوه 


(Yt 


(قولة: بخلاف القبر لقوله تعالى إلخ) حفرّءُ لا يناف الآية لنفعه في الحملة ولو لغيره» "ط". 


.٠۷١/۲ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والفلائون في الجحناثز - القبر والدفن‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ و "التاترحانية"» ومثله في "حلية الأولياء"٣/١ ٠١‏ ءو"حلاصة التهذيب "ص١‏ ١١-»وهو‏ في مصادر 
أحرى: الإمام التابعي أبو يزيد الربيع بن حتيْم - بالمثلثة فالثناة - بن عائذ الثوري الكو (ت ١ه‏ › وقيل:٣٠).‏ 
انظر "سير أعلام النبلاء" ١۸/٤‏ ۲٠و‏ "تهذيب التهذيب""/١٠۲٤۲»‏ و"غاية النهاية" ۲۸۳/١‏ وغيرها. 

(۳) "شرح للمنية الكبير": فصل في الجنازة ص٠ .1١‏ 

. ٠١٠/۲ الفتح": كتاب الصلاة - باب الحتائز - فصل في الدفن‎ )٤( 


الخزء الخامس سس ۳۷0 ل سس ہاب صلاة الجنائر 


snvcoeonkTAVECORNwWEGAMCCCCCOLOCOECHODENQGNAHVTONARNPDhHEODNAAHACHECOVASNDSORNGAGAGVCNSNVTLSENYERGEEGSONYDRISSNFENSNNENGAw 


وحينفلر فما يصنعْةُ مَّن ذفنت حول أقاربه حلقٌ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قرييه 
مكروة ويكره النوم عند القبر وقضاءُ الحاجة» بل أولى» و كل ما لم يُعهَدٌ من السنةء والعهودٌ منها 
ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما)) اه. 

قلت: وفي "الإحكام"“ عن "الخلاصة" وغيرها: ((لو وجَد 7 إل وقع ی ةا 
مُحدّث لا مشي عليه وإلا فلا بأس به))» وقي "حزانة الفتاوى": ((وعن "آبي حنيفة" : : لاوطا 
القبرٌ إلا لضرورةٍ ویزار من بعیلٍ ولا يعد وإ فعَلٌ يكره» وقال بعضهم: لا بأس بان يط القبورَ 
وهو يقرأ أو سبح أو يدعو لهم)) اه. 

وقال تي "الحلبة": ((وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك))» ثم ذ كر عن الإمام 
"الطحاوي": ((أنه حمل ما ورد من النهي عن الحلوس على القبر على الحلوس لقضاء الحاجحة» 
کک ا و ك ق لے اة وای فا 
و" محم'))» ثم نارَعَه سما صرح به في "النوادر" و"التحفة'“ و"البدائعم" و"المحيط" وغيره: 


.ب/٠۹ق/۲ "الإحکام": کتاب الصلاة - باب الحنائز‎ )١( 

(۲) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون ف الحنائرز ق۷٠‏ /ب معزيا إلى "الأصل'. 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة ابحنازة ۲/ق ۰ -/٠۲‏ ب 

)٤(‏ حر حه أحمد ۳۱۱/۲ و۳۸۹ ومسلم )4۷١(‏ كتاب الجحنائز - باب النهي عن الجحلوس على القبر والصلاة عليه» 
وأبو داود (۳۲۲۸) كتاب اللحنائز ‏ باب كراهية القعرد على القبر» والسائي 4٥/٤‏ كتاب الحنائز - باب التشديد 
في الجلوس على القبور» وابن ماحه(٦٦٠١٠)‏ كتاب الجنائر - باب ما حاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس 
عليهاء والطحاوي ني "معاني الآثار" ١/١٠ء‏ كتاب الحنائز - باب الحلوس على القبرء وابن حبان )۳۱۹٩(‏ كتاب 
الحنائز - فصل ثي القبور» عن أبي هريرةةلك مرفوعا لن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فقخلص إل 
جلده حير له من أن يجلس على قبر». 

. لم نعثر على النقل في ححفة السمرقندي‎ )١( 

)١(‏ 'البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن ٠۲۰/۱‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات ۳ حاشية ابن عابدين 


anaunnnrernaGbnCbrnecraveoanrerrovornnDnnNaADERAQGANRDGGCAGCDCOGVAGQAGSDEAGDKOGOGCADEDECEVEECEDLNHCOLISESSNHEnnw 


((من أن "با حنيفة" كره وط القبر والقعوة أو النوم أو قضاء الحاجحة عليه وبانه ت النهى عن 
وطه والمشي عليه)) وتام فيهاء ويد في "نور الإيضاح" كراهة القعود على 
۷۸۲7 /ب] القبر عا إذا كان لغير قراءةٍ. 

قلت: وتقدّم أنه إذا بلي اميت وصار ترابا يجو زرعَة والبناءُ عليه» ومقتضاه جواز المشي 
E‏ 
ثم قال: ((فعلی هذا ما ذكرَه أصحابنا قي كتبهم من أن وطءَ القبور حرام - وكذا النومٌ عليها - ليس 
كما ينبغي» فن "الطحاوي" هو أعلم الناس .عذاهب العلماء ولا سما عذهب "أبي حنيفة")) انتهى. 

قلت: لكنْ قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبيرٌ بالكراهة لا بلفظ الحرمة» وحينملٍ فقد 
يوفق بان ما عزاه الإمام "الطحاوي" إل أئمَتنا الثلاثة من مل النهي على الحلوس لقضاء الحاحة 
يراد به نهئ التحريم» وما ذكرَه غير من كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التتريه في غير 


(قولة: فقد يوفق بان ما عزاه الإمام إلخ) يبع هذا التوفيق ما ذكره في "القنية" عن "علاء الدين 
لتر جماني": ((يأثمُ لو وئ القبور)) كما قل "السندي"؛ إذ مقتضى الإثم كراهة التحريم» وهو مقتضى 
کدر من الأحاديث الراردة ق النهى كخديث "ابن ماجه" مرفوعا: ((لأن أمشى على جمر أو سيضي» 
أو أحصرف نعلي برخلي أحب إل من أن أمشي على قبر مسلم))» فل لبه ابا 


)١(‏ أحرجه الترمذي(۲١٠١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما حاء فى كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها» عن جابر قال: 
((نهى النبي ب أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ)). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» قد روي من غير وجه عن جابر طك 

(۲) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في زيارة القبور ص ۲۷۸-. 

(۳) المقولة ]۷٠١١[‏ قوله: ((وحفر قبره)). 

.۱۸٤/۷ "عمدة القاري": كتاب الجنائز  باب الحريد على القبر‎ )٤( 

(ه) في هذه المقولة. 


EL 


الحزء الخامس u‏ ۷ ل باب صلاة الجنائز 


قفا الاح وغابة ما فيه أطلدى الك اة عل ما يمل الان وشا کر ن كلانه 
ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهة مطلقا إذا کان الحلوس للقراءة كما يأتي) 
والله سحانه أعل“. 


مطلب في وضع الجويد وغو الآ على القبور 


( تقمة ) 


يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما قي "البحر"“ 
ال ر" و"شرح النية"” وعللة في "الإمداد"": (ربأنه ما دام رطبا يسبْح الله تعالى 


فيوس الميت وتنزل بذكره الرحهمة)) اه. ونحوه في "الخاية"". 
قو ل: وا 0 و را م 


ر 


نها فن غل ارين الان عات راتخن هاما ل ا ان E‏ 
عنهما بب ركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما قي الأحضر من نوع حياة 


(قولة: إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أن في قطع اليابس كراهةء إلا أنها أحف؛ 
إذ فيه تسبي ولذاقال ار اعرد رون کات ایسا لابا بقا: 


)١(‏ المقولة [۷1۸1] قوله: ((ولا إحلاس القارئين عند القبر)). 

(۲) من((ثم رأيت العيني)) إلى(روالله سبحانه أعلم)) ساقط من "الأصل" و"". 

(۳) "البحر": كتاب الخحنائز ۲٠٠/۲‏ نقلا عن "الخلاصة". 

.١۹۸/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة انائر‎ )٤( 

() شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص۷ .-٦ ١۸١ ٠‏ 

(1) 'الإمداد": کتاب الصلاۃ ۔ باب أحکام الجنائز - فصل نی زیارة القبور ق ۳۳۲/ب. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة - بیان أن النقل من بلد إلى بلد مکروه ٠۹١/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) حر حه أجمد ۲۲٢/۱‏ والبخحاري(۱٣۱۳)‏ کتاب انائز - باب الجريدة على القبر» ومسلم(۲۹۲) كتاب الطهارة - 
باب الدليل على جاسة البول ووجوب الاستبراء منه» وأبر داود(٠۲)‏ كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول» 
والنسائي ٠١٠٦/4‏ كتاب النائز - باب وضع الجريدة على اف والبيهقي قي "السنن الکیری" 4١۲/۲‏ كتاب 
الصلاة - باب نحاسة الأبرال والأرواث وما حرج من مخرج جي وابن حبان(۳۱۲۸) کاب الجدائز ‏ قصل 
ني أحوال الميت ني قبره» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 


قسم العبادات ع 0 د د م اة این ادي 


لا يكره الدفنٌُ ليلاء ولا إحلاس القارئين عند القبر» وهو المختار. عظم الذمي 


وعليه فكراهة قطع ذلك وإن تبت فهو ا اغ ا 
ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتبا» ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس 
ونحوو» وصرح لف اها جائ م اا ةوف رل افا غم لال ييا اليف 
عن القبرين إا حصَل ببركة يده الشريفة ب أو دعائه لهماء فلا يقاس عليه غيره» وقد ذكر 
لري ف ا ورا ری ی اک که ری ان حل ی فر جرا 
والله تعالى أعلم. 

EE IENE‏ شرح المنية". 

]11۸1 (قولة: ولا إحلاس القارئين عند القبر) عبارة "نور e‏ و 
((ولا يكره الحلوس للقراءة على القبر في المتار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر 
E‏ اه. 

۸۷ (قول: عظم لني مُحترَمٌ) فلا يكسَرٌ إذا وح N Oh‏ 
في حیاته لذمته ه و جحت صيانة نفسه عن الكسر e‏ ار و وام اها الحرب فإ اتيج 
إلى نبشهم فلا بأس به "تتارخائية" عن "الحجة"» فتتبَش وترفْمٌ العظام والآثارء وتتحذ مقبرة 
للمسلمن أو ا كما في "الواقعات"» "إسماعيا "". 


() ذکره البحاري تعليقا کناب الدائز - باب(١۸)‏ الحريدة على القبر» فقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن مجعل في قبره جريدتان. 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 1١۸‏ بتصرف. 

(۳) "الإمداد': کتاب الصلاة ۔ باب احکام الجنائز ۔ فصل ف زيارة القبور ق ۳۲٣۳/أ.‏ 

(4) اة : قاب الضلاة بيان أن النقل من بلد إلى بلد مکروه ٠۹۰/۱‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية "). 

.٠۷۲/۲ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والثلاثون في الحنائز - القبر والدفن‎ )٥( 

.أ/١١ "الإحكام”: كتاب الصلاة ۔ باب الحنائز ۲ق‎ )١( 


الحزء الخامس ج سے ¥ :ج بے ااا اا 


إنغا يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك. كتب على جبهة الميت أو عمامته أو 


[۷۹۸۸ (قولة: إنما يعذب إلخ) قال بعضهم: يعذب؛ لما في الحديث:ر إن الميست 
۲7 / ق۷۹ ۱ لدبت E‏ أهله اة وقال وا العلماء: لاء لقوله تقال 


r ر »م‎ Sd 


ولا رر وازره وز ری [الأنعام- ١١٤‏ ]» وتأويلٌ الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون 
بالنوح» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك "بعر" عن "الظهيريّة"”. وفي "شرح التكملة": روان 
المراد من الحديث الندب ا وعن "عائشة" رضي الله تعالى عنها أن النبي قال ذلك لم 
م على قوم يبکون على يهودي فقال:ر انه ا وهم يیکون عليه »)) اه "إسماعیا ”. 
رهه (قولة: عهد امم بفتح اميم وسكون الهاي ومعناه بالفارسيّة الرسالةء والعنى: رسالة 


(قول "الشارح": إذا أوصى بذلك) وكذا إذا كان من عادة أهله ذلك ولم يوصِهم بترکه؛ لأنه 


راض ا اه دی 


)١(‏ أحرحه أحمد ۳١/۲‏ وعبد الرزاق(١۷٦1)‏ كتاب الجدائز: باب الصبر والبكاء والنياحة» والبحاري(٣۱۲۸)‏ كتاب 
الجنائر: باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه» ومسلم(۹۲۸) کتاب الجنائز: باب الميست يعذب 
ببكاء أهله عليه» والنسائي ۱۹-۱۸/٤١‏ كتاب الحدائز: باب النياحة على الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷٣/٤١‏ 
کتاب الحنائز: باب أن الميت يعذب بالنياحة علیه» وابن حبان(٣۳۱۳)‏ و(١۳٠۳)‏ كتاب الجتائز: فصل فى أحرال 
اميت في قبره» عن ابن عمر مرفوعا. ولي الباب عن عمران بن الحصين ظهك. 

(۲) "البحر": کتاب الحنائر ۲۰۷/۲. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث ف الحنائر وما يتعلق بها ق١٤‏ /أ. 

)٤(‏ أحرجه مالك في "الموطاً" ۲٠٤/١‏ كتاب الجنائز - باب النهي عن البكاء على الميت» وأحمد ٠١۷/١‏ والبخاري 
(۱۲۸۹) کتاب الحنائز _ باب قول النبيک: يعذب الميت ببعض بکاء أهله عليه» ومسسلم(۱١۹۳)‏ و(۲۷()۹۳۲) 
تاب ابحنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» والنسائي ۱۷/٤‏ - 1۸ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت» 
وابن ماجه‌(٥ )١ ٥۹‏ کتاب الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب عا نیح عليه وابن حبان(۳٣۲١۳)‏ كتاب الجنائر: 
فصل في أحوال الميت في قبره. 

)٥(‏ "الإ حکام": کتاب الصلاة - باب الجنائز ۲/ق ٦۲‏ /إب. 


قسم العبادات ا ا ا ب ب اتان انين 


o ۾‎ 


برج أن يعفر الله للميت: أوصى بعضهم أن يكتب ي جبهته وضدره؟ سم الله 
الرحمن الرحيم ففعل » ثم روي في المنام» فيل فقال: لما وُضِعّت في القبر 
قال ا فر غاب اله فال 


المهدء والعنى أن يكب شىء ما يدل أنه على العهد الأزليٌ الذي بينه وبين ره يوم أحد ايفاق 
من الإبمان والتوحيد والتبركٍ بأسمائه تعالى ونحو ذلك "ے. 
مطلب في ما بُكنب على كفن ايت 

]۷1۹۰[ (قولة: برحی إلح) مفاده الإباحة أو الندب» وف "البرازية" قبيل كاب الحنايات: 
(زودك امك الفا لر كت على هة ا ار عل فاه ار كه دا جي 
ا ی و ا تجويز ذلك وقد 
رو ي أنه کان مكتوباً على أفخاذٍ أفر اس في إصطبل "الفاروق": حبيس في سبيل الله تعالى)اه. 

وني "فتاوى المحقق ابن حجر" لكي“ الشافعي: ((سيْل عن كتابة العهد على الكفن= وهو: 
لا إل إلا الله والله أكب لا إله إلا الله وحدَة لا شريك لهء له املك وله الحمد لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قو إا بالله العلىٌ العظيم» وقيل: إنه: اللهم فاطرَ السموات والأرض» عالمٌ الغيب 
والشهادةء الرحهمن الرحيم ا أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أشهة أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأ مدا عبدك ورسولك يلي فلا تكأني إلى نفسي تقريني 


ب 4 ق 2 مم ڼ ۴ ك 
من الشر وتبعدنى من الخير › وأنا لا آثق إلا بر متك › فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة» 
)١(‏ 'ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة ق ١١۲‏ /ب. 
(۲) "البرازية": کتاب الاستحسان ۳۸١ ۳۷۹/٩‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال" برقم )١۷۷٤(‏ وعزاه إلى ابن سعل من حديث السائبٍ بن يزيد ضين. 
)٤(‏ "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة - باب الحنائز .٠١/۲‏ 


الحزء الخامس ت 0 ا پاباضلاة ا از 


useareceunbdnqnnronananaocoanenennnsanaoannevronannrenNDNASLLCVOAGCEELRGGECETLSNLNTHLSPENSLSESNENRGEVONEaADNGnNS 


الفلا تلت الاد هل عون ولذلك أصل؟ فأحاب بقوله: نقل بعضهم عن "نوادر 
الأصول"“ ل "الترمذي" ما يقتضي أ هذا الدعاءَ له أصل وأ الفقية "ابن عَحَيّل""“ كان 
یمر ۲7/ق۱۷۹/ب] به» ثم أفتی بجواز كتابته قياسا على كتابة: لله فى إبل الزكاة وأقره 
بعضهم» وفيه نظرٌء وقد أفتى "ابن الصلاے" ت لی الک یں 
والكهفُ ونحوهما حوفا من صديد الميت» والقياس المذكور ممنوع؛ لأ القصد تم التمييز 
ا ا اة اة غل عا ف غر را اا 
E E‏ أن مثل ذلك لا يحت به إلا إذا صح عن النبي ل طلب ذلك ولینشن 
کذلك)) اھ. 

وقدّمنا“ قبيل باب المياه عن "الفح" 5 ا وأسماء الله تعالی على 
الدراهم والمحاريب واطجد ران وما يفرش))» وما ذاك إلا لاحترايه وخحشية وطمه ونحوو ما فيه 
إهانةء فانم هنا بالأولى ما لم ُت عن الجتهد, أو يقل فيه حديث ثابت» فتأمّل. نعم نفل بعض 
الحشين عن "فوائد الشرحي": ((أنٌ ما يكنب على جيه ايت بغير يداد بالأصبع المسبحة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى الصدر: ا ا رل الله ولك بد الل قا 
التكفين)) اه. والله أعلم. 


(1) "نوادر الأصول": الأصل الرابع والستون ص۷١٠۲‏ ب٬لأبي‏ عبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذي (توني نحو ۳۲۰ ه).(" کشف الظنون "1۹۷۹/۲" طبقات السبکي ٤ ٥/۲"‏ ۲ "الأعلام .)۲۷۲/٣۳‏ 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عجيل اليمَني الشافعي(ت٦ ٤‏ ٦ه).‏ ("هدية العارفين" .)١١/١‏ 

(۳) اتظر "فتاوی ومسائل ابن الصلاح": .۲٠۲/۱‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١۸[‏ قوله: ((جرر)). 

)١(‏ لم نعثر على النقل تي "الفوائد والصلات والعوائد":لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف» شهاب الدين الشرجي الربيدي 
الحنفي‌(ت ۸۹۳ ه). ("کشف الظنون "۱۳۰۳/۲ "الضوء اللامع" .)١١ ٤١/۲‏ 


AN 


قسم العبادات ‏ .د  .. ۳٣٣‏ حاشية ابن عابدین 


#لإباب الشهيد) 
فعیا .ععنی مفعو ل؛ ام E‏ أو فاعا"؛ لأته حي عند ربه» فهو شاهد. 


باب الشهيد4 

کک الجنازة مبوّبا له مع أن المقتول ميت بأحلِه لاحتصاصه بالفضيلة التي 
لك لغیره» " و 

]¥41[ (قولة: فويل إلخ) وهو ا من الشهود - أي: الحضور - أو من الشهادة آي 
الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرق "قهستاني". 

]¥4۲ (قولة: لأنه د له باحنق) أفاد انه من باب الحذف والإيصال» 9 اللام 
فاستترَ الضميرٌ المجرورء "ر" ف اغ آم ا اد وأمًا على أنه من الشهود فلأل 
الملائكة تشهده إکراما له. 

1Y4)‏ (قولة: لاه جي إلخ) هذا على آنه من الود وأُمّا على أنه من الشّهادة فلا عليه 
اها بها له وهی دمه وج حه او له شاه غل م اله الک 

]¥44[ (قولة: هو إلح) أي: الشهيد في العرف ما دک وهو تعريف له باعتبار الحكم 
اا -أعني: TT‏ لا لطلقه؛ لأنه أعم من ذلك كما سياتي 2 

¥401[ (قولة: کل کف هو البالغ العاقل» حرج به الصبي والمجنوت» ]ق۸ 
مان دو غلاا لما له الست اغى عن الفل لكرنة طهر ولا دب لاض 


)١(‏ "النھر ": كتاب الصلاة ۔ باب الشهید ق۹۷/أ. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل فی الشهید .٠۷۹/۱‏ 
(۳) "ح": کتاب الصلاة - باب الشهید ق ۲١١/ب.‏ 

8 ۳۹ ص۰‎ )٤( 


a ص۷ ۳۹ وما بعدها‎ )٥( 


الاالا ا ا ی ا 


ولا للمجنون»ء وهذا يقتضي أن يقَيْدَ لجنو من بلغ كذلك» و و وا اا 


¬ 


a 


إلى ما يطهُرُ ما مضى من ذنوبه» إلا أن يقال: إذا مات على جنونه لم يؤاخذ ما مضى لعدم 
قدرته على التوبة "بى "'. ا ا هناجل فاد ج عقب العضية؛ أماالو مضي 
بعدها زمن يقار فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة» "نهر '. 

۹١‏ (قولة: مُسلم) أا الكافرٌ فليس بشهياٍ وإ فيل ظلماء فلقريبه المسلم تغسيلةُ كما 
وما "۳ عن اشیستان“ غير ظامر. 

(Y34۷]‏ (قولة: طاهر) أي: ليس به با ولا حيض ولا تفاس ولا انقطاع أحدهما كما 
هی الاد اا اتو ب" يسل و a‏ انقطع الحيض والنضاس 
واستشهدت فعلى هذا اخلاف وإن استشهدَت قبل الانقطاع تسل على أصح الروايتين عنه كما 
في "الضمرات“ فسان ". 

وجا أنها تغل قبل الانقطاع في الأصحٌ كما E‏ 
لأدٌ الغسل لم يكن واجباً عليها كما لو انطع قبل الشلاث فإنها لا تغسَلُ بالإماع كما 
ف الس اج" و"المعراج". 


5 کات ا ےا ی ت 

(۲) "النھر ": کتاب الصلاة ‏ باب الشهید ق ۹۷/ب. 

EO 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۳۸٤/١‏ وعبارته: (( ررقوله: مسلم» احترز به عن الكافر فيغسل» وفيه: أنه 
لا جب غسل كافر أصلا واا بباح غسل كافر غير حربي له ولي مسلم. قهستاني عن "المضمرات"» فيحمل قوله: 
[أي: قول القهستاني]: (فيغسل) على الحواز لا الوحوب)) اه "ط". 
وفيه: أن القهستاني نقل ذلك عن الحلابي لا "المضمرات". وانظر" جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الشهید .٠۷۹/۱‏ 

)٥(‏ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الشهید ٠۷۹/۱‏ بتصرف يسير. 

)٩(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب الشهيد ١/ق١۳۷/‏ بتصرف. 


قسم العبادات ۳۸4  .  _‏ حاشية ابن عابدين 


فلحا ن رات اد اا فن اور الح رها اوي د عا 
السلامٌ غسل "حنظلة" لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصة آدم yy‏ 


[Y14۸]‏ (قولة: فا حائض المراد بها من كانت من ذوات ایض لاعن اتضفت با حیض لا 
يناي قوله: ((لعدم کونها ا فافهم. واقتصرَ في التفريع على بعض أفراد اللحترزات خفائه 
لما فيه من التفصيل» ول اقل ن الفا لأ القاس لا ا لاف 

]11441 (قولة: ولا لام آي: وان لم تره ثلاثة ایام 3 بالإجماع ا ا عن 
"السّراج" و "المعراح"» فما في "الإمداد"": ((من أن الحائض تسل سواء كان القتل بعد انقطاع 


2 
.. 


ع 


الم أو قبل استمراره ثلاثة آیّام)) فيه سه أو سقط وصوابة: أو قبله بعد استمراره إلخ فتنبّه. 

٠٠١‏ (قولة: ولم يذ إلخ) استدَل "الإمام" على وحوب الغسل لمن فيل حنبا ما صح 
عنه که آنه قال لا قل "اة بن ابي عامر لتقف ": را صاحبکم ا ا الملائكة »» 
فسألوا زوجته فقالت: حرج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام: [۲/ق٠۸٠/ب]‏ «لذلك 
غستة لللانكة»» وأورد الصاحبان آنه لو کان واجبا لوحب على بی آدم ّا كفي بفعل 
الائكة» ولواب با منع» وهو ما أشار إليه "الشارح" من أنه محصل بفعلهم بدليل قصَة آدم 
امار لان الواحب نفس الغسل» فأمًّا الغاسل روا و کان كمافي "العراج"» 
واعترضَةٌ في "البحر": ((بأنً هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت)) اه. 

أي: وإذا كان للجنابة كما هو ظاهرٌ قوله في الحديث:ر لذلك غساتةُ املائكة » لم يحسن 


)١(‏ المقرلة [۷1۹۷] قرله؛ ((طاهر)). 

(۲) "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب أحکام الشهید ق٤ .//٠٣‏ 

(۳) أحرجه البيهقى في "السنن الكبرى" ٠١/٤‏ كاب المتائز: باب الجحتب يستشهد قي المع ركة» قال النووي 
في "حلاصة الأحكام" :۹6۹/١‏ ((رواه البيهقي مرسلا ومتصلا وإسناده جحيد ))» وي الباب عند الحاكم 

.)) قوله: ((وي 'الاحتيار"‎ ]۷۳٠١[ المفولة‎ )٤( 

(د) "البحر": کتاب الحنائر ۔ باب الشهید .۲٠۳/۲‏ 


ألجزء الخامس د و بد ل ب اتيد 


الاستدلال بقصة املائكة؛ لال تغسيلهم لآدمّ كان للموت لا للحنابة» لك فيه أنه إذا وجب 
للجنابة كان كوجوبه للموت» فدلّت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة» لك تقَدّمٌ قي بث 
لغسل أ اليت لو وُحدَ في الاء لا بد من تغسيلي؛ لأنا ّنا به» فيحركة في الماء به لإسقاط 
الفرض عن ذمًة الكلّفين لا لطهارته» فلو صلى عليه بلا إعادةٍ لغسلِهِ صح وإ لم يسقط عنهم 
الوحوب» وطقتضاه أنه لا يكتفى بفعل الادتكة إلا أن يفرق باه واب على الكلفين إذااك 
يغسيله غيرُهم لقيام فعله مام فعلهم» ولذا صح تسيل الذي أو الصبي لمسلم مات بين نساء چ 
معهنَ سواهما كما مر" » على أن فعل الملائكة بإذن من الله تعالى » فهو إذك من صاحب احق 
بالاكتفاء عن فعل المكلفين» ولا سيّما على القول بتكليفهم وبعثة نيا كيل إليهم» والقصة والحديث 
دليلان على الاكتفاء بفعلهي وأمًا وقوعة في الاء فليس فيه تغسيل من أحد فلم يسقط الفرض 
عنهم وان صنت الطهارة كما لو غسله مكلف بلا ية فإنه يجري لطهارتنه لا الأإسقاط الفرض 
عن ذمتناء فتصح الصلاة عليه وإ لم يسقط الفرض عناء فلذا وحَب إعادة عسل الغريق أو ا 
عند إحراجه بني الغسل فيكو فعلا منا » فيسقط به الفرض عتا ؛ إذ بدونه لم يَحصُل فعلٌ منا 
Rua BS e ES‏ 

۷۷۰17[ (قولة: قل ظلما) لم يقل: قتله مسلم ماق 'الكتر" لان الذي كذلك وقیّد 
بالقتلِ لأنه لو مات [۲/ق۱۸۱/] حتف أنفه أو ترد أو حرق أو غرّق أو هدم لم یکن شهيدا ئ 
حكم الدنیا وإڻ کان شهيد الآحرة كما سيأتي» وبقوله: ((ظلما)) لما يأتي" من أنه لو َيِل 


.)) قوله: (روتعليله‎ ]۷۳١٤[ المقولة‎ )١( 

(۲) المقولة [۷۳۲۲] قوله: (ريعمه المحرم)). 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة - باب الشهيد .۸۲/١‏ 
)٤(‏ ص -۳۹۸- "در ". 


." ص۲ ۳۹ وما بعدھا "در‎ )٥( 


e 


قسم العبادات ا ب ب ا ب لے اة ان غاي 


E 0‏ ھِ ھا م م 6 لہ 
بغير حق (بجارحة) أي: .ما يوحب القصاص (ولم يحب بنفس القتل مال) بل قصاص» 


1 mt ہے ل‎ 4 2 ٣ 
بحد أو قصاص متلا لا يكون شهيدا فيسل » ودحل فيه المقتول مدافعا عن نفسيه أو ماله‎ 
۶ 


اران ا أل اذه وه ي ل بط ن فا ما كيان اال ع 
"حيط واسفشكلة ق 'النه ر وياتى حراة. 

۷۰۲ (قوله: بغیر حق) تفسیر لقوله: (رظلما)). 

VV7‏ (قولة: بجارحة) آي: حلاف لهما كما في "النهاية" » وهذا قي في غير من قتله باغ 
أو حربي أو قاطع طريق بقرينة العطف الآتي*» واحترر بها عن امقتول قل فإنه لا وجب 
القصاص عنده. 

Y€]‏ (قولة: أي: ما يو حب القصاص أي: فا مراد بها ما يفرق الأحراي ا فيه النار 
والقصب كما في "الفتح"'. 

ر پل فصا آي بل وت به قصاص) اشا به إل أا وضع الاين 
علم کا صرح به سراح "الهداية"؛ إذ لا قصاص إا على قاتل معلوم حلافا لما زعمه 
ارا کا اق رر ا ا ا فا الک کان 
عليه أن بريد أو الم يحب به شىء أصلا كفل الأسير مغله ف دار الحرب عند بى سحيفة"» زققل 


السيدٍ عبده عند الكل كما "شرح للنية"''. 


)١(‏ "البحر": کتاب انائر ۔ باب الشهید ۲۱۲/۲ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة - باب الشهید ق۹۷ /ب. 

(۴) المقولة ]۷۷١٠١[‏ قوله: ((أو قاطع طريق)). 

. ص۳۸۸ وما بعدها در‎ )٤( 

.٠١۳/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )٥( 

.٠۳۲٠/۲ و"البناية"‎ »٠٠۹/۲ انظر "الفتح" و 'العناية" و'الكفاية": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )١( 
(هامش "كشف الحقائق").‎ ٩٥/١ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )۷( 

( الدرر :كاب الصادة باب الشهيكد / 0 


. ص۳۹۱ وما بعدها در‎ )٩( 
"شرح المنية الکبیر": فصل ب الجنازة ص۹ ۹د-.‎ )٠١( 


اة اشير ب ي اا ي ص ا 


E eS AR ا‎ E ES 


۷۷٠١١‏ (قولة: حتى لو وحَب إلخ) تفريع على مفهوم قوله: ((بنفس القتل)» فلن الال 
لم يحب بنفس القتل العمد؛ لأ الواحب به القصاص» وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو شبهة 
الأبرت فلا في الرواية المحتارة كما في "الفت". 

فاا ا إذا وخب بقتله القصاص - وإ سقط لعارض - أو لم يجب بقتله سء صلا 
فھو شھیڈ كما علمتةء اما إذا وجب به الال ابتداءٌ فلا رذلك بان كان قله شبة العمند کضرب 
بعصا أو حطاً کرمي غرض فأصاب E‏ وکذاإذا وجب به 
لقسَامة لوجوب الال بتفس القتل شرعأء وكذا لو جه مذبوحاً ولم يعم قات سواءِ حت فيه 
AN‏ اصحیح لاحتمال آنه لم قل ظلما کنا سيأتي "» وهو الذي حققَة في "شرح 
رر اھ ملعصا من "تی۳ "شرح لی 

۷۷۰۷7[ (قولة: أو قتل الأب ابن أو قتله ا آخحرّ ر الاب "بجر”. كما إذا قل 
زوحتةُ وله منها ولذ فن الولد [۲/ق١۱۸/ب]‏ استحق القصاص على أبيه فيسقط للأبوة. 

]¥۷۰۸[ (قولةُ: وت بالبناء للمجهول لمخلة ار هشار ال ار شط عدم 
الارفات لس حاص هد ال ك O‏ و اا د ا 
أحهرَ عليه في مصرعه ولم يرث فلم يغسّل كما في "البدائع *» وسیجيءٌ" بیان الارتثاث. 

.٠١١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) من ((بقتله القصاص)) إلى ((أما إذا وحب)) ساقط من "الأصل". 
(۳) المقولة ]۷۷٠۹[‏ قوله: ((ولم يعلم قاتله )). 

الفرر :كات الصا > ا ك 1 

.۱۸١/١ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهيد‎ )١( 

.-٦١١ ٥۹۹ص "شرح المنية الکبیر ": فصل فى الجنازة‎ )١( 


(۷) "البحر": کتاب المحنائر - باب الشهید ۲٠۲/۲‏ بتصرف. 
(۸) "الہدائع": كتاب الصلاة - فصل في الکلام على الشهید .٠۲٠/۱‏ 


i it 


)٩۹(‏ ص۳۹۳ وما بعدها "در". 


قسم العبادات ‏ .س ۳۸۸ . _. حاشية ابن عابدین 


(وکذا) یکونُ شهیدا (لو قتلهٌ باغ أ أو حربي أو اطع طريتی ولی) تسنیا أو (بغير الو 
a‏ فإك مقتولهم شهيد باي آلة قتلوه؛ لان الأصل فيه شهداء ا ولم یکن 
كلهم قتیل سلاح (أو وح جريا ميتاً في مع ركتهم) O CEES‏ 


ر۷۰۹ (قوله: و کذا یکون شهيدا إلخ) أ شط ان لا برتٹ أيضا. 
(۷۷۰] (قوله: أو قاطع طريق) واللكابرون في المصر ليلا مترلة قطاع الطريق كما 
ف "البحر ”“ عن "شرح المحمع› فمن قتلوه ولو بغير محددٍ فهو شهيد كما لو قتلة القطاع» 
la BOGS ANE aS,‏ 
ا ٍ ا ت ۸ ر 
وهو مَّن قبل مدافعا ولو عن ذمّي» فإنه شهيد بأي آلةٍ قَيِلٌ وإ لم يكن واحدا من الثلاثة))» 
أي: ممن قتله باخ أو حربي أو قاطع طريق» وقال في "النهر“: ((كونة شهيدا وك فيل بغير حدر 
الا و و ق ك 
قلت: حكن هله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا كما لو حرج عليه قطاع طريق أو لصوص 
أو وهم وي "ال © ۰ عن 'المجحتبى": ((ادا ال سریتان من المسلمين وکل وأاحده تری انهم 
مشر کون فأجلوا عن قتلى من الفريقون قال ا محمد": لا ية على أحد ول کار لأنهم دافعول 
عن أنفسهي» E‏ وجب أن يغسلوا؛ لان قاتلهم لم يظلمهم)) اه. 
وماد انه لر كانت دى الف فين ظامة للأحرى بان غلموا جال a‏ 
من الأحرى وإن کیل ف عا اک ماف ف ا ا تأمل. 
[YY11]‏ (قوله: ولو لن موته يکول مضافا إليهم» فلو أوطأوا دابتهم مسلماء اشر 
دابُة مسلم فرمتة» أو رَمَّوا نارا في سفينةٍ فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيد أمًا لو َيِل بانفلات دة 
لک 2 کا اا ات او 
(۲) المقرلة ]۷۷۲٠١[‏ قوله: ((ركمن قتله اللصوص إلخ)). 
(۳) "البحر ": کتاب الجدائر ۔ باب الشهید ۲۱۲/۲. 


)٤(‏ "النهر": تاب الصلاة - باب الشهید ق۹۷ /ب.بتصرف يسير. 
(ه) "البحر": کتاب الحنائز - باب الشهید .۲٠۱۲/۲‏ 


1.4/۱ 


الجزءالخامس .س ۳۸۹ . باب الشهيد 
المراد TET‏ القتل كخروج الدم من عينه أو اُذنه 4 أو حلقه ea e se Ra‏ 


مشرك ليس عليها أحد أو دابة ة مسل أو برمینا إليهم فأصابهء أو نتفر المسلمون منهم فألجحؤوهم 
إلى حندق أو نار أو نحو فمات لم يكن شهيدا حلافا ل ى توف بان فة يفطم الا 

AA‏ (قولة: المراد بالحراحة علامة القتل) [۲/ق۱۸۲/] ليشمل ما ذکره من الحراحة 
الباطنة وما ليس بجراحة أصلاً كخنق وکسر عضو وفيه إشارة إل أن الأول قول "الهداية"“ 
وغيرها: ((أو وجح في المع ركة وبه أثر)) اه. e‏ ر أصلاً لا يكونٌ شهيدا؛ لن الظاهر 
أنه لشدَةٍ حوفه ا 'فتح"”. أي: فلم يكن بفعل مضافٍ إلى العدو "بدائع"“. 

(YY1۳]‏ (قولة: الدم إلخ) :أي إن كان الدم حرج من مخارقه ينظ: إن کان 
و جرج منه الم من غير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر لم يكن شهيدا؛ لان المرء 
قد ّى بالأعاف» وقد يبول دما شدّة الفزح» وقد بغرج لدم من الدبر من غير حرح في 
الباطن» فوقعٌ الشك في سقوط الخسل فلا يسقط بالشك وإ کان يخرج من أذنه أو عينه كان 
شهيدا؛ لأنه لا بخرجٌ منهما عادة إلا لآفة ني الباطنء فالظاهر أنه صرب على رأسه حتى حرج 
Se aa‏ کا کا لی 
خرف کان دا 0 ۷ سد ال جرح ي الباطنء E‏ الد "دائ" . 
فالنازل من الرأس صافء والصاعد من الجوف علق» "حوهرة" و "قتع ". والعَلق اجام 


(۱) انظر "البحر ": کتاب الحنائر ۔ باب الشهید .۲٠۱/۲‏ 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة _ باب الشهيد 4/١‏ ۹. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الشهيد .٠١ ٤/۲‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ني الكلام على الشهید ۳۲۳/۱ بتصرف. 

(د) "البدائعم": كتاب الصلاة ۔ فصل في الکلام على الشهید ۳۲۳/۱ بتصرف يسير. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة _ باب الشهيد ١إد١٠٠.‏ 

(۷( 'الفتح": کكتاب الصلاة _ باب الشهيد .٠١٤/۲‏ 


قسم العبادات ‏ .سس .۳  _.‏ حاشية ابن عابدين 


صافيا» لا من أنفِه أو ذكرء أو ذبره أو حلقه حامدا (فينرَ ع عنه ما لا يصح للكفن 
٤ e‏ ق e‏ ع ا 
ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة (وينقص) إن زاد (ل) احل أن (يتم كفنه) 
السنون (ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه) EOE‏ 


واستشكلة في "الفتح'”: ((بأنٌ المرتقي من الحوف قد يكون رقيقا من قرحة في المجوف على ما 
تقَدّمّ في الطهارةء فلا يازم كونة من جراحة حادئة» بل هو أحد المحتملات)) اه. 

٠٤١‏ (قولة: صافيا) قي لقوله: ((أو حلقه))» وكذا قوله الآتي: ((جحامدا))» وفيه قلب» 
والصواب ذکر ((حامدا)) ف الأوّلء و((صافیا)) فی الثانی كما عَلِمٌ نما نقلناه آنفا". 

SAA‏ (قوله: فير ع نهك الخ( شرو ع ق أحکامه» والمراد سما 5 يصلىح للكفن تل الفرو 
واو ا و والسلاح والدرع لا السراويل» فلا ينر ع في الأشبه كما ف "الهندية"“ 
عن "الهندواني"» وكذا لا ينر ع الفرو والحشو إذا لم يوجَد غيره كما أفاده في "الإمداد"“. 

ر٠۷۷‏ (قولة: وراد إن نقص في "المحيط ": ((قيل: إن قولهم: يراد وينقص معناه: يراد 


لإباب الشهيد4 
(قولةٌ: واستشکله ي "الفتح" بان المرتقي إلخ) غار "الفتح ': ((وأمًا إن ظهَرَ من الفم فقالوا: إن 
عرف أنه من الرس - بأن یکون اا ف ا 
فلا يْعْسَل» وأنت علمت أن المرتقى من الحوف قد يكون علا فهو سوداءُ بصورة الم وقد يكون 
رقيقا من قرحة قي الجوف على ما تقَدّمّ في الطهارة» فلم يلزم كونة من جراحةٍ حادثة» بل هو أحدٌ 
المحتملات)) اه. وبهذا تعلم ما في عبارة "المحشي". 


. ٠١٤/۲ 'الفتح : کتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(۳) في المقولة السابقة. 

.١١۸/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )٤( 

.ب/٣۳٣۳٣۳ق "الإمداد": کتاب الصلاة ۔ باب الشهید‎ )٥( 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون فی اطحنائر ۱/ق۱۹١/.‏ 


الاين ي 0 ا یت ا 


لحدیث: رر زملوهم بکلریهم (- 


(ويغسّل من وُجد قتيلا في مصر) أو قرية (قي ما) EEC EE‏ 


چ 0 RR‏ ا کا ا ا يبلغ ا 
يراد إذا قل وينقص إذا كر حتى يبلغ الستة))» وهذا نسب بقوله: ((ليقِم كفنة)» 
'قهستان "7 قال في ال ‏ رو اار ل اه يكره أن يِنرَعًَ عنه جميع ثيابه ويجحدد 
الكفن» ذكره "الإسييحابي') اه. 

) (قولة: لحديث إلخ) أي: لقوله ي في شهداء أحب:ر زملوهم بکلومهم ودمائهم‎ [YY] 
دلي الصلاة عليه:ررأنه عليه الصلاة والسلام‎ Ee رواه "أحمد"" كذا في "شرح اة"‎ 
صلی على شهداء حر »۸ وساق أحادیث وقال: (ر کل منها إن آنه لم يرتق إلى درجحة‎ 
الصحة فليس بنازل عن درحة الحسن» وبحموعها مرتق إليها قطعاء فتعارضٌ ماي "البحاري"“‎ 
عن حابر » وترحّح عليه بأنها مثبتة وهو ناض))» وممامةُ فيه» والترميل اللف» والكلوم مع کلم‎ 
بفتح فنکون: الجرح.‎ 


(۱) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهید ۱۸١/١‏ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": کتاب ابخنائز - باب الشهید .۲٠۲/۲‏ 

(۳) في "مسنده" 4۳٠/١‏ والنسائي ۷۸/٤‏ كتاب الحنائز: باب مواراة الشهيد في دمه» والبيهقي TER E‏ 
4 كتاب الحنائز - ياب المسلمون يقتلهم المشركون في امعترك عن عبد الله بن تعلبة طبه مرفوعا. 

(4) "شرح النية الكبير": فصل في الحنازة صا١٦-.‏ 

(ه) أخحرجه الحاكم ٠٠۹/۲‏ كتاب الجهاد» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال أيضا: (ر قلت: 
أبو ماد هو المفضل بن صدقة» قال النسائي: متروك ))» وقال أيضا في "ميزان الاعتدال" (۱1۸/4): (ر قال عنه 
بحيى: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك) وقال ابن عَدِي: ما أُرى بحديثه بأساء» وكان أحمد بن محمد بن شعيب 
يني عليه ثناءٌ تامأ ))» وقال ابن حبان لي "المجروحين" (۲۱/۳): (ركان ممن يخطئ حتى يروي عن المشاهير 
الأشياء المناكير فخحرج عن حَدٌ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات» فإن اعتبر به معتبر لم ار بذلك باأساً))» 
وف الباب عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٩(‏ فی "صحیحه": )۱۳٤۳(‏ كتاب النائز: باب الصلاة على الشهيد. 


قسم العبادات ‏ ...د ۳۹ حاشية ابن عابدين 


أي: في موضع (تحب فيه اديت ولو في بيت المال كالمقتول لي جامع أو شارع 
وك ل وك ج ف فان وخب کان شید کرو 
MN e E‏ 4 اللصوص» غاي 
الأمر أا اخ ل ت » فليحفظ. فان الناس عنه غافلون (أو قتل غد قصاص).. 
۷۸ (قولة: أي: ني موضع تحب فيه الدّية) فا مراد بالصر والقرية ما يشمل ماقَرّب 
منهماء ورج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمراك فإنه لا تحب فيه قسامة ولا ديةء فلا غل 
لو وج به ر القتل كما في "البحر"” عن "ا لمعراج". 
]¥14 (قولةٌ: ولم بعلم قاتلة) أي: مطلقا سواءٌ قبل ما وجب القصاص أو لا لعدم تحقق 
و إن عَلِم لا يسل مطلقا أيضا مع أن 
الإطلاق غير مراد فصل e‏ بان إن غلم ولم ب القصساضص بات جل قل ار عطا- 
فكذلك» أي: يغْسَل» إلا فل N‏ أطلقه عن التقييد استغناءُ عا مر“ من قوله: (قل 
ظلما إلخ)). 
V1]‏ (قولة: كمن فقتل اللصوص إلخ) أي: سواءٌ ِل بسلاح أو غير ا 
قاع الطريق حارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهي؛ لان القتل لم يلف في هذه المواضع بدلا 
هو مالّ» "بحر" عن "البدائع"؛ لان موحَب قطع الطريق القتلٌ لا الال كما في "البدائع". 
[۷Y1]‏ (قوله: فليحفظ إلخ) أضل داك د "صاب ال © حت قل مداد 
(۱) "البحر": کتاب الجبائز ‏ باب ا 1/۲ 
(۲) المقولة ]۷۷٠0١[‏ قوله: (رقتل ظلما إلخ )). 
(۳) "البحر": کتاب الحنائر ۔ باب الشهید .۲٠٣/۲‏ 
)٤(‏ "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهید .۲٠/۱‏ 
)٥(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي الكلام على الشهید ۳۲٠/١‏ بتصرف. 


.۲٠٣/۲ "البحر": کتاب الجنائز ۔ باب الشهید‎ )٦( 
ي المقولة السابقة.‎ )۷( 


الجزءالخاهمس ...س ۳٣‏ باب الشهيد 


اي: يغسّل» وكذا ررر افتراس سبع (آو جرح وارتث) وذلك (بان اک 


او او نام او تداو ی) ASEAN ER CSS DUSED SSS‏ 


وجودهم 8 لا قسسّامة ولا دية ey‏ أحد؛ ا AY‏ إا بعك 
القاتل وهنا فد عَم أن قاتله اللصوص وإ لم يبت عليهم لفرارهي فليحفظ هذا فان الناس 
عنه غافلون)) اه. 

قلت: ووجه الغفلة إطلاق ما a‏ تي“ ٿي القسَامة من أنه إذا وح قنيلٌ في دار نفسيه فالدّية 
على عاقلة ورنته» ولم أر من يده هناك .ما E‏ ا في التنبيه عليه. 

۷۷٠٠‏ (قولة: أي: يغسَل) أفاد أنه معطوف على صلة ((مّن)) في قوله: ((ويغسل من وحد 
إلخ))؟ لأ هذا لیس بظلم ٠‏ وهو امناط اا 

اا (قولة: أو حرح) فعل ماض مبني للمفعول وهو عطفٌ على (قيل)» وقولة: 
((ر ا تث)) بالبناء للمفعول» أي: حمل من ال أي: ا و ا ورف 
البالى اخلی)» ای ضار حلا قي الشهادة» ومعناه الشر عى ما فاده بقوله: ((بأن ا إلح))» 
"نهر". لأنه حصَل له بذلك رفقٌ من مرافق الحياة» فلم تبق شهادتة على جحدتها وهيئتها 


(قولةٌ: وبهذا يعم أن مَن قله اللصرص في بيه إل هذا إذا ادعى أنهم أو بعضهم قاتلوه» 
لوخي الام عل اهل الحلا رادي على غراقلم > كا لو ارا ارف ر را 
عن قتيل فإن القسامة لا ت تسقط عن aS‏ على المتفرقين أو على بعضهي 
فإن ادعى كانت كمسألة اللصوص وكان ا اھ " رحهتي" دی 


)١(‏ المقولة ]"١۹۹۳[‏ قوله: ((وإن وحد قتيل)). 

(۲) ((بظلم)) ساقطة من "'. 

(۳) "الإحکام": کتاب الصلاة ۔ باب الشهید ۲/ق۸٦//أ.‏ 

)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادة ((رثٹ)) ۱۹۰/۲ بتصرف. 
)٥(‏ "النھر": کتاب الصلاۃ ۔ باب الشهید ق۹۷/ب. 


قسم العبادات د ۳4 حاشية ابن عابدين 
ولو قليلا (او أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاةٍ وهو يعقل) ويقر على ادائها 


التي كانت في شهداء أح الذين هم الأصل في حكمه؛ لان ترك الغسل على حلاف القياس 
المشروع في حق سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت لي المقيس 
عليه» وتمامه قي "شرح المنية"'. 

[VVY ¢]‏ (قولة: ولو قلیلا) يرحع إلى الأربعة قبله» أفاده في "البحر ""» "ط"7. 

ا ا a‏ 
فة وقال لار ((إتها ل و کاو رة اتن الات فاد 
"القهستان""» والمراد هنا ما إذا ضربّت غل ا ور مکانه» ولا فهي بنا النقل 
من المع ركةء أفاده في "الببى "”. 

۷ (قولة: وهو يُعقِل) فلو لم عقٍل لا يسل ون زاد على يوم وليلةء "بحر" . 

[Y۷]‏ (قولةُ: ويقدِرٌ على أدائها) كذا يده "ازيل" وقال: ((حتی واه 
القضاء بتر كهاء فيكون بذلك من أحكام الدنيا))» وتبعَةُ في "الذرر"" قال في "الفتع"٠:‏ 


.- ١ انظر "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة صا‎ )١( 
.۲٠۱۳/۲ "الیحر": کتاب الحنائز ۔ باب الشهید‎ )۲( 

(۳) "ط": کتاب الصلاۃ ‏ باب الشهید .۳۸٦/۱‏ 

.٠ه٠/٠١‎ )) "تهذيب اللغة": مادة (( أوى‎ )٤( 

.۸۲/١ )) "النهاية في غريب الحديث": مادة (( أوى‎ )٥( 
.٠۸١/١ (1)"حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهيد‎ 
.۲٠٤/۲ 'البحر": کتاب المحنائز ۔ باب الشهید‎ )۷( 

(۸) "البحر": کتاب الحنائز - باب الشهید .۲٠٤/۲‏ 

.۲٤۹/۱ 'تبیین الحقائق": کتاب الصلاة _ باب الشهید‎ )٩( 
.٠۷١/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )٠١( 
.٠١۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١١( 


الحزء الخامس ۳۹٥ u‏ باب الشهيد 


(أو نقِلَ من المع ركة) وهو يعقل» سواء وصَل حيا أو مات على الأيدي» وكذالو 
قامٌ من مکانه إلى مکان آحر» "بدائع"” (لا لخوفٍ وطء الخيل» أو أوصى بأمور 
الدناء وان نامور الاجرة ل يضر مرا عك عر yy‏ 


((والله أعلم بصحته))» وتمامه في "البح ". 

۷٠١‏ (قولة: أو نقِلٌ من العركة أو من المكان الذي حُرح فيه كما في "الينابيع'» 
E‏ 

]¥14 (قولة: وكذا إل( أي: ا 

۴۰ (قوله: لا لخوف وطء الخيل) قي لقوله: ((أو قل من المع ركة))» فحينغذ 
[۲/ق۸۳١/ب]‏ لا يكون النقلٌ منافيا للشهادة» وهذا القيد مذكورٌ في "شرح الزيادات" 


(قولة: وتمامةُ في "البحر") عبارته بعد قوله: بصحته: ((وفيه إفادة أنه إذا لم يدر على الأداء 
لا يجب القضاء فإن أراد إذا لم يقدر للضّعف مع حضور العقل فكونة يسقط به القضاء قول طائفةء 
والمحتارٌ - وهو ظاهر كلامه قي باب المريض - أنه لا يسقط» وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما 
لم يرد على صلاءٍ يوم وليلة» فمتى يسقط القضاء مطلا لعدم قدرة الأداء من الجريح؟!)) اه. وقد 
يقال: إن مراده الأول» وكون عدم القدرة للضعف لا يسقط القضاءَ على الصحيح هر فيما إذا قَدَرً 
بعده» أَمّا إذا مات على حاله فلا إِثْمّ لعدم قدرته عليها بالإيعاء. 

(قولة: وهذا القيد مذكورٌ في "شرح الريادات" إلخ) أشارً بالعَرو لهذه الكتب لاعتماده وعدم 
الالتفات لما ذكرَهٌ في "الغاية" بقوله: ((لا تسلم أن ا لحمل من المصرع ليس راحة)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الکلام على الشهید ۳۲٠/١‏ بتصرف. 

(۲) انظر "البحر ": کتاب الحنائز _ باب الشهید ۲۱۳/۲. 

(۳) "الإحکام": کتاب الصلاۃ ۔ باب الشهید ۲/ق۸٦/.‏ 

)٤(‏ "الريادات": للإمام حمد بن الحسن الشيباني» ولها شروح عديدة لم يثبين لنا المراد منها هنا. (انظر" كشف الظنون 
43-41/7۲( 


EE 


قسم‌العبادات .س إ۳ _ _ _ _ حاشية ابن عابدين 


وهو الأصح) وهر :"ې لأنه من أحكام الأموات (أو باع أو اشتر ی RR‏ 


ل 


ر E‏ و"الزيلمي" و" الا ف 
"إسماعيل". وكذا قي "الهداية" و"البدائے"“ معلا ((بأنه ما نال شيا من راحة الدنيا). 
۷۳ (قولة: ٍ هو الأصع ذكَرّ في "البحر"“ عن "الحيط": رأ الأظهر آنه لا حلاف 
فقول "بي وس اک د ا أوصى بأمور الدنياء وقول "محمد" بعدمه فيما إذا 
أوصى بأمور الآحرة كما في وصية "سعد بن الربيع"))» وحرمّ به قي "النه ر" وذكر "ط0 
وصيّة "سعا" عن "سيرة الشامي"”» حاصلها: (رأنٌ رسول الله َل أرسَل إليه من ينظرٌ حال 
فقال: إني في الأموات» فأبلغ رسول الله و عني السلامٌ وقل له: إل "سعد بن الربيع" يقول: 
جز اك الغا حير ما ا ف ا وقل له: إنى جد ريح ابحنة» وأبلغ قومَكَ عني السلام 
وقل لهم: إن "سعد بن الربيع" يقول لكم: إنه لا عذرَ لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله ل 


(قولة: إنه لا يكون مرتثا) الصواب حذف (رلا)). 


.٠١١/١ "الحوهرة التيرة": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )١( 

(۲) "كاي النسفي": کتاب ال حنائز - باب الشهید ۱/ ق۹٠‏ /إب. 

(۳) "غرر الأذکار": کتاب الصلاة ۔ ذکر ما يتعلق بالشهید ق ٦۲‏ /ب. 

.۲٤۹/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الصلاة - باب الشهید‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الشهيد .٠۷١/١‏ 

,//١۸ق/۲ "الإحکام": كتاب الصلاة ۔ باب الشهید‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة _ باب الشهيد .٠١/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الصلاة ۔ فصل في الکلام على الشهید .٣۲۲/۱‏ 

(۹) "البحر ": کتاب الجنائز - باب الشهید ۲٠٤/۲‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في النسخ كلها: (رلا يكون مرتثا))» والصواب حذف (رلا)) كما هي عبارة "البحر"» وانظر تقرير الرافعي. 

)۱١(‏ "النھر": کاب الصلاة ۔ باب الشهید ق۹۷/ب. 

(۱۲) "طط ': کتاب الصلاۃ ۔ باب الشهید .۳۸٦/۱‏ 

)١۳(‏ المسماة "سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد":غروة أحد ۲۹۷/٤١‏ لأبي عبدالله محمد بن يوسف» شمس الدين 
الشامي الصالحي الشافعي (ت ٤۲‏ ۹ه). ("كشف الظبرن "۹۷۸/۲ "هدية العارفين" ۲۳٠٣/۲‏ "الأعلام" .)٠١١/۷‏ 


الجزءالخاهمس   ..‏ ۳۷ باب الشهيد 


او تكلم بکلام کٹیں) وإلا فلا وھذا کل إذا کان (بعد انقضاء الحرب» ولو فيها) 
اف ي الحرب (لا) يصيرٌ مُرتثا بشيء ما ذکِر» وکل ذلك OR e AS‏ 
مکروة وفیکم عین تطرف» ثم لم بيرح أن مات )). 

(قول: و تكلم بکلام کئیں بعک حم علی کلام لیس بوص توفيقا ينهماء لکن 


O A NI TT 
. الدنيا))»› ا عن "غاية الاك‎ 


1 


قلت: بعك حمل ما ذكرَة "الرازي" على الوصية بأمور الدنيا بدليل ما مر من وص 
اا ف ف ا ر 

VY]‏ (قولة: ولا فلا) أي: وإ لم یکن کثیرا ککلمة و کلیتین فلا یکرت مرا 

ET (قولة: وهذا کل أي: کون ما فی بیان الارتتاث مُوجبا للغسلء؛‎ [VV4] 

( ۷۳ (قول: إذا کان إلخ) EEE N TO O‏ 
قول ظلما فلا يظهرٌ فيه ا ولا له ولذا لم يقيد به هناك. 

V1]‏ (قولة: وگ ذلك) أي: ما تدم من الشروط» وهي کنا ي "البدائع: 


قر قلت: کن حمل ما د کره ري ا ا ا و مر فو ((اشبهت امور 
الدنبا)) يدل على أن الكلام في الوصيّة بأمور الآحرة» وأيضا ظاهرٌ إطلاقهم الوصيةَ بأمور الدنيا a‏ 
ولذا قال "الرحمتي": (رالفرق بين القلة والكثرة في غير العقود» أمّا الوصيّة بأمور الدنيا والبيع فلا فرق 
ين القليل والكثير)) كما نقلَةُ عنه "السندي ٠."‏ 


)١(‏ أحرحه الحاكم ۲١٠/۳‏ كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب سعد بن الربيع» والبيهقي في "دلائل النبوة" 
۳ ني غزوة أحد: باب ما جحرى بعد انقضاء الحرب عن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله ي يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وانظر "الإصابة" ۲٠/۲‏ و"البداية والنهاية" .۳۹/٤‏ 

)١(‏ البخر كاب الما ت فاب التهيد ۲١4/١‏ عهرف: 

(۳) فى المقولة السابقة. 

.٠١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب الشهيد‎ )٤( 

(۵) ص۳۸۲ وما بعدها "در". 

() 'البدائع": کتاب الصلاة - فصل في الکلام على الشهید ۳۲۰/۱ بتصرف» إلا أنه زاد شر طا اا وهو ((الإسلام)). 


قسم العبادات ‏ .د ۳۹۸ _ حاشیة ابن عابدین 


قي الشهيد الكامل» وإلا فالمرتث شهيد الآحرة» وكذا الجنب ونحوهة» ومن قصد العدو 
فأصاب نفسسَة» والغريق» والحريق» والغريب» والمهدوم عليه» والمبطون» والمطعون» 


((العقل» والبلو غ» والقتل طلماء وان لا جب به عوض مالي» والطهارة عن الحدث اکب وعدم 
الارتثاث))» E‏ 
مطلب في تعدادِ الشهداء 
ا Ne Ge Ee AEA‏ 1 
۷۷۳۷ (قوله: في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدنيا والأحرة» وشهادة الدنيا بعدم الغسل 
٣ 1 E: 8 ۰ 2 1‏ 3 6 
إلا لنجاسة أصابته غير دمه كما قي "أبى السعود'” وشهادة [۲/ق٤۱۸/]‏ الآحرة بنيل التواب 
الموعود للشهيد» أفاده في "البحر" "ط". والمراد بشهيد الآحرة من َيِل مظلوماء أو قاتل 
ا 9 
لإعلاء كلمة الله تعالى حتى قبل فلو قاتلٌّ لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقط» تحري عليه أحكام 
الشهيد قي الدنياء وعليه فالشهداء ثلائة. 
0 و »د لق £ ی ۶ 
ر۷۷۳۸ (قوله: ونحوه) أي: كالمجنون والصبى والمقتول ظلما إذا وحَب بقتله مال. 
۷۷۳۹ (قوله: والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام قي بلده صابرا 
تنا فان له اجر الشهيد كما حديث ”البحار it‏ و دک الحافظ "ابن حب "7 : ((أُنه ۹ E‏ 
(قول "الشارح": وكل ذلك في الشهيد الكامل) فيه أن ما ذكرَهٌ من الشروط إنما هو في شهيد 
ع ت م س £ e‏ 3 ۳ ار 1 + ر 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآحرة أيضا أو لاء فالأظهر تغْييرٌ هذه العبارة كأن يقول: وهذا كله في شهيد 
الا امن ره يد اة ا ا ا 

(۱) "ط": کتاب الصلاۃ ‏ باب الشهید ۳۸٦/۱‏ - ۳۸۷ بتصرف. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الشهيد ۳٠٠/١‏ نقلأعن الحموي معزيا إلى البرجندي. 

(۳) "البحر": کتاب الحنائز ۔ باب الشهید ۴۲۱۳/۲. 

)٤(‏ "ط": کتاب الصلاة ۔ باب الشهید ۳۸۷/١‏ بتصرف. 

)٥۷۳ ٤(مقرب )٥(‏ كتاب الطب - باب أجحر الصابر على الطاعون» و(۲۸۲۹) كتاب الجهاد - باب الشهادة سبع سوى 
القتل» و وأخحرحه مالك »۱۳١/١‏ ومسلم )۱۹١٤(‏ كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء» والترمذي(۳٠١٠٠)‏ كتاب 
الجنائز ۔ باب ما حاء في الشهداء من هم؟؛ عن أبي هرير ةه مرفوعا. 

(1) لم نعثر على النقل ولعله في كتابه "بذل الماعون في فضل الماعون". 


الجزءالخامس ‏ .سسس و۳۹ س باب الشهيد 


والنفساء والميت ليلة الحمعة» وصاحب ذاتِ الجنبي» ومن مات وهو يطلب العلي 
وقد عَدّهم "السيوط" نحو الثلائين O‏ 


في قبرو))» ١آ‏ ار 

۷۰ (قوله: والتقسایم ظاهرةُ سواءٌ مات وقت الوضع أو بعده قبل انقضاء مده التفاس» 
ل ۰ 

(VVe1]‏ (قولة: وات اة امجمعة) حرج "ميد بن زنحويه"" في "فضائل الأعمال" عن 

سل اإياس بن بکير. ا وول ا يوم لیا ا شهیل)» 

[VVEY]‏ (قولة: وهو ل العلم) بان کان له اشتغال به تالیفا أو ا أو و ت 
يظهرٌ ولو كل يوم درساء وليس المرادٌ الانهماك "طز . 

۷٤۳‏ (قو ل وقد عدهم "السيو ط" إل أي: في "الشيت" نحو الثلائين» فقال: ((من 
مات بالبطّنء» واحتلف فيه: هل المرادٌ به الاستسقاء أ الإسهال؟ قولان» ولا مان من الشمول» 
ر الغرّق» أو الهدم» أو بانب وهي قروح تحدث في دال الحتب بوج شدیډ» ثم تنفتح 


(1) أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبدالرحمن نور الدين الأجهُوري ("حلاصة الأثر ١ ٠۷/٣"‏ "الأعلام"١/١٠).‏ 

(۷) "طط ': تاب الصلاۃ ۔ باب الشهید ۳۷۸/١‏ 

(۳) نقل تخريجه السيوطي في "أبواب السعادة": صه 1س ول من تكلم على إستاد ابن زره 
هذا إلا أنه مرسل کما تری۔ 

وأخر جه عبد الرزاق(١ )٠ ٥۹‏ كتاب الجحمعة - باب من مات يوم الجحمعة عن ابن جريج» عن رجل» عن ابن شهاب 
أن ابي ل قال: ((من مات ليلة الحمعة أو يوم الجحمعة برئ من فعة القبر» أو قال: وقى فة القبر وكتب شهيدا))» وفيه 
من العلل حهالة الراوي عن ابن شهاب › والإرسال» والشك في ذكر الشهادة» وللحديث طرق أحرى ضعيفة. 

.۳۸۷/١ "ط": کتاب الصلاة - ہاب الشهید‎ )٤( 

)٥(‏ "التثبيت عند التبييت": أرجحوزة للسيوطي» انظر "كشف الظنون" ۳٤٤/١‏ و"المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبو ع" 41/۳ 
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في الخنبي» أو بالحمع بالضم .ععنى المجمو ع کالذحر ف اا ا ا 
وامعنى أنها ماتت من شيء بحمو ع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكار وقد تفتح ايم 
ا2 على قلق قال :رر أيما امرأةٍ ماتت بح فهي شهيدة ×“ أو بالسّل» وهو داءٌ يصيب 
الرئة ويأحذ البدن منه قي التقصان والاصفرار » أو في الغربةء أو بالصرَ ع» أو با حمًى» أو دون اهي 
أو ماله» أو دمهء أو مظلمةء أو بالعشق مع العفاف والكتم وإ کان کرات ا بالشرق» 
أو بافتراس السبّع» أو بحبس سلطان ظلماء أو بالضرب» أو متوارياء أو لَدَغتةُ هامّة أو مات على 
طلب العم الشترعي» e ET‏ 
7ق /ب] وما ملكت بمينة يقيم فيهم أَمرَ الله تعالى ویٔطومھم من حلال کان حقا علی الله 
تعال أن مجعلة مع الشهداء في درحاتهم يوم القيامة") والمائد قي البحر u‏ الذي حصَل 
له غفيا» والذي ضيه القيء له أحر شهيد ومن مات ضابرة غلى الغيرة لها اجر شيد 


»٤٤١/١ كتاب النائر: باب النهي عن البكاء على الميت» وأحمد‎ ۲۳١ - ۲۳۳/۱ أحرحه مالك في "الموطا"‎ )١( 
كناب الجنائز: باب النهي‎ ٠١ - ٠۳/٤ كتاب الجنائز؛ باب فضل من مات في الطاعوت» والنسائي‎ )۳١١١( وأبو داود‎ 
کا غ الت ای اک ۸ کاب اواد باب ما وى فة الها عن ار ن غك د غا‎ 

(۲) عبارة الطحطاوي:(( سببة ))» ولعله الصواب. 

(۳) أحرحه الطبراني في "الكبير" ۳٠۲ - ۳٠٠/١۸‏ والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤١١ ٠٠٠/۳‏ وابن المجوزي 
في "الموضوعات" ۱۹۲/۳ ۔ ٠١۳‏ عن أبي کاھل مرفوعا ضمن حديث طويل» قال الذهبي في "المیزان" ٠٠٤/۳‏ 
في ترجمة الفضل بن عطاء:(( سند مظلم» والمتن باطل )) اه وساق طرفا من الحديث. 

)٤(‏ اخر حه أبو داود )۲٤۹۳(‏ كتاب الحهاد باب فضل الغزو في البحرءوالبيهقي في "السنن الکبری ۲٠٣/٤۳‏ كتاب الحج 
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو عن أم حرام مرفوعاً: ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)) 
واس ن 

)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في "العلل"( »)٩ ٠٠‏ والطبراني في"المعحم الكبير"( »)٠١٠١ ٠٠‏ والبزار"ف البحر الزحار" 
»)۱٤۹۰(‏ وابن عَدِيّ في "الكامل ۲٠١۲/٠"‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((إن الله كتب الغيرة على 
النساء والحهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها أجحر شهيد)) وفي إسناده عبيد بن الصباح قال البزار: هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ي إلا من هذا الوجحه بهذا الإسناد» وعبيد بن الصباح ليس به بأس»وضعفه 
بو حاتم وساق له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. انظر "الميزان" ۲١/۳‏ . 
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ومن قال كل يوم حمساً وعشرين مرَة: اللهِمٌ بار لي ي الموت وفيما بعد اموت ثم مات على 
فراشه أعطاه الله اجر شهيد“) A‏ وصامَ ثلاثة یام من کل شهرء ولم يترك الوترً 
و ع کی 0ا شیو والنسسك بسني عند فساو اني له أجر د شد و 
د ا ا ا شهید» 
وان 6 ب ورا ل رخات اول ذف طن اااخفان افم © 

أقول: وقد نظَّمَها العلامة الشيخ "علي الأحهوري" الالكي وشَرّحها شرحا لطيقاء وذكر 
نحو الثلاثین أيضاء لکنه زاد على ما هنا: ((مّن مات أو بالحرق» أو 
راطا أو يقرأ كل ليلةٍ سورة يس» ومن صرعَ عن دابة فمات - ويحتمَل أن يكون هو المراد 
بقوله فیما مر : أو بالصرَّع - ومن بات على طهارةٍ فمات» و رمن عاش مُداريا مات شهیدا ¢“ 


٠١٠/١ " عن عائشة مرفوعاء وأورده الهيثمي لي " المجحمع‎ ۷٦۷۲ /۸ " أحرحه الطبراني في " الأوسط‎ )١( 
وقال: ((رواه الطبراني و فيه : من لم أعرفهم)).‎ 

(۲) أحر جه الطبراني في "الكبير" كما في" المحمع" .۲٤١٠/۲‏ وأبو نعيم في "إلحلية ۳۳۲/٤"‏ وقال :غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب» وقال الهيثمي في "المحمع": وفيه أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغیره» وونقه ابن حبان» 
وقال: خط . 

(۳) أحرجه الطبراني في "الأوسط" »)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في"الحلية" ۸/١٠۲من‏ حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال 
أبو نعيم: ريب من حديث عبد العزيز عن عطاء عن أبي هريرةظ. وأورده الهيثمي في"المحمع ٠۷۲/١"‏ رقال: 
رواه الطبراني لي "الأوسط" وفيه محمد بن صالح العَدَويّ ولم أَرَ من ترجمه» وبقيّة رجاله ثقات. 

)٤(‏ الواو ليست في "ب" و "م". 

)٥(‏ أخر جه الحاكم ٠٠/١‏ كتاب الدعاءء عن سعد بن مالك اه مرفوعاء وسكت عليه الحاكم والذهبي» ولي إسناده 
عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك, انظر "الميزان" للذهبي ۲۲۸-۲٤۷/٣‏ و"تلحيص المستدرك ۲۰۱/٤"‏ و١٠٠.‏ 

)٦(‏ "ط": کتاب الصلاة ہاب الشهید۳۸۷/۱. 

(۷) المقولة [۷۷۳۹] قوله:((والمطعون)). 

(۸) لي هذه المقرلة. 


“11/۱ 
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ار به "الديل" ورمن صلی على النبي ل مائة مرو »» خر حه ل ورمن سأل 
القتلَ في سبيل الله صادقا ثجٌ مات أعطاه الله أحرَ شهيلٍ»» رواه "الحاكم" وغيره» ورمن جحلب 
طعاما إلى ۲ أمصار اللسلمين كان له اجر شهيٍ»» رواه "الديلمي"» ومن مات يوم 
الجمعة كمامر 7 وسيل "الحسن' عن رجل اغتستل بالئلج فأصابه البرذ فمات فقال: يا لها من 
شهادة» وأحرج ا عن معقل بن يسار 'قال: قال رسول الله 5: رر من قال حين 
ا رر أعرذ الله السميع العليم من الشيطان الرجحیم» وقرأً ثلاث آياتٍ من آحر 
سورة الحشر وکل اله سبعين أل م يصون عليه حى بمسي» فإف مات في فلك ايوم 
مات شهيداء ومن قالّها حين يمسي كان بتلك الترلة حتى یصبح » )) اھ 


(۱) احرجحه ايلي كاي الك رقم (۷۱۷۳) من حدیٹ جابر ظا مرفوعاء ولم ق وروي من قول 
مکحول» احرجه ا ۸ لفط زو عات متاریا مات شهید): 

(۲) في "الأوسط" (١٠۷۲)ء‏ وفي "الصغير" 4۷/۲ - 4۸ وأورده الهيثمي في "المحمع" ٠١١/٠١‏ وفيه إبراهيم بن سالم 
الهحيمي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 

(۳) بهذا اللفظ ۷۷/۲ كتاب الجهاد من حديث أنس جل E‏ وضحجة ووافقه الذهبي. 
وأحر جه مسلم(۸ ١۹ ١‏ ) كتاب الإمارة - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ولفظه: ررمن طلب الشهادة 
فة اغا ولو لم تصبه)). ) 

A RAS والسهمي في "تاريخ جرحان"‎ »)۱۷١( أخحرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" رقم‎ )٤( 
عن ابن مسعود ڪا مرفوعاء وإسناده لا باس به, إلا أن فيه الأعمش‎ ۷۷١/١ والديلمي كما في "ابلحامع الكبير" للسيوطي‎ 
ا مرد ا با بأاسناد ضعيف» وعراه‎ EEE تة لكنه مدلس وقد عنعنه» وأحرجه الخطيب ف "تاریخ بغدادا‎ 
إلى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعودطية وضعفه.‎ ۷٤/١ الحافظ العراقي في تخريج "الإحياء"‎ 

)٥(‏ المقولة ]۷۷٤4١[‏ قوله: (روالميت ليلة الجمعة)). 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ۲١۲/١‏ كتاب الطهارات - باب قي الوضوء بالثلج. 

(۷) برقم (۲۹۲۲) کتاب فضائل القرآن ۔ باب(۲۲) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجحه» قلت: 
وفي إسناده حالد بن طهمان وهر ضعيف» وأحرجحه أحمد ٠۲٠/١‏ والدارمي )۳۳١١(‏ كتاب فضائل القرآن - باب 
في فضلل ((حم الدحان))» والطبراني في "الکبیر" ۲۲۹/۲۰ »)٥۳۷(‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" »)١۸(‏ 
کلهم من طریق حخالد بن طهمان به. 
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وبذلك زادَت على ۲/ق١۱۸/أ]‏ الأربعين» وقد عدّها بعضهم أكثر من مسين وذكرّها 
'الر متي" ا قر أبحعه. 
مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ 
( خاتمة ) 
ذک اجاور" ((قال فى "العارضة"": من غرق ٿي قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم 
معصيت» وکل من مات بسبب معصية فليس بشهيل» وإ مات لي معصية بسب من أسباب 
الشهادة فله اجر شهادته وعليه إثم معصيته» وكذلك لو قاتل على فرّس مغصوبي أو كان قوم ني 
معصية فوقعَ عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم ائم المعصية)) انتهى . 
ثم نقلٌ عن بعض شيو خحه: ((أنه يوذ منه أن من شرق با نمر فمات فهو شهید؛ لاله مات 
في معصية لا بسببها))» لم نظْرَ فيه: زا قات بسببها؛ EE O‏ 
حاص)» قال: ((ويتردّد انر فيمن ماتت بالولادة من الرّنى ف أن سيب السبب هل يكو .عنرلة 
الا ن شي ام لا؟ والظاهرٌ الأول)) اه. 
وجرَم "الرملي" الشافعي* بالثاني وقال: ((أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية» 
E DE‏ 
في إلقاء مها للعصيان بالسبب)) اه ملحصا. 
E SEA ET‏ 
تقييدو" السفرَ بالإباحةء والله أعلم. 
)١(‏ "عارضة الأحوذي": ٠٠٠١/٤‏ لأبي محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي (ت ٤٣‏ ده) 
شرح "سنن الترمذي". ("کشف الظنون" ٥٥۹/۱‏ "وفیات الأعیان" ۲۹٩/٤‏ "الأعلام"٣/١١٠٠).‏ 


(۲) 'نهاية المحتاج : كتاب الجنائز - فصل في الصلاة على للميت المسلم غير الشهيد ٤۹۷/۲‏ . 


(۳) في م ": ((تقیید)). 


قسم‌العبادات .سس يبي حاشية ابن عابدين 


لباب الصلاة في الكعبة4 
الات راد غل ال رة وکو ا 
ك ل ا ۴ % uy at‏ 1 
(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سترة؛ لان القبلة“ عندنا a E REESE‏ 


لباب الصلاة في الكعبة 
لمان الصلاة حارحَها شرع ي بيانها داحلهاء وقد الأول لكثرة وقوعه, 

[YY £]‏ (قولة: ف لباب زياد وهي الصلاة عليها وريا E‏ 

۷۷٤(‏ (قوله: وهو حسر) بخلاف ما لو نقص عنهاء ومثله e‏ کقوله 
غب اموا لجا ل عن التطهر اء البحر: «رهو الطهور ماؤه ا لحل میتته »". 

۷۷٤١‏ (قولة: يصح فرضٌ وتفلٌ فيها) أي: في حوفهاء وعند "مالك ": لا يصح الفرض 
فيها؛ لانه ا yT e‏ الواحب استقبال 2 غر 
tT‏ ساون دیا ا ا 
لم يصح؛ لأنه صار مُستدبرا ابحهة التي صارت قبلة في حقه بيقن بلا ضرورة جلاف التحرّي؛ 
ن ما تول عنها لم تمرز قبلة له بيقين بل باجتها» ولم يطل ما ادى بالاجتهاد الأول؛ ل 
مضی باجتهاد لا ينقض باجحتهاد مثله» 'بداے ( اا 
0y‏ زیادة: (( قوله: (رلأن القبلة)): لم يقل الكعبة كما قال , بعضهم» لا في "البحر ' عن 'الغاية': الكعبة البناء 
المر تفع» مأحوذ من الارتفاع والنتو» ومنه الكاعب» فكيف يقال الكعبة هي العرصة؟ والصواب: القبلة هي 
العرصة» كما ذكره في "المحيط" وغيره)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .۳۸۷/١‏ 

(۳) أحرجه مالك ۲۲/١‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء من ماء البحر» وأحمد ۲۳۷/۲ وأبو داود )۸١(‏ كتاب الطهارة _ 
باب الوضوء من ماء البحرء والترمذي (14) كتاب أبواب الطهارة - باب ما حاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال 
حدیث حسن صحیح»› والنسائي ۱۷/۱ کتاب الطھارة ۔ باب الوضرء من ماء البحر»› وابن ماحه )۳۸١(‏ کتاب 
الطهارة وسننها - باب الوضوء .اء البحرء وابن خزيمة )١١١(‏ كتاب الطهارة - باب الرخحصة في الغسل والوضوء من 


ماء البحر» والدارمي ۱۸١/١‏ كتاب الصلاة والطهارة - باب الوضوء من ماء البحر. كلهم من حديث أبي هريرةطجك. 
)٤(‏ "البدائع : كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة ٠١١/١‏ . 


الحزء الخامس اا و ر ت 0 لس ا باب الصلاة ف الكعبة 


هي العَرصة والهواء إلى عنان السماء (وإن كرة الثاني) للنهي وترك التعظيم (منفردا 
أو بجماعة وإن) و (احتلفت وحوههم) ESER ON EDR Ss‏ 


(YYtY]‏ (قولة: هي ال والهواء) ا لا البناء بدلیل أنه لو تقل ل عرص أحریى وصلی 
إليه لم يز ولأنه لو صلّى على أبي قيس حازت بالإجماع مع آنه لم صل إلى البناي "بدائع. 
و ال الکن کل بقعة من الد ر لين فيها يناي 'قاموس*". 
(قولة: إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيهاء وبكسرها: ما بدا لك منها 
إذا نظرتهاء "قاموس ". 
۷Y4۹]‏ (قولة: وإن کره "الثاني") أي: الصلاة فوقها. 
۷۷٠٠(‏ (قولّة: للنهي) لأنها من السَبم التي ّى عنها رسول الله بل وحَمَعَه 
"الطرسوسي" في قوله: 
نهى السو احم حير البَر ٠‏ عن الصلاة في بقاع عسي 
مَعَاطن الجحمال ثم القسبرة مَربلة طريق هم ومحزرة 
رفوق بيت الو والحكام راحم للوعلى التمام 
۷۷ (قولة: وإن احتلفت وحوهُهم) شام لنت غاقرهة نور حاصلة من ضرب أربع: 
وحه المؤتم وقفاه وينه ويساره في مثلها من الإمام» اح “. 


.٠١١/١ "البدائعم": كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة‎ )١( 

)۲( "القاموس": مادة (عرص) بتصرف. 

(۳) "القاموس": مادة (عنن). 

)۷٤١( كتاب أبواب الصلاة - باب ماجحاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» وابن ماحه‎ )۳٤١٠١( أحرجه الترمذي‎ )٤( 
٠۸۳/١ كتاب المساحد والحماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار"‎ 
كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة‎ ٠٠١/۲ باب الصلاة قي أعطان الإبلء والبيهقي في "السنن الكبرى"‎ 
على ظهر الكعبة» كلهم م ج ان غر ري الله عنهما مرفوعاء وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إستادة‎ 
ليس بذاك القوي» وف الباب عن أي مرثد كناز بن حصين» وجابر» وأنس ن‎ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب الصلاة في الكعبة ق١١١/أ.‏ 


1۲/۱ 


قسم العبادات ‏ .س لإي  _‏ _ حاشية ابن عابدين 


ني التوجحه إلى الكعبة (إلا إذا حعَلٌ قفاه إلى وجه إمامه) فلا يصح اقداؤه (لتقدّمِه 
عليه) ویکره جحعل وهه لوجهه بلا حائل» ولو نبه لم یکره O a aS‏ 


قلت: ويشملٌ ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع 
بعض كما أشارَ إليه في "البدائم"“ حيث قال: (رو كذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعضهي» 
وظهر بعضيهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة)). 

۷۷٠٠‏ (قول: في التوحه إلى الكعبة) زادَهٌ للإشارة إلى أنه ليس المراد احتلفت وحوهُهم 
بعضّها عن بعض؛ لأنه على هذا التقدير لا يشملل صورة المواحهة» "ط" تاأمّل. 

۷۷٠۴‏ (قولة: إلى وحه إمايه) أي: بأن يتوجة إلى الحجهة التي توجَة إليها إمامُه» ويكون 
دما غل فا عر انط ما ارج انه أو رقا عة مها أو يبار لان العلة القاه 
داتساد اة 

[Yo]‏ (قولة: ویکره اخ قال فی "شرح [۲/ق١۱۸/]‏ اللتقى"": نە يشبة عبادة 

oT TOOT 
بان .لق‎ e الصورة))» وي 'القهستان "0 عن "الحلا"‎ 
زطعا أو ثوبا))» 'ط"“. أي: ليمنع عن المواجحهة‎ 


باب الصلاة فى الكعبة4 
(قولة: تأّل) لعل إشارة إلى أن الوصلية تفي شمول صورة المواحهة كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ عبارة "البدائعم": (روإن اا مصطفين حلف الإمام إلى حهة الإمام فلا شك أن صلاتهم حائزة» وكذا إذا كان 
وجه بعضهم إلى ظهر الإمام» وظهر بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة))» وهي تستلزم المعنى الذي ذكره 
ابن عابدين رجه الله. انظر "البدائع" كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة .٠١١/١‏ 

(۲) "ط": كتاب الصلاة _ باب الصلاة على الكعبة .۴۸۸/١‏ 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة - باب الصلاة داحل الكعبة ۱۹۱/۱ (هامش "ممع الأنهر"). 

.۱۸۳/١ "جامع الرموز : كتاب الصلاة - فصل في الصلاة في الكعبة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - باب الصلاة في الكعبة .۳۸۸/١‏ 


اخزء الخامس ت N.‏ ا E‏ باب الصلاة ف الكعبة 


ك 4 2 4 گے ~~ o,‏ 
فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم 
ر ¢ م 2 ت 
يکن في جانبه) لتأحره کیا ولو وقف مسامتا لر کنن یجان الإمام و کان 
أقرب لم أره» وينبغي الفسادٌ احتياطا لترحيح جحهة الإمام» وهذه صورتة: ا 
۴ 


a‏ ار a‏ ت ع al. i‏ را 

۷۷٠١‏ (قوله: فهي أربع) يعني الحوانب من كل من وتم والإمام» فلا يناني مامر" من 
أنها ستة عشر» فافهم. 

۷۷٥٩7‏ (قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شرو ع ني حكم الصلاة حارحهاء والتحلق جائز؛ 
لأ الصلاة عكة تودّى هكذا من لذن رسول الله ب إلى يومنا., 

(YY a ف‎ a Cm E 

هدا والأفضل للامام ان يقف ي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بدائع ‏ : 

۷۷٠۷‏ (قولة: إن لم يكن في جانبه) أمّا إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي 
إليها الإمام - بأن كان متقدّما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وحه الإمام» أو كان على مين 
الإمام أو يساره منقدّما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووحهه 
ل الكعبة - فلا يصح اقنداؤه؛ لأنه ذا کان متقدما عليه لا یکون تابعا له "بدائہ". 

]۷۷٠۸[‏ (قولة: لتأحره حكما) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في حانب 
الإمام؛ لان النقَدّمّ إغا يَظْهُرٌ عند اتحادِ الجهةء فإذا لم تنجد لم يتحقق تقدّمّه على إمامه» والمانع 
من صحة الاقتداء هو التقدمٌ ولم يوجحد. 

A 2‏ 4 2 ب ا و 
وعا قررناه طهر أن الأول ف التعليل أن يقول: لعدم تقديه؛ لأن صحَّة الاققداء لا تتوقف 

ك 9 
على التأحرء بل تكون مع المساواة كما مر“ تي عحله. 

۷٠۹‏ (قولة: وينبغي الفساد احتياطا إلخ) الببحث د "الشر نبلالی" في "حاشية الدرر) 

Af 1 Hy, N* 1 .‏ م ا 2 ٣‏ ‌ ر 
وكذا ل "الرملي" في "حاشية البحر"» وبيانه: أن المقتدي إذا استقبّلٌ ركن ا حجر مثلا يون كل 
)١(‏ المقولة ]۷۷١١[‏ قوله: (روإن اخحتلفت وجوههم)). 
(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة .٠٠١/١‏ 
)۳( "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أ ركان الصلاة ٠۲١/١‏ بتصرف. 


)٤(‏ المقولة ]٤٦ ٤٥7‏ قوله: ((وعدم تقدمه عليه بعقبه)). 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الصلاة في الكعبة ١٤۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العباداثت .س ۸  _‏ حاشية ابن عابدین 


( وکذا لو اقتدوا من حارجها بإمام فيها والباب مفتو < صح) لاله كقيامة ف الراب 


من جانبيه جهة له » فإذا كان الإمامٌ مُستقبلا لباب الكعبة » وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام 
لا یصح؛ ENES u E O SS‏ 
تَرحَحَّت احتياطا تقدما لمقتضي الفسادِ على مقتضي الصحةء ومثلٌ ذلك لو استقيَلَ الإمامٌ ال ركن 
وكان أحد القتدين من حانبيه أقرب إلى الكعبة» وعبارة "ا خير الرملي": ((أقول: رأيت في كتب 
الشافعية: لو توه الإمام أو المأموم إلى ال ركن E es‏ 
ولا شيءَ من قواعدنا يأباه» فلو صلى الإمامٌ إلى ال ركن فكل من حانبيه جاُة هينر إل مَّن عن 
بعينه وشماله من المقتدين» فمن كان الإمامٌ أقرب منه إلى الحائط أو مساواته له فيحكم بصحة 
صلاته» وأمًا الذي هو أقرب من الإمام ف يتضح الحال ف احق 
حول الكعبة المشرّفة مع الإمام في سائر الأحوال)) اه. 

۷ (قولة: وكذا لو اقتدوا من حارحها يامام فيها إلخ) أي: سواءٌ كان معه بعض القوم 
أو لاء قال في "الإمداد'”“: ((ولعل اشتراط فتح الباب انتقال الإمام بالنظر إليه» فلو سيمع 
انتقالاته بالتبليغ والباب مغل لا مانعَ من صحة الاقنداء لعدم المانع منه كما قدّمناه في شروطِ صحة 
الاقتداء)) اه. و لکنه يكره ذلك لار تفاع مكان الإمام قدر القامة كانفراده على الدکان إن لم يکن 
معه اح "طط" 

أقول: ولم أر من ذكر عكس المسألة» وهو مالو كان المقتدي فيها والإمامٌ حارجَهاء 
A‏ لم يَمنع منها مانعٌ من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة» نم EE‏ 
لسيدي عبد الغي اها تقض اة ق الاا من حرف الكهب © دك بها ررانه سيل 


: ا 2 : ت ۹ ۰ 

(قوله: من التقدم على الإمام عند اتحاد اللحهة) لم يظهر عدم صحة الاقتداء في صورة ما إدا 

فام المقتدي داحل الكعبة امام الإمام وهو حارحها وجهه اي المقتدي؛ إذ الحهة مختلفة» فان الإمام 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الکعبة ق۲۹ ۲/ا. 


(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب الصلاة في الكعبة ۳۸۸/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي". 
(۳) انظر "فهرس مخنطوطات الظاهرية" - الفقه الحنفي ١۷/۲‏ ۲»و"سلك الدرر"٣/١٠.‏ 


“1/ 


الحزء الخامس 4ي . __ باب الصلاة ف الكعبة 


O 


عن هذه المسألةء وأنه وقع فيها احتلافٌ بين أل عصره ي مكة» وأنه أحاب بعضهم بالحواز 
وبعضهم بالمنع» ولم توحد منصوصة)» وأحاب هو باحوازء ورَدٌ ما استند إليه الان وذكر: (رأنه 
ذکرها "الزر من الشافعية في كتابه "إعلام الساجد بأحكام اتاج )وذ ك زان 
قواعدنا لا تأبی ما ذكره من الحواز”)) اه. 

قلت: ولْمّا ححجحت سنة ثلاث وثلائين وماتتين وألف اجتمعت في من سى الله عهدَها 
مع بعض أفاضل و المدينة النوّرة» فسألني عن هذه المسألةء فقلت له ما تدم" فقال: 
لا يصح الاقتداء؛ لأ المقتدي يكو أقوى حالا من الإمام لکونه دانحلها والإمام تخار چهاا و 
على ذلك أنه لا يصح اقتداءُ من يصلي تي الجر إذا كان الإمامٌ في حهة أحرى؛ لأنٌ الجر من 
الكعبة وقال: إذا وليت قضاءَ مكة أمنع الاس من ذلك فعارضته DE E‏ 
انع للتساوي ثي الواحب وهو استقبال جزء من الكعبةء وبأ التحلقَ حول الكمبة عادة قديعة من 
عهد الي و وإ كان الإمام حارج الججر» ولسع عن اخ من لخدن أو ن مت آنه 
نع من وَصْل الصفوف قي اليجر» فکان ۲3/ق۱۸۷/] ذلك إجماعا على ا وبأك 
الحجرَ - أي: بعضّه - ليس من الكعبة على سبيل سبيل القطع» ولذا لا تصح الصلاة ‏ مستقبلا إليه» وا هو 
ظني» فإذا وحدّت شروط الصحّة القطعيّة لا يُحكم بالفساد لأمر ظني بعد سايم صل السال 


إا اشتقيل باب الكخة مغلا بكرن سقلا هة اللاتا والقدى تدر لها مسقل لباقابه 
والله سبحانه وتعال أ 5 


)١(‏ "إعلام الساجحد بأحكام المساحد": الباب الأول فيما يتعلق .مكة والمسجد الحرام» حكم تقدم المأموم على الإمام 
ف الكعبة وغیرھا ص.٥۸‏ ۔» وهو 2 عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله»بدر الدين الت ركي الأصل الصري 
الر ر کشر الشافعي(ت٤‏ ۷۹ه). ("كشف الظنون" ٠٠٠/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۹۷/۳ "الأعلام" .)٠١/١‏ 

(۲) من((ثم رأيت)) إلى((الحواز)) ساقط من "الأصل". 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ ي هامش مطبوعة "التقريرات": ((هذا آحر باب من جحزئة المؤلف رمه الله)). 


قسم العبادات س ي حاشية ابن عابدين 


anca naancsonrnannnnaskisninvnkocrcosnrrpevrrnvrnDEDSESERNRADERNCGCASONRAGOSONRNRSERNADOCODAERaDAREDRARDDAGVDRNRDGAaQAaOER 


وإلاً فهو ير مُسلم لما علمتء والله تعالى أعلہ. 


)١(‏ ف" ب":((وقد تم طبع الحزء الأول من حاشية العلامة السيدٍ "محكد أسين بن عمر" الشهير ب "عابدين" 
اة المحتار على الذر امحتار" مقابلاً ية على نسخة المؤلف التي طف مع غاية التحرّي في 

تصحيحه وضبطه» ما عدا الملازم الست لرل فان تصحيحَها لم یکن على الوا 

حَصّل» كان تصحيح طبعه» وتدسيق تيلو ووضعهء على يد أفقر العبيد إلى سيِه» الفوض 

أمره ني جميع الأحوال إلى من كل الأمور بيدهء المتوسل إليه بالحاه اللبوي» "حك" اين 

المرحوم الشيخ A E‏ مصحح دار الطباعة المصرية» حرَسّها 

الله تعالى من كل آفة وبليّةء وقد وافى طبعهُ حد التما» وعَبقت منه روائح 
مسك الختام» في أواخر ربيع الثاني» سنة ۱۲۷۲ أل ومائتين واننتين 
وسبعين من هجرة من أُوتي السبع الثاني» عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام أفضلٌ الصلاة وتم السلام» ويليه الجرء الثاني اوه 
کتاب ال کاة 


0 


الحرء الخامس ت با ا ا يه ااه 
#کتاب الزكاة4 


. 9 + 
i E aA OT ES E E E A E e a r E E e E a E eê A و فرصت ف السنة الحاتة‎ 


لإكتاب الركاة 
رل و في العنوان ا و داح فيه تغلیا أو تپا ۰ 0 

]۷۷11 (قوله: اال مدا ل ((دلیل خ) حبر وا ا :ن 
لياس ذكرٌ الصّوم عقب الصّلاة كما فعَلَ "قاضي ححان"”؛ لأنه بدني محضٌ مثهاء إلا أن أكثرهم 
قدّموا ار کاة عليه اقتداءٌ بکتاب الله تعالى» "نو" ولأنها أفضل العبادات بعد الصلات 'قهسىتانى "7 

قلت: وهو موافق لما في "التحرير" و "شرحه" أ a‏ الأول: ((من 
أن ترتيبها في "الأشرفية" بعد الإبمان هكذا: الصّلاة ثم الركاة» شم الصيام : لحي ثم العمرة 
والجهاد و لاعکاف»» وتام الكلام عليه هناك. 

1۷۷11 (قولةُ: في انين وثمانين مو ا كا عخراوق الجر إل التاق البرارية 
وتبة فى نهر و "انح قال ج ا (وضراه: انی ولائ کا ده شت 


لإكتاب الركاة4 
د لمل ي e‏ ر rh‏ 2 ل ت : , J‏ ۶ 
(قوله: وصوابه: اثنين ونلانين إلخ) قال الرحهمتي : ((المغبت مقدم على الناقي وفهوم الناس متباينة 
ق الكتاب العزين)) ا يى 


.۱۸۳/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الزکاة ۳۸۸/۱. 

(۳) في "الخانية" 1۹/۱ و ۱۹۱/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠۸۳/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(ه) "التغرير والتحبير": المقالة الثانية - الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف في أنه الله إلخ .٠١٤/۲‏ 

. ۲٠۹/۲ "البحر": کتاب الرکاة‎ )٩( 

(۷) "مناقب أبي حنيفة": لمحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازي(ت۸۲۷ه) ولم خد المسألة فيه. 
(۸) 'النھر ": کتاب الز کا ق ۹۸/ب. 

)٩(‏ "المنح": کتاب الز کا ۱ /ق۷۹/. 

.أ/١١۳ "ح": کتاب الزکاة ق‎ )٠١( 


قسم العبادات س ٣م‏ حاشية ابن عابدين 


قبل فرْض رمضان» ولا تحب على الأنبياء إجاعا. 


ٍ ي 2 


"السيد" رحه الله تعاى)). 

۷۹۳ (قوله: قبل فرض رمضان) هذا ما يحسن تقدمّها على الصوم "ط"'. 

إ#“س (قولة: ولا زكاة على الأنبياى لان الركاة طهرة لمن عساه أن يخدنس والأبياء 
مبرٌؤون منه» وأمًا قول تعالی :ا وأوصلنی الصاو وا رَو مادم تحبا [ مریم - ۳۱ ] فالمراد بها 
زکاة النفس من الرذائل التي لا تليق .مقامات الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» أو أوصاني بتبليغ 
الركاة وليس المراد زكاة الفطر؛ لأ مقتضى حَعْل عدم الركاة من حصو صي اتهم أنه لافرق بين 
زكاةٍ لمال والبدن» كذا أفادة "الشبرامل "^. 


3 


۷۷٠٠‏ (قوله: الطهارة) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة. 


(قولة: لان الرّكاة طهرة إلخ) وإذا قلنا: إنها طهرة للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا حدما لأموالهم 
حتى يُطهّروها » فهم أكرمٌ الخلق على الله تعالى » أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى » وإنغا يشهدون 
ما في يديهم من ودائم الله ي يديه يبْذلونه في أوان بذله ونعونه عن غير حله. 

(قولة: هذا ای إلح) الظاهر أن المراد بالطهارة النظافة عن سِمَةٍ البحل وشح النفس ف الم زكيء» 
ون المال أيضا عن فنائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ررحصنوا أموالكم بالرّكاق»» وقوله: رما َف مال 
ي بر ولا بحر إلا منع الركاة» فحرَرُوا أموالكم بالرّكاة» اه "سندي". ولعلّ وحة الأنسبيّة هو موافقة 
تعبير أهل اللغة قي تفسيرهم بالطهارة اه. لكر تقَدَّمّ أن الطهارة بمعنى النظافة عن الأدناس حسية 
كالأنجاس أو معنوية كالعيوب» فلم يظهر وجه الأنسبية. 


(۹) "ط": کتاب الڑ کاۃ ۳۸۸/۱۔ 

(۲) في "ب": ((الرزائل)) وي هامش" ب" :قوله: ((الرزائل)) هکذا بخطه بالزاي» وصوابه الرذائل بالذال المعجمة» جمع 
رذيلة ا الفضيلة کما ف "القاموس ٠"‏ ولا وجحود لمادة((رزل)) ق "القاموس "» ولا ق 'المصباح" اه مصححه. 

(۳) قي حاشيته على "نهاية المحتاج": كتاب ال زكاة _ باب من تلزمه الزكاة .٠٠١/۳‏ 


۷۷٠‏ (قولة: والتماع أي: الريادةء ولها معان أ البركةء يقال: كت البقعة إذا بورك 
فيهاء والمدح يقال: زكى نفسَّه إذا مدَحَهاء والشاء الجميل» يقال: زكى الشاهد إذا أشى عليه 
If 1‏ ج 2# * 0 
بحر" . وكلها توحد في العنى الشرعي؛ لأنها تطهر مؤديها من الذنوب [۲/ق۸۷١/ب]‏ 
ومن صفة البحل» والمال بانفاق بعضه» ولذا كان المدفو ع مسستقذرا فحرم على آل الت 


حون آمو یم صك هرشم ورگی م46 [ اتوبة - ۱۰۲ ]» وتنکیه ب اف وما قثن 


وض ر ۸ f‏ کے فاصررے د ا . هِ ٤‏ 
شى وھ و44 [ سباً - ۲۹ ] وير آلسدقت [ البقرة - ۲۷١‏ ]» وبها تحصل البركة 


«لا نقص مال من صدقو )۲ ویْمدَح بها الدافع ویتی عليه بالحمیل ولب همللرگوة 
قلود [ الؤمنون- > ] لإقدافلح م نتر [ الأعلى - ٠١‏ ] . 


(قولةً: والنماءء أي: الريادة إلخ) في "السندي": ((لكن أشار في "الفتح" أن مصدر ركا الرّر ع إا 
حاء بلفظ زكاءُ بالهمز ورّكواء ولم يذكر علماءُ اللغة زكاة في مصدره» قال في "النهر" بعدما قله عنه: 
إلا أنه في "ضياء الحلوم" قيل: 0 E E‏ ر کر اه ال 
ايو الس لدی کا اد اد لف التي له لن ر ا رل لاه دك ي“ الضباء' 


)١(‏ عبارة "د": ((الطهارة: النطافة والنماء)). 

() "البحر': کاب ال ر کا ۲۱۹/۲ بتصرف سیر 

(۳) أحر جه أحمد ۲٠٠/۲‏ ومسلم(۸۸١۲)‏ كتاب الب والصلة والآداب - باب استحباب العفو والتواضع» والترمذي 
)۲١۲۹(‏ كتاب البر والصلة - باب ما جحاء في التواضع» وقال: حديث حسن صحيح» والدارمي(۱۹۲۸) كتاب 
الزكاة - باب يي فضل الصدقةء وأبو يعلى(۸١ ٤‏ 1)» وابن خزيمة(۳۸٤۲)‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر ناء المال 
بالصدقة» وابن حبان(۸٤‏ ۳۲) كتاب الزكاة - باب فضل الز كاة» والبيهقي ن الس الری: ۸۷/٤‏ کاب 
الزكاة - باب كراهية البخل والشح والإقتار» و ۲٠٠/٠٠١‏ كتاب الشهادات - باب شهادة أهل المعصية» وف "شعب 
الإبمان" )۳٤١١(‏ كتاب الركاة - فصل في كراهية رد السائل» و(١۷٠۸)‏ باب فى حسن الخلق ‏ فصل في التحاوز 
والعفو وترك المكافأةء و(۸۳۲۸) فصل لي ترك المعصية» کلم من حديث أبي هريرة ظه مرفوعاء وقي الباب 


0 


قسم العبادارت .س عاي حاشية ابن عابدين 


ر٠۷۷‏ (قولة: وشرعا تيك إلخ) أي: أنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوحوب الذي 
هو من صفات الأفعال» ولأ موضوع علم الفقه فع الكلف ونقل "القهسستان": ((أنها 
شرعاً: لقذرٌ الذي بُح رجه ال افق ن قال رزوی الک سا ': ایا في القدر حار شرعاء 
فإنها إيتاءُ ذلك القَدرء وعليه المحققون كما في "الضمرات"» وهو القابلٌ للعنوان» وبالاشتراك قال 
'الرخشري"" و "ابن الأثير "7 )) اه. 

وقول تعالى: 0 وة انأ ألركؤة [ البقرة - ٤١‏ ] ظاهرهُ القَذْرٌ الواحبء ويحتمَل تأويل الإيتاء 
پاراج الفعل من العدم إل الوجحود كما في فأقِيموًألصًلَةً) [ البقرة - ٤٣‏ ]. 

( تنبيۀ ) 

هذا التعریف لا يدحلٌ فيه ا السّوائي؛ لأنه يأحذها العامل e‏ فلم يوجحد التمليك 

من ال زكي إلا أن يقال: ك السلطان أو عامله .عنرلة ال وكيل عنه في صرفها مصارفها وتمليكها 


هذا الكلامٌ بصيغة التمريض» فلع وجه تمريضه هو ما ذكره المحقق من أن استعمال یز کو .ععنی ينمو 


لا يستلزمٌ استعمال الرًّكاة ععنى النماءء وأمًا ثانياً فلأل تسليم لغوي شيعا لا يستلزم صحهُ في نفس 
الأمرء فيكون الركاة ععنى النماء لا بد ثي إثباته من النقل الصريح فيه» ولم يوحد)) اه. 

(قولة: إلا أن يقال: إل السلطان أو عامله إلخ) فيه أنه إذا أحذها العامل جيرا لم يوجحد التمليك من 
امز كي مع أنها سقطت عنه جرد الأحذ» حتى لو هلكت في يده لا طالب امالك بها ثانيا» ولو كان 
وکیا عنه ما سقطت بالهلاك وإذا افر ا فا الا هو وكيل قي الأحذ» فلم يوجد 
ميك من ال ر كى ي ما الاد جرا وسات ف بات ر اة الم فيل قرلهة ولو شاط الستطاة الال 
إلخ : ((لو أحذها السّاعي جبرا لم تقع زكاة» وفي "ختصر الكرحي": إذا أخذها الإمام كرها فوضَعَها 
موضعَها أجرَأً؛ لان له ولاية أحذ الصدقات» فقام أده مام دفع امالك وف "القنية": فيه إشكال؛ لان 
الفط ولم توحد اھ. قلت: قول "الكرحي": فقام أذ ال د للا وى الجر 


.۱۸۳/١ "حامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 
.۱٠۱۹/۲ 'الفائق في غريب الحديث": مادة ((زکا))‎ )۲( 
.۳١۷/۲ "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة (( زكا))‎ )۳( 


الخزء الخامس 41٥ PEE IE PEEEIONERIE‏ ا کتاب الزكاة 


حر الإباحة» فلو أطْعَم يتيما ناويا الرًكاة لا زيه إلا إذا دفع إليه الطعوم كما لو 
كسا بشرط أن يقل القبض» إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (حزء مال) حرج المنفعة 


أو عن الفقراي فتأمّل. 

Y۸]‏ (قولة: حر ج الإباحة) فلا تڪفي فيهاء وما الكفتار: فلم تخر ج بقيد التمليك؛ لأن 
الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك وإن صدَق بالإباحة أيضاء نعم تخرج بقوله: ((حزء 
مال إلخ))» فافهم. 

ر۷۹ (قوله: إلا إذا دفع إليه المطعو) لأنه بالدفع اا کا ف اکا 
مله فاو ا ا اظ مها و فت اه ا کر ت و اج ل ات ا فر اب 
أيضا؛ لأ الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم. 

]1۷۷۷۰ (قولةٌ: کال کسای ای کا جز لو کساه» 2 

AAA‏ (قولة: فرط ان ف قيك ي الدفع والكسوة كليهماء ا ف 
"الفت ع" وغيره بالذي لا يري به ولا يُحدَع عنه» فان لم یکن عاقلا فقبَّض عنه أبوه أو وصيهُ 
أو من يعولة قريب أو أجنبياً أو ملقِطةُ صح كما في "البحر" و"النهر" وعبَرَ بالقبض لان 
التمليك تي التبرٌعات[۲/ق۱۸۸/] لا بحصل إلا به» فهو جزءٌ من مفهويي فلذا لم يقد به اول 
كما أشارَ إليه في "البحر"» تأمّل. 

[VYY]‏ (قولة: إ9 إدا حکم عليه بنفقتهم) ق نفقة الأيتا OT‏ إفراد الضمير؛ 


لمفتى به التفصيلٌ: إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرضل؛ لأ للسلطان أو نائبه ولاية أحذهاء وإن 
لم يَضَعْها موضعَها لا بيبطل أحذه» وإن تي الباطنة فلا)) اه. وعلى هذا يدحل تي التعريف زكاة 
السوائ؛ إذ أحذ الإمام قائم مام دفع از کي. 


)۱( ٣ح‏ کتاب ال ر کاۃ ق/ ۹۱۳ /ا. 

(۲) "ح": کتاب ال زکاۃ ق/۱۳١۱/۔‏ 

(۳) الفتح': كتاب الز كاة ‏ باب من جوز الصدقة إليه ومن لا يجوز ۲/١٠؟.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزکاة .۲٠۱۷/۲‏ 

)٥(‏ "النھر ": کتاب الز کا ق/۹۸/ب. 


“aa“ananinococncaunnecnaGcnnutb rvan rnrsnimnnetEtmmnarnEHNVERNRHAGaANRRREAN REREAD? 


لأ مرحعه في كلامه مفرد أي: إلا إذا كان اليتيم ممن تارم نفقتة وقضي عليه بهاء أي: فلا تجزيه 
عن الرّكاة؛ لأنه استثناء من المستثنى الذي هو إثبات وهذا إذا كان يُحتسَّب الودّى إليه من 
E RE EEG CTE TEN‏ 
في "التتارحانية" عن "العيون"» فكان على "الشار ح" أن يقول: واحتسبَةُ منها كما أفادّه ""“. 

قلت: والظاهر أنه إذا احتسبَةُ من الركاة تسقط عنه النفقة المغروضة لاكتفاء اليتيم بها؛ لما 
صر حوا به من أن نفقة الأقارب تحب باعتبار الحاحة» ولا قط مضي اللدة ولو بعد القضاء 
لوقوع الاستغناء عمًا مضى» وهنا كذلك» فتأمّل. 


ت 0 


(۷۷۷۳] (قوله: حلاف ا "الثاني ) اي: ابي يوسف"» فعنده يصح NT‏ 


(قولهُ: فلا تجزة عن الركاة إلخ) لأنه أداءُ واحب عن واحب آخر» لكن لو فرَّض القاضي نفقة 
قريبه غير أصوله وفروعه مثلا ني أل حرم ثمٌ مضى ودفع إليه المأمورٌ بالإنفاق تي أوّل صقر أو آخره 
کو ت ا ا به الرّكاة عند الدفع والتمليك يجزيه عنها؛ لأنٌ نفقة الأقارب 
اط هي اده ولو بعد القضاء؛ لوقو ع الاستغناء عمًا مضى كما قي باب النفقة. اه "سندي". 

E aS a E a 
بالإحزاء يقال: إن النفعة لم تنقطع عن المزكي من كل وجه؛ إذ قد سقط عنه النفقة المفروضة» تأمّل.‎ 

(قولة: حلاف ل "الثاني" وقول المصحّح: لا وحود لذلك في نسخ "الشارح") أقول: يوجحد بيبعض 
النسخ هكذا: : Y))‏ إن حك عليه بنفقتهم» "'مضمرات" خحلافا ل "الثاني برازية')). 


.۲٠۱۷/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب الزكاة - الفصل الأول فيمن تح له الزكاة وفيمن لا تح ق٠‏ ۲/. 

(۳) "التاتر حانية": کتاب الزکاة ۲۷۹/۲. 

(٤(‏ کاب ال ر کاة ق۲۹۴ 

)٥(‏ قوله: خلافا للثاني هكذا بخطه» ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي» وليحرر اه مصححه. 
)١(‏ البزازية": كتاب الزكاة - الباب الثاني في المصرف ۸٥/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء الخامس تت 0 ا ي کال و 
م م سے ۶ َ‫ 5 

: ع w~‏ ا 2 (1) . کک ت د که ل , 
فلو اسك فقیرا داره سنة ناویا لا یجزیه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصابِ حولي» 


((قضى عليه بنفقة ذي رمه المحرّم» فكساه وأطعمَةُ ينوي الركاة صح عند "الثاني ")) اه. 

زاة ف "اة" : (روقال "حة": جوز ف الكسوةء ولا جوز ف الإطعام» وقول 
"أبي يوسف" في الإطعام حلاف ظاهر الرواية)) اه. 

قلت: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشير به لفظ الإطعام ولذا قال 
ني "التتار حائّة" عن "المحيط ": ((إذا کان یعولٌ يتما ومجعلٌ ما يکسوه ويْطمّه من زكاة ماله 
ففي الكسوة لا شلك قي الحواز لوجود الركن وهو التمليك وأمّا الطعامٌ فما دة إليه بيده يجوز 
أيضا لما قلنا بخلاف ما ياأکلهُ بلا دفع إليه)). 

۷ (قوله: فلو اسک إلخ) عزاه في "البحر"“ إلى "الكشف الكبير"” وقال قبله: 
((والمال كما صرح به أهلٌ الأصول ما يتمول ويْدَحرٌ للحاحة» وهو حاص بالأعيان» فرج به 
تمليك المنافع)) اه. 

[YY]‏ (قولةُ: عينم أي: الحزء أو المال» وقول "الشارح : ((وهو ربع عشر نصابو)) صالح 
لهماء فإ ربع العشر معي والتصاب معن أيضاء فافهم. 


[YY]‏ (قوله: وهو ربع عشر نصاب) أي: أو ما يوم مقامَه من صدقات الزات کا 


(قوله: قلت: هذا إذا كان إلخ) وقيل: لا حلاف بينهما في الحقيقة؛ لان مراد ا يوسف" الإطعام 
على سبیل التملكت. اه دی عن 'البدائع . 


)١(‏ ف دا : ((زیه)). 

(۲) "الخانية": كتاب الركاة - فصل ن أداء الركاة ۲٠٠۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "التاترحانية": کتاب الرکاة ۲۸۰/۲ . 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب ال ركاة ‏ الفصل الفامن - لي المسائل المتعلقة من یدفع الزکاة ۱/ق ۱۳۹/ب ا 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۷/۲. 

(1) " کشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به ٤۳۹/۱‏ . 
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تج ل ‌ِ 2 
حرج النافلة والفطرة (من مسلم فقير) ولو معتوها (غیر هاشمي ولا مولاه) ETT‏ 


ا إليه ف ا e‏ 
۷۷ (قولة: حرج النافلة إلخ) لأنهما غير معينين» أا النافلة [۲/ف۸۸١/بع‏ فظاهر 
وأمّا الفطرة فلأنها وإ كانت مقدّرة بالدساع من نحو تمر أو شعير وبنصفِهِ من نحو بر أو ات 
ت ۶٣‏ ت ا ر . £ 
فليست عة من الال الو خوبها ى الذمةة ولا لى هلك الال لا تسقط: كسا سيا ف بابها 
بخلاف الركاة» ولذا تحب من لبر وغيره وإن لم يكن عنده منه شي أمّا ربع العشر في الركاة 


فلا بجحب إلا على من عنده تسعة أعشار غيريء والحاصل: أن الفرق بينهما بالتعيين والتقديرء 
هذا ما ظهرَ لي» فافهم. ا 

۷۷ (قولة: من مسلم إلخ) متعلق د ((قليك))» واحتررً بجميع ما ذكرّ عن الكافر والغني 
والهاشمي ومولاه» والمراد عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف "ح"“. قال في "البح ": 
((ولم يشترط الحريّة؛ لان الدفع إلى غير الح حائز كما سيأتي" في بيان الصرف)). 

مطلب ف أحكام المعتوه 

]1۷۷4 (قولةُ: ولو معتوها) فى "لغرب : ((العتوه: التاقص العقل» وقي المدهوش عن 
E‏ 

وفيه التفصيل الا في الصبي كما في "التتارحانية"» وف عامّة كتب الأصول أن حكمه 


.۲۱۹/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )١( 
.۳۸۹/۱ "ط": کتاب ال رکا‎ )۲( 
ORE SEAS 

() ح: ر الرکاة ق۳٣١١‏ /أ. 

۲۱۷/۲ "البحر": کتاب ال زکاة‎ )٥( 

() ۰۲/۹ "در" 

(۷) 'المغرب': مادة ((عته)). 

(۸) المقولة ]۳٤۷۲[‏ قوله: ((وحزم المصنف إلخ)) فما بعدها. 


E 


0 


الجزء الخامس 2 ی 00 ا و کے :ااا 


أي: معتقه» ا لك :(( تمليك المال ))» أي: المعهو د إحراحةٌ شرعا 
(مع قطْع الف عن البلت ن كل وحة iE A O‏ 


كالصبئ العاقل تي كل الأحكا» رڀ ار ات ي غو اا و 


"بو ايسر ق e‏ وي امول e‏ لا کلف بأدائه 


بلا CC‏ فقد صرح بأنه يقضي القليل دون لکیر وإ : مخاطبا فیما فل کالناہ والمغمى 
عليه دون الصبئ إذا بلغ» وهو أقرب إلى التحقيق» كذا قي "شرح المغني" ل "الهندي" 
ا 

[VVA*]‏ (قولة: أي معتقه) بفتح التايي والشر للهاشمي. 

E (قولة: وهذا) أي: ما ا به‎ [VVA1] 


م 


N‏ ی لري قا ة إلى ما أجاب به في "النهر"“ عن اعتراض ا 
غل الک 4 زرباں فول نمليك المال يتناو ل الصدقة النافل)» فزاد قوله: ((عینه e‏ کیا 
فعا ا لإحراحهاء وحاصل 2 أن أل تي (رالمال)) للعهدء وهو ما عينه الشار ع. 

۴ (قولة“: مع قطع) تعلق ب (رقليك)» وقولة: ((من كل وجي)) متعلق 
ب ((قطم))» "ط". 


)١(‏ ((الدبوسي)) ساقطة من "الأصل". 

1لم قفا على ترجته. 

(۳) شرح أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين الهندي الغرنوي (ت٣۷۷ه)‏ على "المغني" قي أصول 
الفقه لعمر بن محمد» جلال الدين الخبّازي المخجندي (ت ٦۹۱‏ ه). ("كشف الظنون" ۱۷٤۹/۲‏ "الجواهر المضية" 
۲ » "الدرر الكامنة" ٠١٠٤/۳‏ ء "الفوائد البهية" ص۸٤‏ ١ء).‏ 

)٤(‏ "الإحکام": کتاب الز کاة ۲/ق ١۷/ب‏ بتصرف. 

)٥(‏ "النھر": کتاب الزکاۃ ق ۹۸ /إب. 

() "الدرر": کتاب الزكاة ۱۷١/١‏ 

(۷) انظر ”شرح العني على الك ر + كتاب ال ر كاة ٣/١‏ ۸. 

(۸) من(( كما فعل المصنضف)) إلى((قرله)) ساقط من "الأصل". 

(4) "ط": کتاب الز کا ۳۸۹/۱. 


قسم العبادات ...س بلع  _‏ حاشية ابن عابدين 


N‏ تعالى) بيان لاشتراط النية. 
(وشرط افتراضها عَقَل وبلو غ OD ADD‏ 


۷4س (قولة: فلا يدف لأصله) أي: وإ علاء ((وفرعه)) وإن سفلً» وكذا لزوجيِه 
وزوجها وعبدهِ ومکاتبه؛ لأنه بالدفع إليهم لم تنقطع امنفعة عن المملك - أي: امز كي - ين 
کل وحو. 

۷۷۸ (قولة: لله تعای) متعلقٌ ب ((ملی))» ۲7/ق۱۸۹/أ] أي: لأجل امتال أمره تعاى. 

ر۷۸ (قولة: بيا لاشتراط الةم فإها شر بالإجماع ي مقاصد العبادات كلها "بر ". 

[YYAY]‏ (قولة: عقل وبلوغ) فلا تحب على جنول وصبي ؟ لأنها غاد محضة وليسا مخاطبين 
بهاء وإججاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العبادء والعشر وصدقة الفطر لأ فيهما معنى 
المؤنة ولا حلاف أنه في المجنون الأصلىي يعتبْر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه» أمّا 
لعارضي فان استوعب کل الحول فكذلك قي ظاهر الرّواية» وهو قول "محمد" ورواية عن 
"الثاني" وهو الأصح» وإ لم يستوعبةُ لغاء وعن "الثاني ": أنه يعر في وجوبها إفاقة أكثر الحول» 
"نهر" . ولم يذكر المعتوةَ هناء والظاهرٌ أن فيه هذا التفصيل وأنه لا تحب عليه في حال العته؛ 


(قولةٌ: لأحل امتثال أمره کال که ان هدا اة عن اا ا 
قول 'الشارح" : لاشتراط النيةٍ إلخ) ول غا ترك هذا القيد في سائر العبادات لعدم المجانس» وكونها 
لال ا ف اة اله ها عون 5 اد ا م امن غا كال ا ب مةه 


HH چ‎ 


تدبر» سند : 


(قولةُ: وعن "الثاني" أنه يعبر إلخ) وق الشرنلالية ((الصحيح اشتراط الإفاقة اول السنة لانعقاد 
الحول وآخرها ليخاطب بالأداء)) اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": کتاب الزکاة ۲۱۷/۲ بتصرف. 
(۲) 'النھر": کتاب ال زکاة ق ۹۸/ب. 


لما علمت من أن حكمَةُ كالصبى العاقل» فلا تلزمُة؛ لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذالم 
يستوعب الحول؛ لان الحنون يلغو معه» فالعبَةٌ بالأول. وأا ما في "القهستاني" من قوله: 
((فتجب على العتوه والغمى عليه ولو استوعَب حولاً كما في "قاضي خان" )) اه ففيه أني 
راحعت نسختين من "قاضي خان" فلم أره دک حکم العتوه» وإغا ذكرّ حكم المجنون والمغمى» 
ولو وح فيه ذلك فهو مشكل» فتأمّل. 

[YYAA]‏ (قولة: وإسلام) فلا زکاة على کافر لعدم حطابه بالفرو ع» بوا کان اا 
او فلو الم الردا لا حاطب بشيء من العبادات آيام ردته. شرط للوجوب شرط 
لبقاء الرّكاة عندناء ا رتد بعد وحوبها سقطت كما في الموت» "بحر" عن "المعراج". 

و ف ت عل د ول كات او مق 0 الد ل مل له 
والمكاتبُ ونحوه وإن ملك إلا أن يلكه ليس تاماء "نهر ". 


(قولة: وما ما في "القهستاني" من قوله: فتحب إلخ) قد يقال: إن ما في "القهستاني" موافق لما قدمَّه 
عن الدبرسى و الست :فن أنه لا يكلف بأداء العبادات» وإذا زال العتة توكّةَ عليه الخطاب بالأداء 
حالاً وبقضاء ما مضى))» والظاهرٌ أن "قاضيان" ذكَرّ ذلك فی غير "فتاواه"» وفيها في غير هذا الحلٌ. 

(قوة: ثم كما شرط للوحوب إلخ الاه أن المراد بسقوطها بالرَدّة والموت عدم تأتي فعلها منه 
بعدهماء لا أن ذمّته برئت منهاء ولذا لو أسلْمْ وخب عليه أداء زكاةٍ وحبت زمنٌ إسلامه» ويب عليه 
لادا ا ر ول خا و ا وا مو که و ا ر د لی کان 


ت 5 
ردته لعدم صحة نية المرتد. 


.۱۸۳/١ "جحامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب ال ركاة - فصل في مال التجارة ٠٠١۷/١‏ (هامش"الفتاو ى الهندية")»› وليس في النسخ التي بین آیدینا 
ذكر (المعتوه)» وهذا موافق لنسختي قاضي خان اللتين راحعهما ابن عابدين رجه الله. 

(۳) "البحر": کتاب الرکاة .۲٠۱۸/۲‏ 

.//۹ ٩ق "النھر": کتاب الزکاة‎ )٤( 


قسم العبادات ل ٠‏ ب ر کی اة این عابدین 


2 1 £ ا 9 
وي ( اي: سبب افتراضها (ملك n a‏ 


]° ¥۷4 (قوله: والعلم به) آي: بالافتراض» 0 وإغا ك یذکره اأ أنه شرط 
لكل عبادةء وقد يقال: إنه ذكرَ الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف» فينبغى ذكره أيضاء 
بحر 


(Tn 


۷١‏ (قولة: ولو حکما إلخ) فلو أُسلْم الحربي تم ومکٿ سنين وله سوام ولاعلم له 
الشرائع لا تحب عليه زکاتهاء فلا يُحاطّب بأدائها إذا رح إلى دارنا حلافا ل "زفر" "بدا . 

۷٠٠١‏ (قو: ملك نصابي فلا زكاة ني سوائم الوقف واخيل المسبلة لعدم املك ولا فيما 
اد بدارهم؛ 7ق /ب] لآ ملکوه بالإحراز عندنا حلافا ل "الشافعي". 
"بدائع”“. ولا فيما دون النصاب. 

مطلب: الفرق بين السّبب والشّرط والعلة 

م اعلم أن هذا جعلهُ ني "الكتز"”“ شرطاء واعترضة في "الدرر": ((بأنه سبب))» وأحاب 
الد روان ا غلل الست ام ارط لاشتراكهما ف أن كلا منهما يضاف إليه 
الوحود لا على وجه التأثير» فخرَّج Aa ELL‏ 
دون الشرط كماعرف ف الأصول)) اه. 


(۱) في "د" و "اط و اب" (ز(سببه)). 

(۲) "ے": کتاب الزکاۃ ق٣١۱١/أ.‏ 

(۳) لم نعثر على المسألة في "البحر". 

)٤(‏ "البدائع": كتاب ال ركا - فصل في شرائط الفرضية ٤/۲‏ بتصرف. 

(ه) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ٩/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الركاة .۸٤/١‏ 

(۷) "الدرر": کتاب الزکاة .۱۷۲/١‏ 

(۸) "الیحر": کتاب الرکاة ۲۱۸/۲. 


)٩(‏ في آ' و" ب": ((وبتمین)). 


الحزء الخامس کج .ا ت ود کے دا کات الركاة 


أقول: ولا حاحة إلى ذلك» فقد ذكر في "البدائم"”“ من الشروط الملك المطلى» قال: ((وهو 
املك يدا ورقبة))ء وقال: إن السبب هو الال؛ لأنها وحَبَتٌ شكرا لنعمة الالء ولذا تضاف إليه 
يقال: زكاة الالء والإضافة فى مثله للسببيّة كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت)) اه. 

وعليه فيلك النصاب - حيث جعل شرطا كما ف عبارة الكة ٠‏ تكون شي اضافة 
الصدر إلى مفعوله ا OE O LALE‏ 
إل الرصرف: آي الصا لرك وبع أ لا يضح فسيرغارة الك" اعلا ل 
فعَلةٌ في "النهر" لملا يحتاح إلى الحواب .عا مر“ عن "البحر" وأنه لا يصح تفسيرٌ عبارة 
ا فسّرنا به عبارة "الكتز"» فافهم. 

۷۷۹۴١‏ (قولة: نصابي) هو ما نصبَةٌ الشار ع علامة على وحوب الرًكاة من المقادير اة 
في الأبواب الآنيةء وهذا شرط تي غير ز ة الررع والفمار؛ إذ لا يشترط فيها نصا ولا حَوَلان 
حول کما سيأتي ف باب العشرء 


qt # E 


(قولة: اقول ولا ا إلى ذلك إلخ) يؤيده ماذكره ط "عن الجبوى" وول هو 
السبب» وملك النصاب هو الشرط)). 

(قولة: ا التصاب المملوك إلح) ف فان الي الال المطلق لا اللصاب المملوك كما يدل على 
ذلك ما نقلَهُ عن "البدائم"» وما يأتي من أ النصاب شرط. 


(1) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى الال ۹/۲ »وفصل في سبب فرضيتها ٤/۲‏ بتصر ف. 
(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة .۸4/١‏ 

(۳) "النھر": کتاب الرکاۃة ق۹٩۹/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة [۷۷۹۲] قوله: ((ملك نصاب)). 


1 f 


SPO) 


قسم العبادات ن ت E‏ ب ا جاشة این غابدین 


نسبة للحَول لِحَوَلانه عليه (تا٣)‏ بالرًفع صفة (يلّك)) حرج مال الكاتب. 
أقول: إنه حرج باشتراط الحرية O O‏ 


4١‏ (قولة: نسبة للحول) أي: الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي“ متنا قبيل 
اة لمال 

|۷۷۹] (قولة: رحولان عليه) آي: لان حولان الحول على النصاب ا لکونه LL‏ 
ا و مي الحول حولا E E E FS‏ 
إلى فصل من فصول الأربعة. 

۷۷۹۹ (قولة: حرج مال المكاتب) أي: حر ج بالتقييد به؛ لأ المراد بالتام الملوك رقبة 
و وملك المكاتب ليس بتام او و ا 
الكتابة سَلِم له» وإ عَحَرَ سَلِمٌ للمول» فكما لا يحب على المولى فيه شيءَ فكذا 
[/ق 1/۹٠‏ المكاتب كما ف "الشرنبلالية"". 

ق وغ يفا غر الال القرد والافطي جرح ومقري لابية غايهة و نتفرن 
في برية» فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتي"؛ أنه وان کان ملو کا له رقب لک لا يه له 
كما أفاده في "البدائم"» ورج به أيضا - كما في "البحر" - المشتري للتجارة قبل القبض 
ل لار 


ر۷۹۷ (قولة: أقولٌ إلخ) حاصلة: أنه لا حاحة إلى قوله: ((تام))» وفيه نظرٌ؛ لأنه في صدد 


(قولة: لاجاحة إل ف (ا٣))»‏ وفيه نظرٌ إلخ) وأيضاً ذكرهُ محتا إليه يرح ج ما تدم من المفقود وحوه. 
(0 ھ۳ در 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ۱۷۲/١‏ رهامش "الدرر والغرر"). 


د 0 


(۳) ص٣٤ ٤‏ 
)٤(‏ "البدائم": 8 e‏ - فصل ي الشرائط التي ترجحع إلى المال ۹/۲. 
)١(‏ 'البحر": كتاب الزركاة ۲۱۸/۲ بتصرف يسير. 


الحزء الخامس o‏ ا خا ا سے کتاب الزكاة 


e EES SE E a ES 


تعريف سببٍ الوجحوب» ولا بد ني التعريف من كونه جامعا مانعاء فلو اط املك عن قيا التمام 
لورَة عليه ملك المكاتب» وذكر الحربة ني بيان الشرط لا يحرج تعريف السبب عن كونه ناقصاء 
فحیتعلٍ لا بد من ذ کرو تأمٌل. 

]¥۷4۸[ و ان إلح) زیادة ترق في بيان الاستغناء عن قيب التما» آي: ولو فرض 

ن مال المکاتب لم يرج با شتراط الحريةء وقصرد إحرابحة وإحراج غيره ما تمذم يحرج بإطلاق 

املك لانصرافه إلى الكامل» واللك الكامل هو التام» فلا حاجة إلى ا ي 
هذه عناية عدر بها عند عدم التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض المعترض» فاد الظلى كيرا ما اا منه 
N E a‏ 
ولا سيّما ني مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعيّة» وقصَدَ الاحتراز به عن غيره ولذا ذكر 
فى المتون ا NS‏ وغیرهما. 

]۷44 قول ودح أي: عا اساب الذكور» "فت" ". 

[YA**]‏ 9 ما ملك بسب خحبيش إلخ) أ على 'الإمام"؛ لن حلط دراهمه 
بدراهم غیره عنده استهلاكء اما Ss‏ فلا يثبت الملك؛ 


Cm x 


فلا ورت غه لأنه مال م ترك وإغا بورك حصة اليست مشه شح ٠"‏ 
القهستاني"“: ((ولا زكاة في المغصوب والمملوك شراءٌ فاسدا)) اه. 


.٠۷۲/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الركاة‎ )١( 

(۲) انطر "ملتقى الأججر": كتاب الزكاة .٠٦۹/۱‏ 

EES :' "الفتح‎ (۳) 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة .١١١/١‏ وفي "د" زيادة: ((قال ني "البحر": وقوله: - أي صاحب "الفتح" أرفق بالناس: 
إلا أن في إيجاب ال زكاة على قرله إشكالا؛ لأنه مع الملك مشغول بالدين» ولذا شرط في "المبتغى" أن يبرئه أصحاب 
ا و باد ور کح عب فة ا ردن ای ب عاو ا کن 
له مال غيره يويي منه الكل» أو البعض إن كان زكى ما قدر على وفائه» قال: ثم رأيته في "الحواشي السعدية")). 

. ۱۸٤/١ "جحامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٥( 


قسم العبادات ‏ .س للع .س حاشية ابن عابدين 


والمراد با لغصوب ما لم يَخحلطه بغيره لعدم الملك» وأَمًا المملوك ا 
لأنه قبل قبضه غير ملوك» وبعده ملو ملكا تام وإ كان مُستحِق الفسخ» فتأئّل. وقد ما إذا 
کان ۹6بت له غيرة الخ أنه إقالم يكن غيرة يكو سشغرلا بالد لصوب 
NE La a‏ 
'السّراح"": (رلا صرف الدَينٌُ ملك آحرَ لا زكاة فيه))» والتقييد بالانفصال غير لازم» 
وسيأتي تمامٌ الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. ^ 

[YA]‏ (قولة: فارغ عن دين) بابر ت ((نصابی)» وأطلقه فشمل ادي العارضَ كما 
يذكره "الشارح ٠"‏ ويأتي ا وهذا إذا كان الدَينْ ثي ذميّه قبل وحوب الزكاة» فلو لْحِقه بعده 

(قولة: فهو مشكل إلخ) يندفع الإشکال .ما قاله "القهستاني" في تفسير امالك في قوله: لا تحب 
إلاً على حر مكلف مالك إلخ : (رأي: قادر على التصرّف على وجو لا تعلق بذلك تبعَة في الدني 
ولا غرامة في العقبى كما في "الكرماني")) 2 فإنه بتصرفهِ فيه يلزمُة قيمته» فلم یکن قادرا على 
ا ف الا ا كان مستحق الفسخ كان منزلة العدم» EE‏ 
E‏ 

(قولةٌ: لما في "السراج" إلخ) كلام "السّراج" فيما إذا أحة المالان ولا مانع من صرف الديين 
لمالا زکاة فيه عند عدم غیره؟ لأنه باع بالدين» فالأظهر ما في "السندي": ((من أن المراد بالغير 
ما تحب فيه الرّكاة أو لم تحب)). 

(قول: والتقييد بالانفصال غير لازم) الظاهرٌ أنه قي لا بد منه ازوم زكاة المغصوب المخحلوط؛ 
إذ لو لم يكن له غيره منفصلٌ عنه لا تحب الرّكاة إلا بقذر غير المغصوب إن بلع نصاباء لاق قر 
المغصوب لاشتغاله بالدين. 


)١(‏ 'السراج الوهاج": کتاب ال زکاة ١/ق‏ ١۳۸/ب‏ بتصرف. 
)۲( ص٥‏ ۲ ۵_ 3 


(۳) ص۳۷٤‏ در ". 


الحزء الخامس ب ۷ ا ل :کال 
له مطالب من جحهة العباد) سواء کان لله کر کا وحراج» OT TCT TET‏ 


لم تسقط الز كاة؛ لأنها تت ف ذمبه» فلا پسقطها الق من الدين بعد ثبوتهاء "جحوهرة"'. 

۷٠١‏ (قوله: له مطالبٌ من حهة العباد) أي: طلبا واقعا من حهتهم. 

YA)‏ (قوله: سواء کان) أي: الدين. 

۰٤‏ (قوله: کز کات فلو کان له نصابٌ حال عليه حَولان ولم یز که فیهما لا زکاه عليه 
في الحول الثانى» و كذا لو استهلك النصاب بعد الحول ثم استفاد نصابا آحرَ وحال عليه الحول 
لا زكاة في المستفاد لاشتغال مسة منه بدين المستهلك, أمّا لو هلك يركى المستفاد لسقوط زكاة 
الأول بالهلاك "بحر ". والمطالب هنا السلطان تقديرا؛ لأ الطلب له في زكاة السوائم وكذا 
في غيرهاء لكل لما كرت الأموال في زمن "عثمان" رضي الله عنه» وعَلِم أن في تتبعها ضررا 
بأصحابها رأى الصلحة في تفويض الأداء إليهم يإجماع الصحابة» فصار رباب الأموال كال وكلاء 
عن الإمام» ولم بيبطل حقه عن الأحذى ولذا قال أصحابنا: لو عَلم من أهل بلدة انهم لا يؤدون 
زكاة الأموال الباطنة فإنه بطالبهم وإلا فلا لمخالفته الإجماع "بدائم". 

( تبیه ) 
“(ON ur‏ م س ا ê‏ 7 

ما وقع في صدر الشريعة ‏ : ((من أن دين الزكاة لا يمنع)) سهو كما نبه عليه 
ابن E‏ وعیره. 

YA‘ ®]‏ (قوله: وخحراج) ف البدائع ((وقالوا: دين الخراج يتح و حوب الز كاة؛ انه 
يُطالب به» وكذا إذا صاز العْشرّ ينا ف الذمّة بأن أتلف الطعام الشري صاحبة» فأّا وحوب 
العشر فلا یّمنع؛ لأنه متعلقٌ [۲/ق۹۱١/]‏ بالطعام» وهو ليس من مال التجارة))» "بحر" . 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة .٠٤١/١‏ 

(۲) "البحر": کتاب ال رکاة ۲۲۰/۲ بتصرف. 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية ۷/۲ بتصرف. 
)4( شرح الوقاية": كتاب ال ر كاة ۹۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية ۷/۲ باخحتصار. 
( یچ کاب الر اة 5/۴ 


oY 


ااا ی ا ی کک ان غ 


م ت ر ر و o‏ 
للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته امحل للفراقء و 'نفقة لزمته 
بقضاء أو رضاي ES GEE E EROS ESRAR‏ 


۸۰ (قوة: أو للعبد) معطوفٌ على قوله: وله تعال)). 

[YAY]‏ (قولة: ولو كفالة سال ف ڌين العبد» قال قي "المحيط ': (( لو استقرض ا 
فكَفِلٌ عنه عشرة ولكل" أل ني بيته» وحال ا حول فلا زكاةَ على واحاٍ منهم لشغله بدين الكفالة؛ 
لان له ان يأحذ من شاءَ ))» "بحر" . قال في "الشرنبلالية: (روهذا الفر ء۶ ظاهر غل الول 
بن الكفالة ضم ذم إلى ذمَة في الدّين» أا على الصحيح من أنها ف الطالبة فقط ففيه تأمَل)) 8 

قلت: لا شك أيضا على القول بأنها في المطالبة يكونُ RE SENE‏ 
ذا امتع» فيكو الكفيلٌ حتاجاً إلى ما في يدو لقضاء ذلك اين وإن لم يكن في ذم دعا للملازمة 
اا غ غ الزكاة بالدين بان المديون متاح قال ی اا 
أن قضاء الدين من الحوائج الأصليّةء والمال المحتاج ا ال الزكاةء تأمّل. 

[AAJ‏ (قولة: أو مولا إلخ) عزاه في "المعراج" إلى "شرح الطحاوي" وقال: ((وعن 
"أي حنيفة" لا يمن وقال "الصدر الشهيد": لا رواية فيه» ولكل من المنع وعدي وحة))» زا 
القهستان "© ا نه غير مانم )). 

[YA۰۹]‏ (قولة: و بالنصب غفا على ((كفالة) بتقدیر مضاف فيهماء أي: دين 
كفالة ودين نفقةء "ط". 

[YA1۰]‏ (قولة: لزمته ا أو رت ای بقضاء القاضي بها أو تراضيهما على قدر 


(قولة: قلت: لا شك أيضاً على القول إلخ) لك على القول بأد الكفالة ضمٌ ذم إلى ذكة 


ني المطالبة لا في الدّين تكونُ مسألة الكفيل خارجة عا يأتي من قوله: ((وفار غ عن حاجيه الأصليّة)). 


)١(‏ في "د" و "و": ((أو)) بدل الواو. 

(۲) "البحر": کتاب ال رکا ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۱. 

(۳) الشر اة : كاب آل كاه ۷۲/١‏ (هامش "الدرن والعرر: 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة .٠۸١/١‏ 

١(٭)‏ "'ط "': کتاب الر کا ۳۹۱/۱ 


الجزء الخامس س ت 4۲۹ ا ا ا کتابں الزكاة 
سے gg‏ ت J‏ 
بخلاف دين نذر وكقارةٍ وحج لعدم المطالب» a‏ 


معيْن؛ لأنها بدون ذلك تسقط .عضي المدّةء وما تصيرٌ دينا بأحدهماء لكر في نفقة الرّوجحة مطلقاء 

أمّا في نفقة الأقارب فلا تصيرٌ ينا إلا إذا كانت المد قصيرة دون شهرء» أو استدان القريب النفقة 
f ik‏ (0) * . 5 

بإذن القاضي كما سيأتي ٠‏ إن شاء الله تعالى في بابها. 

(۹ ۷۸۱ (قوله: بخلاف دين نذر) كما إذا كان له مائتا درهم ونذر أن يتصدق .مائة منهاء 
فإذا حال الحول عليها تلزمة زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين ونصف؛ لأنه استحق بجهة 
الركاةء فيبطل النذرٌ فيه» ويتصدق بباقي المائة» [۲/ق١۹١/ب]‏ ولو تصدق بكلها للنذر وقع عن 

O E ST 4 1‏ 
الزكاة درهمان ونصضف لتعينه بتعيين الله تعالى» فلا يبطله تعيينه» ولو نذر مائة مطلقة فتصدق .مائة 

, 5 ك 2 اپ لر ۰ 1 TH‏ 
منها للنذر يقع درهمان و تصف لل ر کاة» و يتصدی مثلها کا ف "ا لمعراج" عن الجامع'" ٤‏ 

۷۸٠٠‏ (قولة: وكفارق) أي: بأنواعهاء "ح"". وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر وهدي 


(قوله: وقح عن الركاة إلخ) قلت: ما لم يكن المدفو ع له هاشميًا أو مسولاهء فإ كان هاشميًا كان 
ا لے 2٤ء‏ 8 ڍ u‏ ت 2 RT r,‏ ۴ ت 2 tt‏ 1 
للمتصدق أن يرحع على الهاشمي ود ویدفعه إلى احر ناویا الر کا اه سندي . 
E‏ و 8 ٩‏ 1 ا ۴ ي # 
(قوله: ولو نذرٌ مائة مطلقة إلخ) قال "المقدسي ': ((وفيه بحث؛ لانا ألغينا تعيين الناذر الدرهم)) 
رة م ا و ۶° £ ,و ت 
اه. قلت: ومراده أن يكون النذرٌ المطلق والمقيد متعحد الحكم» فعليه أن يتصدق في كل من الصورتين 
بدرهمين ونصف عنده» ول تخا قا تد لك المسالة لما كانت موا علها را تال إن 
هذه مستفناة من كليّة إلغاء تعيين الناذر الدرهم» فتأسّل» "سندي". وانظر ما نقلهُ هنا وما ذكره الشيخ 
فيما يأتي من أنه إذا نوی بالتصدق بالكل نذرا أو واجبا حر يصح ويضمن الزكاة. 
(قولة: أي: بأنواعها إلخ) سيأتي في الظهار أن على القاضي إلزامَةُ بالتكفير دفعا للضرر عنها 
وقد يقال: القاضي وإن طالبَه بالتكفير إلا أنه لا دين عليه قبل القربان لعدم الجنث الذي هو الشرط 
وإن كان السب موجودا وهو الحلف. 
)١(‏ انظر المقولة [١٠٠١ > ٤[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إلخ)). 


(۲) "الحامع الكبير ": كتاب الزكاة - باب ما يوجب الرجحل على نفسه ص٤‏ ۲-. 
)۳( 8 كتاب الطهارة ق۳٠١١/إب.‏ 


قسم العبادات ‏ ...س بجع حاشية ابن عابدين 
وو ان و ی وع O E OE EE CT PR ERP E‏ 


المتعة والأضحية E‏ 
( تتمَة ) 

قالوا: تمن المبيع وفاءٌ إن بقي حولا فز كات على البائعم؛ لأنه ملكه» وقال بعض المشايخ: على 
الغ انديع الا موضوعا عند البائع فی انح مماعنده "بدائع". EET‏ 
((أٌَ زكاته عليهما للتعليلين المذكورين))» قال: ((وليس هذا إيجاب ال ر كاة على شخصين في مال 
واح؛ لأ الدراهم لا تعن" في العقود والفسوخ وهكذا ذكر فخ الدين "البزودي" هذه 
السالة أيضا في "شرح الحامع")) لرا ف ا 

قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء 
مرل منزلة الرهن» وعليه فيكون الفمَنْ دينا على البائم» تأمَل. 

۸٠‏ (قولة: ولا يُمنع الدين وجحوب عشر وخراج) برفع ((الدين)) ونصب ((وحوب))» 
والكلامٌ الآن في موانع الرٌکاة لکن لما كان كل من العشر والخراج زكاة الرروع والثمار قد 


ھ 


بتوهُم أن الدين يمن وحوبهما نب على دفعه» وذكر الكفارة استطراداء فافهم. 


رن لثمن دیا على البائع) هو ون کان دینا عليه إلا أنه ملوك له فإذا کان قائما وحال عليه 
ا حول وعنده ما يي به يجب عليه ز كات فإجابها عليه ليس منافيا لتتزيله مثزلة الرهن» تأمّل. ثم إن وجوبها 
على البائع إغا هو على القول بأ الستقرض يلك القرض عجر الأحذ لا على ماقاله "أبو يوسف" من أنه 
لک ا هراق وا ا ا سه و و 


() "البحر": کتاب الرکاة ۲۲۲/۲. 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية 1/۲. 
(۳) ((لا تتعين)) ساقطة من "الأصل". 

)٤(‏ "البرازية ": كتاب الزكاة ٤/٤‏ ۸ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس ت ا ا ي ےه كاتا 


وكفارةٍ (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأ المشغول بها كالمعدوم » وفسره 
"ابن ملك" ما يدف عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه a‏ 


۸٠٠‏ (قولة: لأنهما مؤنة الأرض النامية ) حتى يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» 
(TY gı,‏ 
بدائع 


2 ا 


[YA18]‏ (قولة: كفا رت) أي: أن الدينَ لا من وحوب التكفير بالمال على الأصح 
عن "الكکشف ا 

ا و 
صحح في "التقرير"" منعَ وجوبها بامال مع الدّين كالرًكاة)) اه. ويواققة ما سيأتي“ في زكاة 
الغنم من قصة ة أمير بلخ. 

(قولة: ۰ عن حاجته الأصل أشار إل آنه معطوف على قوله: ((عن ين)). 

۷۸۷ (قولة: وره "ابن ملك" أي: سر المشغول بالحاحة الأصايّة» والأولى: فسرها 
وذلك حيث قال: ((وهي ما [۲/ق۱۹۲/] يدفم الهلاك عن الإنسان فقا كالنفقة ودور 
السكنى وآلاتِ الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع ا لحر أو البرد أو تقديرا كالدّين - فإك المديون 
حتاح إلى قضائه ما في يده من النصاب دفعا عن نفسيه ا حبس الذي هو كالهلاك - وكآلات الحرفة 


)١(‏ قوله: ((لأنهما مؤنة الأرض إلخ)) هكذا بخطه» ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي اه مصححه. 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية .1/١‏ 

(۳) "البحر": کناب الرکاة ۲۲۲/۲. 

)٤(‏ "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به ٠٥/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم خحد فيه التصريح ا الأصح. 

.1۳/١ 'فتح الغفار": الكلام على الأمر‎ )٥( 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - الجحمع والفرق - أنواع الديون: ما عنع الدينْ وجحوبة وما لا نع ص١١٤-.‏ 

(۷) ذكر صاحب "التقرير" المسألةء إلا أنه لم يصح بتصحيحهاء انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الأول - 
الفصل الأول _ مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل إلخ ۷۸/۲. 


(۸) المقولة ]۸٠١ ٤[‏ قوله: ((حتى أفتي)). 


قسم العبادات م ج -( 40 م ب ت داشان ادن 


Imm nmnannmannanmdinnanmnnmnnREGEQGCNNGAMGHNYHHNVLCLGVCVNADSCECNRDSLCOLECLCOCONAPNHDDLOHEDHEECEVRCCLTEDALDG 


وأثاث المنزل ودواب ار کوت وكتبٍ العلم لأهلهاء فإك اجهل عندهم كالهلاك فإذا كان 
له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة» كما أن الماء اللستحَق بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم» وحار عنده التيمم)) آه. 

وظاهرٌ قوله: (رفاذا کان له دراهم إلخ)) أن المراد من قوله: ((وفارع عن حاجيه الأصاشة) 
ا کان اا م اتی ارآ دخا رغ عن ار ازل لك ےک کاک ہا 
مشر بأد اراد نفس الحوائج» فإنه قال: ((وليس في دور E E E E‏ 
اواب ار کوت وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة؛ لأنها مشغولة جعابحته الأصايةت ولیسست 
بنامية أيضا)) اه. وبه يشعرٌ كلام "المصنف" الآتي“ أيضا. 

وأشار كلام "الهداية" إلى أنه لا يضر كونها غير ناميةٍ أيضا؛ إذ لا مانعَ من حروجحها مرتين 
کما حرج الدين انيا بقوله: ((فارغ عن حوائجه الأصلية))» وحصه بالذكر كماقال 
'القهستات "0 ل فيه من التفصيل. 

قلت: على أنه لا يعترّضٌ بالقي اللاحق على السابق الأحص» فن الحوائج الأصليّة أعم من 
الدين» والنامي أعم منها؛ لأنه يخرج به كتب العلم لغير أهلهاء وليس من الحوائج الأصيّة» لكنْ قد 
يقال: التو موضوعة للاحتصار» فما فائدة إلحراج الحوائج مرتين؟ نعم تظهر الفائدة في ذكر 
القيدين على ما قررَه "ابن مَللكٍ": ((من أن مراد بالأوّل النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف 
إلبهاء فيكون التقيي بالنماء احترازا عن أعيانهاء والتقييد بالحوائج الأصليّة احترازا عن أثمانهاء فإذا 
کان معه دراهم أُمسّکها (۲/ق۹۲١/بع‏ بنيّة صرفها إلى حاجته الأصايّة لا تحب الرّكاة فيها 


.۹۷/١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )١( 
."" من((لکن کلام)) إلى (رالخحوائج)) ساقط من‎ )۲( 


( 0 ضعت در 


.٠۸١/١ 'جحامع الرموز': كتاب الزكاة‎ )٤( 


١ 


الحزء ا لخامس ج ی ا ا کک کے اتا 


ueecunuannedmrvmEeanYSNDrEEnNaASrrHNYECCECHNEREECDRIVECPRNLLVLTENDEAOCOYASSNSEYDEEENADDGEASNDECGENrENENN EYE 


إذا حال الحول وهي عنده))» لكن اعترضة في "البحر" بقوله: (رويخالفة ما قي "المعراج" قي فصل 


زكاة العروض: أن الزكاة تب ف التقد كيفما أمسكة للنماء أو للنفقة» وكذاقي "البدائه" 
في بحث التماء التقديري)) اه. 
ET‏ وره ٤‏ ا و الشتر تاا و'شرح القدسي"» فة رح 'الشارے' 


اا قا ا ((سوا أمسكة للقجارة أو غيرها) و كذاقرلة ف 


"التتارحانيّة": ((نوى التجارة أو 0 لک حیث کان ما قال "ابن ملس" موافقا لظاهر عبارات 
المتون کماعلمت» وقال "ے": : ((إنه الح فالاأولى التوفيق بحمل E‏ وغيرها على 
إا سگ قق مه کل ما تاخ فعال الول وقد بتي معه منه نصا فانه يزكي ذلك 
الباقي وإ کان قضدة الانفاق منه أيضا ف الستقبل؛ لعدم صرفه إل حوائجه ئجه الأصايّة 
وق خر لان ا ل ون م اال الرل رشو مس الف ابا لک بحا 
إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارةٍ أو نذر 


م , ٤ء‏ ۳ ۴ 
(قوله: وهو مستحق الصرف إليها) أي: بالفعل» وهو حمل ما قاله ا خلت : 


(قولةً: لكل يُحتاح إلى الفرق إلخ) قد يقال في الفرٌق: إن أداء دين الكفارة وما عَطِف عليه ليس 
من الحوائج الأصايّة بخلاف ما يدفم عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرأ فإنه أقوى» ولا يلزمٌ من كون المشغول 


.۲۲۲/۲ "البحر": کتاب الرکاة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ۹/۲ 
)۳( کتاب از کاۃ ق٩٩‏ /إب. 

(4) الشرنبلالية : كاب :ال ر كاد ۲۷۲/١‏ امش 'الدرر والغرر). 


H " 


() ص۹٤٤‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الركاة - باب زكاة الفضة ١/ق ٠۲۱‏ /إب. 
(۷) "التاترخحانية": كتاب الزكاة - عروض التجحارة ۲۳۸/۲. 

(۸) "ح": کتاب الزکاة ق٤‏ ١۱/ا۔‏ 


قسم العبادات ب ليغ حاشية ابن عابدين 


(نام ولو دير رة على اناد و اه 
e‏ على سببه بقوله:(فلا زکاة على مکاتب) ele SSS‏ 


او یاقا شا له ضا برا د وکذا ما سیأتی في احج ن اھ لو کان لمال و عاف 
العزوبة يارمةٌ احج به إذا حرج اهل بلدِوِ قبل أن يتروّج» وکذا لو کان يحتاجة لشراء دار أو عب 
فليتأمّل» والله أعلم. 

El e N NG) ام‎ RR 
لمال ينمي نماءُ وينمو ا وأنماه الله تعالى» كذا في "مغرب" وف الشرع هو نوعان: حقیقی‎ 
وتقديرئ» فالحقيقي: الريادة بالتواد والتناسل والتجاراتي والتقديري: تمكنه من الريادة بكون الال‎ 
ا‎ 

۸۱47 (قولة: الاستاع اي طب ال 

]1۷41۰ (قولة: فلا زکاة على مُکاتب) أا و لا غل سد اق اال ا وه 
'اجوھرۃ') فلو قال: فلا زکاۃ فی کسب مکاتب لکان اول '۔ہ''. 


بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلك» نعم يحتاج للفرق بين ما هنا وما يأتي في الحج» والأظهرٌ أن 
يقال: إن ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدف عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا في وحوب الركاة فيه إذا 
حال الحول عليه بدون صرفه لها فيه احتلاف الرواية. 

GFA ر‎ aS 


(۱) في د : ((وفرع)). 
(۲) ۷۷/1 "در" 

(۳) المغرب": مادة e‏ 

.۲۲۲/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )٤( 

)٥(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ٠۷۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الجوهرة النيرة": کتاب الزکاة .٠۳۹/۱‏ 

(۷) "ح": کتاب ال زکاة ق۱۱۳ /ب. 


الحزء الخامس د > ن {o‏ 2 ا س کثاب الزكاة 


لعدم الملك التام» ولا في كسب مأذون» ولا في مرهون E‏ 


١‏ (قولة: لعدم املك التام) ۲/ق١۹١/]‏ أي: لعدم اليد في حق السيّد وعدم ملك 
الرقبة ي حق الكاتب» ثم إن رحع الال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء دل الكابة لا يكي 
عن اسن الاضة ل ساف ر ا ا 

وكان الأول ب "الشارح" تأحيرَ التعليل إلى آحر المسائل الثلاث التي ذكرّهاء فإنه علة 
لها أبضاه ن اعرد فيا اغد ادر غ ملك القت وقد أن اراد بالك اء 
ال د 

[VAY]‏ (قولة: ولاف کښشب و مأذون) ای عله رل علی .ده ما دام فی يدي أمّا إذا 
اا و ا من السنين على الصحيح» وقيل: يلزمه الأداء قبل الأحذ» وهذا 
إذا لم يكن على الأذون دين مستغرق > فإ كان لا يلرم السيدَ الأداء لما مضى لاقل الأحذ 
ولا بعده» کذا في "البحر""» وکان على "الشارح" أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل قبضِه 
كما قال في المشترى لتجارة» بل ربما يتوهُم من كلامه أن قوله: ((بعد قبضيد)) المذ كور في مسألة 
اهن ظرف لسا الأذون آي ١"‏ 

[YAYY]‏ (قولة: ولا في مرهون) اي: لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم 
اليد وإذا استردّهُ الراهنْ لا يز كيعن السنين الاضية» وهو معنى قول "الشارح": ((بعد قبضيع))» 
ويدل عليه قول "البحر": ((ومن موانع الوحوب الرَهنْ)» "ح". وظاهرة: ولو كان ارهن 
را 


(۱) "ح": کتاب الزکاۃ ق۳٣١١/ب.‏ 

(۲) المقولة ]۷۷۹٦[‏ قوله: ((حرج مال المكاتب)). 
(۳) "البحر ': کتاب الز کا ۲۹۱۸/۲۔ 

۔أ/١١‎ ٤ق "ح": کتاب الرکاۃ ق ۱۱۳/ب ۔‎ )٤( 
.۲۱۸/۲ (ه) "البحر": کتاب الزکاة‎ 

.أ/١١‎ ٤ق "ح": کتاب الزکاة‎ )٩( 

(۷) "ط": کتاب الزکاة ۳۹۱/۱ - ۳۹۲. 


قسم العبادات د ي ٠‏ ا اسه اټ غاندي 


بعد قبضه» و لا فیما اث شتراه لتجارة ‏ قبل قبضره (ومَّديون للعبد RETEST‏ 


iw 


قلت: لكن أُرحَع شيخ مشايخنا "السائحاني الضميرَ في قول "الشارح": ((بعد قبضه)) إلى 
المرتهن كما رأيتة بخطه في هامش نسخته» ويويدّة أن عبارة "البحر" هكذا: ((ومن موانع الوحوب 
ارهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد) اه. 

ولیس فيها ما یدل غلی آنه رز کیه بعد الاستر داد لک قال في "الخاة"": ((السائمة إذا 
غصبّها ومنعّها عن الالك وهو مُق ثم رَذّها عليه لا زكاة على امالك فيما مضى» وكذا لو رهَنها 
N OE AOA N PE‏ آلف 
e i‏ فانه الدراهم إذا قبضّها دون السائمة 0 الغاصب ا آھ. 
وظاهرة: أنه لا فرق ف الرهن بين السائمة والدراهم» فليتأمّل. 

a N AE‏ ا بعد فیزكیه عا مضى كما فة ني "بحر" ن ار 
rd e OE a‏ اشتراها رجحل للسّيامة» ولم يقبضها 
ج محال اغرل 0 د بض قبّضَها لا زكاة على المشتري فيما مضى؛ لأنها كانت مضمونة على البائع 
بالثمن)) اه. وی التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة» فتأمًل. 

[۷A1]‏ (قولة: ومدیون للعبد) الأولى؛ ومدیون بدین يطالبه به العبد ليشمل دين الركاة 
وا لخراج IE E TEE‏ 

(قولة: وظاهرة: أنه لا فرق إلخ) فإك ما ذكرةُ من العلّة دال على أن الدراهم الرَهنَ لا تحب 
ز كاتها بعد الاسترداد. 


iF Il 


)١(‏ في "د": ((للتجارة)). 

(۲) "الخانية": كتاب ال زكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲٠٠١/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الزکاة ۲۱۸/۲ . 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الز كاة - فصل في مال التحارة ۲٠٠/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ((له سائمة اشتراها رحل)) ساقط من "الأصل". 

(0) "طا کاب الرکاة ۳۹۲/۲ تصرف يسیر. 


الحزء الخامس سے ۳۷ي کتاب الزکاة 


بقدر دَينه) فيز كي الزائ إن بلغ نصاباء وعُرُوض الدّين كالهلاك عند "محم" 


ل ي لإ 1 


۸۲ (قوله: بقدر دینه) متعلق بقوله: ((فلا زکاة)). 
ر۷۸۷ (قوله: وعروض الذين) أي: المستغرق في أثناء الحول» ومثلة المنقص للنصاب ولم ّم 
آرَ الحول» وأمًا الحادث بعد الحول فلا يعتبر اتفاقاء "طط" 
ا Tn TY‏ ا Mt, rf‏ م 4ھ 
[YATA]‏ (قوله: ورجحه في اببس " ( وعبارته: ((و عند ابي یو سف ا يمنع عنزلة 
نقصانه» وتقدييهم قول "حمل" يشورٌ بترجيجي» وهو كذلك كما لا يخفى» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا أبر ا فعند "محمد" یستأنف حولا جدیدا لا عند ی يوسف" كما في "المحيط")) اه. 
أقول: إن كان جرد التقديم يقتضي الترحيح فقد قدَّمٌ في "الجوهرة"”" قول "أبي يوسف"» 
واتار ف "المحمع" آل آله قول "ي م ا واخ ٤‏ اة" دليلهما عن دلیل ا 
فاقتضى ترجيحٌ قولهما؛ لان الدليل المتأحر يتضمَنْ الجواب عن المتقدم» بل ما عزاه إلى "محمد" 
عزاه ٤‏ "البداق ٠"‏ وغیرها إلى ف وف ال" ٤‏ آنحر ات زکاة امال عن ل 
((الدينْ قي حلال الحول لا يقطع حكم الحول وإ كان مستغرقا » وقال "زفر": يقطع)) اه. 
4 ا (Wir‏ اي “ 1 ا م 8 ٤‏ ا ّ ر اخ 
وحزم به الشارح هناك قبيل قول المصنف : ((وقيمة العرض تضم إلى اللمنين)) › فققد 
ظهرٌ لك ما في ترحيح 'البحر» فتدبر. 
نعم ما في "البحر" أوجة؛ لأ الدّين مان من ابتداء الحول» فيَمنْعٌ من بقائه بالأولى؛ 
(۱) "ط": کتاب الزکاة ۳۹۲/۱. 
(۲) "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۰/۲. 
(۳) "الحوهرة النبرة": كتاب الزكاة .١٤١١/١‏ 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الركاة - فصل قي شرائط الفرضية ۸/۲. 
)٥(‏ "البحر": کاب الزکاة ٤۷/۲‏ ۲. 


3 _٦ س‎ (0 


قسم العبادات  ٠‏ ۳۸ع . .. حاشية ابن عابدين 


ولو له نصْبً صرف الدينْ لأيسرها قضاي ولو أحناسا صرف لأقلها زكاةء فإن 
استویا کاربعین شاة ونس إبل حير رولا ق تياب البدة) e‏ 


لأ البقاءَ أسهل» تأمّل. ولع القول بعدم المنع مبنى على ما إذا ۲/ق٤۹١/أ]‏ كان النصاب تام 
في آحر ا ما يفي ا5ی ٩‏ من غير لضاني تأمل. 

ا إلخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانيرء وعروض التجارة 
وسوائم صرف الدَينْ إلى الدراهم والدنسانیں ثم إلى العُروضء ثم إل السوائم كما 
ا 

(YAY j‏ (قولة: ولو أحناسا) أي: ولو كانت السوائم التي چ بان کان له أربعون 
من الغنم وثلائون من البقر» ومس من الإبل - صرف الدَينْ إلى الغنم أو الإبل دون البقر؛ 
لاك لتبیع فوق الشاةء "محر ثم قال: ((هكذا أطلقواء وقيده في "سوط" بان يحضر 
الساعي» وا فالخيارٌ لرب الالء إن شاء صرف الدَينٌ إلى السّائمة وأدّى الركاة من الدراهي 
وإ شاء عكس؛ لأنهما في حقه سواتً)) اه. 

0 ت ن کل ماتا راد فال ى ار روف 
صرف إلى الغنم اب ال کا ي الإبل تي العام لقابل)) اه. أي: لأنه إذا ذف من الغنم وا 


زقرله: لان الغا اسيل فضي كرد البقاء اهل ان بحر ق البقاء مالا عفر ق لاجد 
فلا تظهر الأولوية تأمّل. ومراده انه مانع من ابتدائه مع عدم سهولته» فبالاولی أن كنع من البقاء مع سهولته. 
(قولة: أي: لأنه إذا دُفِعَ من الغنم واحدة إلخ) أي: وصرفناه إلى الإبل. 


)١(‏ في "ب وم ((يفي الدين)). 

(۲) "الببحر": کتاب الرکاة ۲۲۰/۲. 

)۳( ا کتاب الز کا ق٤ ١١‏ /أ. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۰/۲ بتصرف. 

)٥(‏ 'المبسوط": کتاب الزکاة ۔ باب زكاة الغنم ۱۸٤/۲‏ بتصرب يسير. 
)٩(‏ "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۰/۲. 


الحزء الخامس لي 8Q‏ ا ج ي .اا 


قى تسعة وثلاثون لا تحب زكاتها في القابل. 
( تتم ) 

بقي ما إذا كان للمديون مال الرّكاة وغيره من عيبا الخدمة وثياب لبذلة دور المسکئی 
صرف اين اوا إلى مال الرّكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدين حلافا ل 'زفر"» حتی لو تزوج 
على حادم بغیر عینه وله مائتا درهم وحادم صرف ا إلى المائتين دون الخادم عندناء؛ لان 
غير مال اة لجرا u,‏ ار كاة فاضا“ عنهاء فكان الصرف إليه ا وأنظرَ بأرباب 
الأمو ال E LO O O OD‏ 
((أرأيت لو تصدق عليه ألم يكن و للصدقة؟))» e‏ أن مال الركاة مشغول بالدين 
فالتحَقَ بالعدم» وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أحذ الصدقة فكان فقيرا» ولا زكاةّ على 
[۲/ ق٤‏ ۱۹/ب] الفقیر» وام إِذا لم یکن له مال زكاءٍ ا الذي إلى عروضٍ البذلة : a‏ 
الغا ن ااا ها حتت ق اررق اة قاع ماالفا لاني غا a‏ 

أقول: والظاهرٌ أذ قوله: (ريْصرَّف الدَينْ إلى عُروض البذلة إلخ)) كلام استطرادي مفروض 
فيما إذا أراد القاضي بيع ماله عليه في قضاء ينه كما صرّحُوا به في ا حجر لا في مسسألة الركاة؛ 
اال انه ليس له مال ز كاي فاي شيء ب کا ولو کان لمال ر کاو فد صر ے قرزا 
الذين يصرَّف إلى مال الزكاة دون غيره))» وعليه فلو استقرّض مائتي درهم وحال عليها الحول 
عنده» ويس له إلا يا الله وغعرها ما ليس مال زكاة لا زكاةً عليه ولو كانت الاب تى 
بالدين؛ لان الّين ا صرف إلى الدراهم الي عنده دون الثياب» وقد صرح 
في "السّراج"" أيضا: ((بأته لا صرف الدَينْ للك آحرَ لا زكاة فيه») » وني "الزيلمي"“ أيضا: 
((ولا يتحقق الغنى بالال المستقرّض ما لم قض)). 

.۸۲/۲ انظر "الأصل": كتاب ال زكاة _ باب زكاة المال‎ )١( 
"البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في شرائط الفرضية ۸/۲ بتصرف.‎ )۲( 


(۳) "السراج الوهاج": كتاب ال زكاة /١‏ ١۳۸/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبیین الحقائق": كتاب الرکاة .٠٠٤/۱‏ 


قسم العبادات س 4ي _ ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


المحتاج إليها لدفع الح والبردِ "ابن ملكا ( وأثاث مزل وور السلكنى ونجوها) 
e‏ ۔وإن لم تکن لأھلھا ۔ إذا لم ت تنو اللتاجارة © غير أن الأهز ل أحد 
AGE gE EEE SES‏ 


۷۳۲7 (قولة: المحتاج إليها إلخ إنغا فيد "ابن مَل" بذلك لأنه أراد بيان الحوائج 
الأصلية كما قدمناه“ عنه» اما كلام ل خا ادال فوك و ان 
"الشارح" أراد أن قوله: ((ولا في ثياب البدن) ترز قوله: ((عن حاجيه الأصيّة)) لتقذيي 
فيد بذلك» وحعَل غير المحتاج إليها من محترزات القيد الذي بعد وهو قولة: راو 
تقديرا)) مراعاة لترتيب القيود» تأمّل. 

ر۴٣‏ (قولة: وأثاث المعرل إلخ) محترر قوله: ((نام ولو تقديرأ))» وقولة: ((ونحوها)) أي: 
كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. 

۷٤‏ (قو ل : وإ لم تكن لأهلها) أشارَ إلى أن تقييد "الهداية" بقوله: ((لأهلها)) غير 
معتبّر المفهوم هناء لك قد يقال: أراد إحراحَها بقوله: ((وعن حاجيه الأصلية))» وحعَل التي 
لغیر الا بقوله: ((نام)) قا فررناه ی باب البذلة والمراد بأهلها من يحتاج إليها 
دريس وسفظر وتصحیی کم لم ا بان هن "تع" 

مطلب في الزكاة في الکتب» 
وأخٍ صاحب كتب ساوت نصا الرّكاة إذا كان أهلا لها 

[YAY]‏ (قولة: غير أن الأهل إلخ) استدراك على التعميم المأحوذ من قوله: ((وإن لم تكن 

لأهلها))»ء أي: أن الكتب لا زكاة فيها على الأهلٍِ وغیرهم [۲/ق۱۹۰/] من أي عِلم کانت 


)١(‏ في "د": ((ينو التجارة)). 

(۲) المقولة ]۷۸١۷[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(۳) "الهداية": كتاب الزكاة .۹۷/١‏ 

(٤)المقولة ]۷۸١۷[7‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
() في المقولة الآتية. 


urrvrnvreNaEGGanasansnidansۍBanaoeounDsEEGOPSsSneavnwurvnvenNEenNPVPEGAGKGBARCOKHNNRPRDOCORDESDRCOHESVGGELALGSLLSNLSLLAGAQGHEGQpaQta“‎ 4 


لكونها غير ناميةء وما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أحذ الزكاة والمنع عنه» فمن كان من 
أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا يحرج بها عن الفقر» فله أحذ 
کات ار کن ا ولم فصل عن حاجيوٍ نسخ تساوي ا ا ی 
عنده من کل تصنیف نسختان» وقیل: ثلاث؛ ت ا من 
الأحرى» والمحتارً N‏ ائ کول اغ ا اا غ ا e‏ 
يحرمون بالكنب من أا الركاة تعلق الحرمان بعل قدر نصاب غير حتاج لبه وا لم يگن 
امیا وأمّا كب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في منج مطلقاء وص ئي ال ص" علی: (ران 
كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه))» لكن اضطرب كلامة في كتب الأدب» فصرح ٠‏ 
في باب صدقة الفطر: ((بأنها كالتعبير والطب والنجوم))» والذي يقتضيه النظر أل نسحة من 
انحو أو نسختون على الخلاف لا تعر من النصاب» وكذا من أصول الفقه والكلام غير المحلوط 
بالآراء بل مقصورٌ على تحقيق احق من مذهب أهل السنق ود ال 
ل هذه من الحوائج ائج الأصلية اف ٤‏ القدي "'. 

ت ولق رقفب ا أا إن ار الدب قراف كا ق القامري رلك 
me‏ م الا توان اردب ادات لشن كاف 
ارت وهو ال بعلم الأحلاق ک 'الإحياء" ل 'الغزالي" ونحوه- فهو كالفقه لا یمن 
وأ كب الطب لطبيب يحتاح" إلى مطالعتها ومراجعتها لا منعٌ؛ لأنها من الحوائج الأصلة 


.أ/١۲ق "خحلاصة الفتاوى": كتاب ال زكاة _ الفصل السابع في الكتب والعروض‎ )١( 
آي: صاحب "خحلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ق ۷۱/ب.‎ )۲( 

(۳) "الفتح": کتاب الزکاۃة ۱۲۰/۲ .۱١١‏ 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((أدب)). 

(ه) 'المغرب": مادة ((أدب)). 

(1) ((يحتاج)) ساقطة من "الأصل'. 


قسم العباداٽت ‏ ...س عع _ _ حاشية ابن عابدين 


و ا ج ر ا ت الین ر ما ا د 
کالُصفر لغ اباد ففیه الزات بلا ما لا قى كصابون يساوي نصا وإڻ حال 
الحول» وق "الأشباء"": ((الفقية لا يكون عتا بكتبه امحتاج إليها إلا ف دين العباد.. 


كآلات المحترفين» وأ الأهل إذا كان غير ححتاج لبها فهو كغير الأهل كما يعلّمٌ ما مر وكذا 
عاط ا ب 0 ا ا 

e‏ (قولة: أو تزيد على نسختين) صوابه: على نسحة؛ لن الملحتار هو كون الزائد على 
نسخة واحدة فاضلاٌ عن الحاحة كما قدّمناه“ عن "الفتح ٠"‏ ومثله ف "النهر ". ۲/ق ۱۹۰ /ب] 

(YAYTY]‏ (قولة: وكذلك آلات المحترفين) أي: سواء كانت غا لا تستهلّك عينه في الانتفاع 
کالقدوم TY‏ > لكن هذا منه ما لا يبقى اثر عينهِ كصابون وحُرض سال ومنه 
ما قى تصقر وزعفران لصا وهن عفص لذا غ فلا زکاةٌ ف الأرلين؛ لأ ما يأحذةُ من 
الاجر ةقاب الما وى الاير كه ا ال غل اول ن الاد عب لعن كاف 
"الفتح"» قال: ((وقواريرٌ العطارين» ولحم الخيل والحمير المشتراة لجا رة» ومقاودهاء وجلالها 
إل كان من غرض المشتري بيعّها بها ففيها الركاةء وإلاً فا)). 

[YATA]‏ (قولة: کالعصشض الأرلى: کالعفص کماق بعض النسخ؛ أنه الناسب لقرله: 
((لدبغ الحلد)). 

[YA4]‏ (قولة: وإ حال الحول) أي: ولم بتو بها التحارة بل أمسكة لحرفته. 


(قوله: إن كان من غرض المشتري إلخ) وكذا إذا كان غرضةُ بيعّها استقلالا؛ ااا فود 
حارف قر ((وإلا فلا)) أي: أن كانت الفظ التواب. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب ال کا ض۹۸ اقلا عن ابن وهبان. 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) ي المقولة السابقة. 

)٤(‏ "النهر": کتاب ال ز کا ق ۹۹/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة .٠١١/۲‏ 


الحزء ا لخامس 5 ter‏ كتاب الزكاة 


اځ له)) (ولا في مال مفقوص) وَحَدهٌ بعد سنين (وساقط ني جړٍ) استخر جه بعدها 
ET‏ 


م و E‏ 


IS‏ (ومدفون ببريةٍ نسي مکانة) 


TEE ارف مکر ار جوف المدفون ي رز‎ E 


(۰ 4 (قولة: قتباځ له) أي: يُجبرٌه القاضي على بيعها لقضاء الدين» وإ أبى باعها عليه. 

ا قرو ل شرو ع ف اة مال امار كمايا 

۰ (قولة: بعدها) بعد سنين.‎ [YAEY] 

(YAEY]‏ (قوله: فلو له ب تحب لما مضى) أي: تحب اکا بعد قبضه من الغاصب لما 
مضى من السنین» قال ""“: ری ا ری ادا بای ها فن ا 
ا کا فيه؛ لان لا تقل فیی) اه. 

قال "ط": ((والظامر على القول بالوحوب أن حكمَة حكم الدين القوي)) اه. أي: 
فتحب عند قبض ربعن د ۰ 

. قول: فلا تحب) لعدم قق الإسامة» "طط"‎ [VA] 

۷۸٠١‏ (قولة: عند غير معارفه) أي: عند الأجانبي فلو عند معارفه تحب الركاة لتفريطه 
انسيان ئي غير محل "بعر "7 , 

E ر رن کداره وار غر هھ ر وق ا كانت الدار‎ YA] 
0 ا‎ E حكم الصحرايی‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الز كاة _ فصل في مال التحارة ۲٠۹٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) المقولة ]۷۸١١[‏ قوله: ((لا زكاة في الضمار)). 

(۳) "ح': کتاب الزکاۃ ق٤‏ ١١/أ.‏ 

.۳۹۳/۱ "ط": کتاب الزکاۃ‎ )٤( 

(د) "ط ": کتاب ال رکا ۳۹۳/۱. 

() "الجر ': کاب ال ر کاۃ :۲٢ ۴۳/٢‏ 

(۷) "البحر": کتاب الزکاة .۲۲٣۳/۲‏ 

(۸) "الإحکام": کتاب الزکاة ۲/ق ./۷٣‏ 


فت اواك ,ب ب ي وو ب ت ان اي 


واحتلف في المدفون في كرّم وأرض ملو كة (ودين) كان (حَحَده المديون سنين) 
ولا بين له عليه (ثم) صارت له بأن (أَقَر بعدها عند قوم) وقيّدَهُ ي مصرف 
ا لف عله عن قافن قله ج لما مي 


۷ (قولة: واحتلف في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصول» وقيل: لاء 
لأنها غير جر بر 

[VA€A]‏ (قولة: ولا بينة له علیه) هذا على أخد الف لن المص حن كيا ا 

[VA]‏ (قولةُ: ارت :آی: البينة. 

(VA*1‏ (قولة: بعدها) ائ اسن 

۷۸ (قولهُ: وده إلخ) أي: فيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة ما إذا 
حلقةُ عند القاضي فحلَّف اما قبله فتحب لاحتمال نکوله» (۲/ق۱۹۹۱/] وهذا نله 
في "غر الأذكار"“ بلفظ: ((وعن "أبي يوسف"))» ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي ° 
من عدم الوحوب ولو مع البيّنة يقتضي أن لا تحب قبل التحليف بالأولى كما فاده "ي" 
عن ٣‏ السعر د" 


(قول "الشارح": أَقَرّ بها عند قوم) أشارً بقيد الإقرار إلى أن حجة الإقرار دون حجة البيّنة» فلو 
وج س شهدت ل غ اف ا E A ENE EEN a u‏ 
"نوح". اه "سندي". 
(۱) ((له)) ساقطة من "و . 
(۴) "الخانية": كتاب الز كاة - فصل في من توضع فيه الزكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 
(۳) "البحر": کتاب الر کاة ۲۲۳/۲ بتصرف يسير . 
)٤(‏ المقولة ]۷۸٠٦١[‏ قوله: ((وهر الصحيح)). 
)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا. 
(٦)المعولة ]۷۸١١[‏ قوله: ((هر الصحيح)). 
(۷) "ط": کتاب الز کا ۳۹۳/۱. 
(۸) "فتح المعين": كتاب الز كاة .٠۷٠/١‏ 


الجزء الخامس .0 >< ال ات تات الزكاة 


, مر ام ور له‎ cc 2 £ ا ا‎ ٤ 
(وما أخحد مصادره) أي: ظطلما (م وصل إليه بعد سنین) لعدم النمو» والأصل فيه‎ 
(ym Wg 
OO O N TNE حدیٹث على ا‎ 


ا 


۸٠١‏ (قولة: وما اعد مُصادرة) المصادرة أن يأمرَهُ بأ ياتى بالمالء والغصب أذ لمال 
مباشرة على وجه القهر» فلا يتكرَرُ هذا مع قوله: ((ومغصوب لا بينة عليه))» أفاده "ع" 

(۳ ۷۸ (قولة: ثُمّ وص إليه) أي: الال في جميع هذه الصو 

٠ه‏ (قولة: لعدم الى عل لقوله: (رولا ني مال مفقو إلخ) أفاد به أنه من محترزات 
قوله: ((نام ولو تقدیرا))؛ أنه غير متمكن من الزيادة ن في يله أو يد نائبه. 

ر عل كذا عراه فى "الهداية"“ إلى علي » وليس.ععروف 
ونما ذکره E.‏ ابخوزي "ى تار الإنصاف" ع عثمان' و "ابن عمر“ كذايي "شرح 


ف الاد أن يأمرٌه إلخ) الفا اا السلطان يدون حق > والمراد بالمغصوب 
ما غصبّه غير السلطان» اا إلا عند فقد البينة» وهذا أوضح 
تما قاله "الحلبئ"» 1 
(ا)((غلي) ساقطة من "و" 

(۲) "ح": کتاب الرکاة ق٤ ./١١‏ 

(۳) قال ابن حجر في "الدراية لي تخريج أحاديث الهداية": ۲٤۹/١‏ كتاب الزكاة: لم أحده عن علي.وأحر ج مالك 
ني "الموطا" ۲٠٠/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب الزكاة ف الدين أن عمر بن عبد العزير كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلماء أمر برده إل أهله» ویؤحذ زکاته لا مضى من السنين» ثم عقب لك کا ان م ا ا 
ا فانه کان فاا وابن ابي شه ف "المصنف" ۹۲/۳ كتاب الز كاة _ باب ما قالوا قي الرحل يذهب له المال 
الس م جد فر که 

.۹۷/١ "الهداية": كتاب الركاة‎ )٤( 

)١(‏ ص٠1-»‏ وقال: روي عن عثمان وعلي وابن عمر ن أنهم قالوا: ((لا زكاة في مال الضمار))» واسم الكتاب: 
"إيثار الإنصاف لي آثار الخلاف" - كما قال محققه ناصر العلي الناصر الخليفي ‏ وهولأبي المظفر يوسف بن 
قزأوغلي - (بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة ويناء) - لفظ تركي» 
ترجمته الحرفية ((ابن البنت)) أي: ((السبط)) - أو قَرغلي - بن عبد الله» شمس الدين» المعروف بسبط ابن المحوزي 
( ت٤ ٦٥‏ ه) ("کشف الظنون" "٠۲١ ٥/۱‏ الحواهر المضية ۲۹۳۳/۳ "الأعلام ٤١۹/۸"‏ ۲). 


قسم‌العبادات ‏ ...د ئيم  _‏ . حاشية ابن عابدين 


رلا زکاة في مال الضماں» وهو ما لا حكن الانتفاع به مع بقاء اللك. 
(ولو کان الدينْ على مقر مَلِيْء أو) على (معسر” "أو مفلس) أي: حكوم بإفلاسه 


النقاية" ل "منله م القاري". 

[۷۸9٦]‏ (قولة: ا زکاة ق مال الضّما) الضمارٌ بالضاد المعحمة بوزن ر قال ف 
االتضر شوى اللغة: الغاف الذي لا يرحى» فإذا رحي فليس بضٍمارء وا 
الإضمار وهو التغييب والإحفاء ومنه أضمَرَ ي قلبه شيعا)). 

۷۷ (قولة: مَلِيء) فيي تععنى فاعل وال ا و ل چن 
"المنتقى" عن "محمد : ((لو کان له دين عل وال وهو La A‏ 
باب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه» ولو هرب غرَهُ وهو يقدِرٌ على طلبه أو الت وكيل بذلك 
ا وإ لم يقر على ذلك فلا زكاة عليه)) اه ۰ 

۷۸۸ (قولة: ٤‏ على مُعسس) الأصوب إسقاط ((على))؛ لأنه عطفٌ على ((مليء) 
نعت ل ((مقر € أيضا 9 لأنه لو کان غير مقر ا ا 
ادر" : ((علی مقر ولو مسرا )). 

]¥۸9۹ (قولة: ف محکوم بإفلاسه) أفاد أن قوله: («(مفلس) مشدد الىلاب ەا 
عل الخلاف؛ أن pe O ed‏ 


(قولة: ل يصح نل ا حنيفة" إلخ) وعند ا لمال غل الفا E O RE‏ 
فلا تحب زکاته عنده» ولا يشت رط التفليس عنده على ما قاله "الكر". اه من "الفتح". 


)١(‏ عمارة "و": ((مقر معسر)) بريادة ((مق). 

(۲) شرح النقاية": كتاب ار کت و 2 ی ال زکاة ومر لا تحب عليه ۳٤۹/١‏ وفيه: ((ولنا ما ذكره)) بدل 
((وإغا ذکره)). 

( الجر : کاب الر اة ۲۴۲/١‏ 

.۳۹۳/۱ "ط": کتاب الزکاة‎ )٤( 

(ه) "المحيط اليرهاني": كتاب الركاة ‏ الفصل الئالك عشر في زكاة الدیون ١/ق ٠٤٤‏ بتصرف يسير. 

.۱۷۳/١ "الدرر": کتاب الز اة‎ )٩( 

(۷) من((أيضا لا مقابل)) إلى((مقر)) ساقط من "الأصل". 

(۸) ي د" زيادة: ((وإن كان المديرن ق ف اشا ويجحد في العلانية لم يکن ف "الظهيرية"))۔ 


اليزء الخامس IR EEE E۷ u‏ سے کثاب الزكاة 


(أو) على (حاحډ عليه بينة) وڪن ا لا زکاة» وهو الصحيح فک 


ومر حكمه) ولو لم يفلسه القاضي وحَبّت الركاة بالاتفاق كما في "العناية"”“ وغيرها؛ 


أن الال غاد ورائح. 
]1۷۸ (قوله: و ا لا زکاق أُي: وان کان ا ا ) 
YA]‏ (قولة: وهو الصحيح) ا و ال کان اة اجان واض حه 
ي اااي يفا وعرد إل "السرعبي © "مر رن باب امرف من "اهر عن 
"عقد [۲/ق٣۹١/ب]‏ الفرائد : (رينبغي أن يعول عليه)). 


ف ونقلً الف ۴ تصحیح الو حوب عن ا 0 ((وهر المعتمد وإليه مال 


'فخر الإسلام)) ات ولذا حرم به ف N‏ و ا (١‏ 1 وتبعهم 


'المصنف". والحاصل أن فيه احتلاف التصحيح» ويأتي نمام في باب المصرف. 


(۱) ف و" ((ذکر)). 

7( و 

(۳) "العناية": كتاب الزكاة ٠۲٤١/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). . 
)٤(‏ "البحر": کتاب الزکاة .۲۲٣۳/۲‏ 

() "تحفة الفقهاء": کتاب ال رکا ۔- حکم زکاة الدین ۲۹۷/۱. 
)٦(‏ "الخانية": كتاب ال زكاة - فصل قي مال التحارة ۲٠۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "المبسوط": كتاب الزكاة _ الفصل الرابع .٠۷١/۲‏ 

(۸) "البحر ": کتاب الزکاۃ .۲۲٣۳/۲‏ 

(0 ,اھر کات ار اد ی 

)۱١(‏ "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الز کا ق۹٤‏ /ب. 
(1 0 كاق: الس ': کتاب ال زکاة ١/ق ٦١‏ /إب. 

(۲ 1) "الهداية": كتاب الزكاة ۹۷/۱. 

(1۳) انظر "الدرر": كتاب الزكاة .۱۷۳/١‏ 

.٠۷١/١ "ملتقى الأججر": كتاب الزكاة‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ المقرلة ]۸٠ ٠١7‏ قوله: ((ولو له بينة في الأصح)). 


قسم العبادات د ا٣‏ حاشية ابن عابدین 


ل لبينة قد لا تقبَلٌ (أو عَلِمّ به قاض) سسيجيءٌ أن المفتى به عدم القضاء بعلم 
القاضي (فوصل إلى مله نرم ز کاة ما مضی) وسنفصْل الدّين في زكاة المال e‏ 


[YA]‏ (قولة: لان البينة إلخ) ولان القاضي قد لا يعدل» وقد لا يضف با لخصومة بين يديه 
مان فيكون - أي: الدَينٌ - في حکم المالك "ع 

.' قول: سيجيء)" “ أي: فى كتاب القضاي "طط"‎ [YAY] 

[YA“€]‏ (قولة: عدم القضاء) أي: عدم صحة قضاء القاضي اعتمادا على علمه» فلو علم 
بالمجحود وقضّی به لم يصح ولا حب أن يز کي لما مضی. 

OS‏ وص إلى ملكه) أقول: من ذلك ما فى "امحيط": رل الف علي معسر 
فاشتری منه بالألف ا 1 تم وهب منه الدینار فعلیه ز له كاد الألف ٤اه‏ صار قابضا لھا بالدیناں)) اه. 

ومنه ما قي "الولواحية": ((وهَب دينة من رحل و وکل بقبضِه e‏ فيه الز كات 
قَبضة الموهوب له فار کا على الواهب؛ لأ القابض وكيل عنه بالقبض له و 

r‏ الوصول إلى و ی ا اک 

لأنه استهلاك كما ذكرَه عند تفصيل الدين قبيل باب العاشرء وسياتي الكلام فيه. 

٠٠٠‏ (قولة: وسنفصَلٌ الدَينَ) أي: إلى قوي ووسط وضعيضي والأحيرٌ لا يزكيه ما 
مضی أصلاٰ وف الأوّلين تفصيل سیا ففیه إشارة إلى أن ما هنا ليس على إطلاقه. 


(قولة: ولان القاضي إلخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول "محمد" أنه لو كان له بينة يعم قبولها 
وعدل القاضي ويظفر باللخصومة بين يديه أن تحب الرّ كاة عليه عنده. 


.۲۲۳/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )١( 

(۲) انظر القولة .]۲٠٣۲۷۳[‏ 

(۳) "ط": کتاب الزکاة ۳۹۳/۱. 

.أ/١٤١٤‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الركاة - الفصل الثالكث عشر في زكاة الديون‎ )٤( 
.//۲ ٦ق "الولوالحية": كتاب الزكاة  الفصل الثاني فيما يقع من الزکاة وفیما لا یقع‎ )( 
انظر المقولة [۸۲۲۲] قوله: (روهذا ظاهر إلخ)).‎ )١( 


# Il 
ل‎ 


(۷) ص۸٦٥‏ "د 


الجزء الخامس چ .۹ حب بے کجاتال اة 


(وسبب لزوم أدائها توحّة الخطاب يعني: قولة تعالى: وء اا آلرَكرة 4 
[ البقرة- ٤۳‏ ]. 

(وشَرْطةٌ) أي: شرط افتراض أدائها (حَوّلان الحؤل) وهو في مِلْكِه (وثمنيّة الال 

کالدراهم والدنانیر) ا اسار بأصلٍِ الخلقة» » فتلزم ES‏ ا 

ولو للنققة (أو السوم) E O O‏ 


[YAY]‏ (قوة: وفتت إلخ) هدا هو لقنت الحقیقی» وما تق من قوله: ((و سه 
ملك نصا إلخ)) هو السبب الظاهري کالروال لاظلھں "ير" 

۷۸۹۸ (قو له توخ الطاب أي: القطاب الت ن بالأمر بالأدايء "طط" . 

ه٠۷۸‏ (قولة: وشرطةُ إلخ) ما تقَدّم في قول "المصنف": ((وشرط افتراضها عقلٌ 
إلخ)) ا فى رب المال» وما هنا را تي تفس الال امز کی» ا 

۰7 (قولة: وهو في ملكه) أي: والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما م 


والشرط تام تفاب طرق الحول كما سيأتي E A E‏ 
الزروع والثمار. 
۷۸۷ (قوله: ولو للنفقع تمذم" الكلامٌ فى ذلك فلا (۲/ق۹۷٠/أ]‏ تعفر 


(۱) ص۲۲٤‏ وما بعدها "در ". 

(۲) "ط": کتاب الزکاة ۳۹۲۳/۱. 

(۳) "ط": کتاب الزکاۃة ۳۹۲۳/۱. 

( ت د 

(ه) "ط": کتاب الرکاة ۳۹۳/۱. 

(1) ص۲۲٤‏ وما بعدها "در '. 

( ۷ تاا فت کر 

(۸) المقولة ۷۷۹۳[7] قوله: ((نصاب)). 


(۹) المقولة ]۷۸١۷[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 


قسم‌العبادات ‏ _ د بوم .ب خاشية ابن عابدين 


َيْدِها الآتي (أو نيّة التجارق اي الخروض إت صريا ولا بد من مُقارنتها لق 
التجارة كما سيجيءٌ- أو دلالة ال يشتري عا بعَرْض اسار أو يۇاحر داره 


التي للتجارة بعَرْض» فتصير للتجارة بلا نيه صرجاء O‏ 


۷۲ (قولة: بقبدها الآتي ) هو الاكتفاء بالرعي في أكثر السنة لقصد الدر والنسل» 
رأث الضميرً إشارة إلى أ الراد السرم a‏ ا ة تصلح لغير 
ادر والنسل كالحمل والركوب» ولا قعتبرٌ هذه اة ما لم تتصل بفعل الإسامة كما ي "البحر ". 

[VAVY]‏ (قولة: کما سيجيءَ) 1 ي آخر هذا الباب» ويأتي يانه 

(قولة: أو يواجر دارةُ إلخ) قال في "البحر": (رلك ذكَر ني "البدائعم" الاحتلاف 
في بدل منافع عين مُعدَةٍ للتجارة» ففي كاب زكاة "الأصل”": أنه للتجارة بلا َة وتي 
'امحامع ٠‏ ما یدل على لوقف على النية» وصحح مشایخ ب رواية "الحسامع"؛ لأ العين وإن 
كانت للتجارة لكر“ قد يقصد ببدل منافعها الام فتو ب الدابة لينقَى عليها والدا للعمارة» 
فلا تصيرٌ للتجارة مع التر دد إلا بالنيةم) اه 

وقي بقوله: (رالتي للتجارة))؛ إذ لو كانت للسكنى مثلا لا يصيرٌ بدلها للتجارة بدون ال 
فإذا نوی يصح ویکون من قسم الصريح. 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: أو نية التجارة: يدحل فيه ما يشتريه الصباغ بنية أن يصبغ به للناس بالأجرة» كما نه عليه 
في "البحر" على ما مر من التفصيل)). 

(۲) ص٣۷٤‏ وما بعدها "در '. 

(۳) "البحر": کتاب الرکاة ۲۲۹/۲ 

( 4ت 

(ه) 'البخر ‏ كناب ال كا ۲١/۲‏ : 

)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل اى الشرائط التي ترحع إلى المال ٠۲/۲‏ بتصرف. 

(۷) لم نعثر عليها في نسخة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(۸) لم نعثر عليها في نسحتي "الحامع الصغير" و "الكبير" اللتين بين أيدينا. 

(۹) في "د" زيادة:((ولخصه في "النهر" ثم قال: وينبغي أن يكون من ذلك ما يشتريه المضارب؛ حيث يكون للتجارة 
وإن لم ينوهاء أو نوى الشراء للنفقة كما أنه لا يملكه .عالها إلا لشراء لهاء فلا حاجة إلى استشنائها)). 


الخزء الخامس ي £0۹ کک د کات الزكاة 


2 ت ‌ 4 ۶ ۶ م 
واستشنوا من اشتراط النية ما يشتريه الملضارب» فإنه يكون للتجارة مطلقا؛ لأنه 
م ت ا ا سر ر 3 ھِ س 
لا يملك الها غيرهاء ولا تصح نية التجارة فيما حرج من أرضه العشرية 


ه۷۸۷ (قولة: واستنتوا إلخ) ذكر في "النهر": ((أنه ينبغي جعلةُ من اليه دلالة 
فلا حاجة إلى الاستتناع). 

[YAY]‏ (قولةٌ: مطلقا) ا وإ لم نوها أو نوى الشراء للنفقة» کک لو أاشترى ا 
مال المضاربةء م اشترى لهم كسوة وطعاما للنفقة كان الكل للتجارق وتحب الركاة في الك 
1( 
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ت 
ر۸۷۷ (قولة: لأنه لا يملكت .عالها غيرَّها) أي: .ال التحارة غير التحارة مخلاف امالك 

إذا اشتری لھہ ا ةة لا يكوك للتجارة؛ لأنه اك لاء خير التجارة» 'بدائع". 
۸۷۸ (قوله: ولا تصح التجارة إلخ) لأنها لا تصح إلأ عند عقب التجارة» فلا تصح 

فیما ملکه بغیر عمد کار ونحوه کما سات )» ومثلة الخارج من أرضه؛ لأن الملك يبت فيه 


بالنبات» ولا احتيارً له فيه» ولذا قال في "البحر": ((وحرَّج - أي: بقيد العقد" _ ما إذا دحل 


(قولة: ذكر في "النهر" أنه ينبغى حعلةُ من الي للخ) لا يظهرٌ حعله من اة دلالة إذا اشتراه ية 


(). نهر 2 انه ال کاة ق٠‏ زب ضرف 

(۲) "البدائم": كتاب ال ركاة - فصل ف الشرائط التي ترحم إلى امال .٠١/۲‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحم إلى المال ٠۳/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة [۷۹۳۲] قوله: (روما ملكه بصنعه إلخ)). 

() "البحر": کتاب الزکاة ۲۲٣/۲‏ 

(7) ((أي بقيد العقد)) ليست في "الأصل". 


قسم العبادأات کک ت E E ES -. 4O۲‏ حاشة شية أبن عابدین 


أو المستأحَرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان. 


من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصاباً ونوی ان بُمسکها وسِعّهاء فأمسَّکها حولاً لا تحب فيها الرّكاة 
كما في الميراث» وكذا لو اشترى و وزرّعَّها في أرض عشر استأجَرّها كان فيها العشر 
لا غير» كما لو اشترى أرض حراج أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة, إا عليه حق 
الأرض من العشر أو ۲7/ق۹۷١/ب]‏ الخراج)). 
[¥A¥4]‏ ل أو المستأحرة أو المستعارة) يعني: وكانت الأرض Ee‏ فان العشر على 
التي اناق وعلى المستأجر على قولهما اللأحوذٍ به» وأمّا إذا كانتا حراحيتين فإك الخراج على 
ess‏ الستأحرٌ في الخارج منهما التجارة يصح لعدم احتماع ان 


(Oj HMH 22 


أفاده 
قلت: يتعين فرض المسألة فيما إذا اشترى ا وزرعه ليصح التعليل بعدم احتماع 
الحقين» أا لو نوئ التحارة فيما حرج من أرضه فقد علمت أنها لا تصح لعدم العقك فلم يضر 
ا لخارج مال تجارة» فلا زكاة فيه» فافهم. 
[YAA*?‏ (قولة: لما جتمع الحقان) غلست ماافة: 
۸١‏ (قولة: وشرط صح أدائها إلخ) قد عَلمّ اشتراط النيّة من قوله أولاً: (رللُهِ تعال)» 
لکن درت ها بيان شاصيلها أفادة و ا "0 
u FSU COE LS‏ 
الأصح وإلى أنه لو نوى الركاة والتطو ع وفع عنها عند "الناني"؛ لأ ية الفرض أقوى» وعند 
"الثالث" يقَع عن وإلى أنه ليس للفقير أحذها بلا علمه إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبياته أحوح منه 
TE RT‏ وإلى أن الساعي لو أحذها N‏ 
(۱) "ح": کتاب الزکاة ق٤ ١١‏ /ب. 
(۲) "البخر": کناب الز کا ۲۲۹/۲ 


الجزءالخاهمس   .‏ ٣مم‏ _ ._ تتاب الزكاة 


مقارنة له) أي: للأداء (ولى كانت المقَارَنة (حكما) كما لو دفع بلا نية ثم نوّى 
والمال قائم في يد الفقير » أو نوّى عند الدفع لل وكيل ثم دفع ال وكيل بلا نية» 
٤ء e‏ ا# ۴ د 8 

أو دفعها لذمي” ليدفعًها للفقراء حاز؛ لأل المعتبر نية الآمِر ARES‏ 


الباطنة جخلاف الظاهرة» هو المفتى به» وإلى أنها لا توح من تركيه لفقد اليه إلا إذا أوصى فتعرُ 
من السدس» وممامة في "البحر""» زاد في "الجوهرة": ((أو تبرغ ورثتة)). 

قلت: ولع وحهه نهم قائمون مقامه» فتكفي ينهم فتأّل. 

۷۸۸۳ (قوله: مقارنةم هو الأصلٌ كما في سائر العبادات» وإنغا اکتفی بالنية عند العزل كما 
سای لاد الدفع يتفرق» فيتحرًج باستحضار الي عند كل دفع» فاكتفي بذلك للحرج» 

ا . والمرادُ مقارّتتها للدفع إلى الفقيرء وأمّا القارنة للدفع إلى ال وكيل فهي من الحكميّْة كما 

يأتي» رر" 

4 قول والمال قائم في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه» "بحر" . وظاهرة 
أ اراد با ي د افر اوه ق ملك ا اة و أن اة تخرية ا د فى شاك افير 
ولو بعد اأ يام. 

]¥۸۸6[ (قو له: أو دفعَّها لذي [/ق۹۸/ نب على الفرق بين الركاة والحج؛ لان الرّكاة 
اد ا حضة فتصح فيها إنابة لذَيّ وإ لم يكن من أهل ال لن ا ایر 
بخلاف الحج؛ لأنه عبادة مركبة من المال والبدنء فتشترط فيه أُهليّة المأمور للّة ۰ 


ر 2 


(YAA"}‏ (قوله: لان لان المعتبر الآ ع للخشان. 


)١(‏ ف "و": ((للدمي)). 

(۲) انظر "البحر": کتاب الرکاة ۲۲۷/۲. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب ال زركاه _ باب صدقة الفطر .١٠١١/١‏ 
)٤(‏ ص٥٤‏ وما بعدها در ". 

)٥(‏ "البحر": کتاب ال رکاة ۲۲٠/۲‏ بتصرف. 

.۳۹ ٤/۱ "ط": کتاب الزکاة‎ )٩( 

(۷) "البحر": کتاب الزکاة .۲۲٠/۲‏ 


فاا س و ب ج ان غ 


ولذا لو قال: هذا تطو ع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع ال وكيل 
ت E‏ ا مړ م و ۶ 
صح › ولو حلط زكاة مو کليه ضمن و کان TI AEE‏ 


دمم رقو ولنم ی: لکوت لحر که لتر 

[YAAA]‏ (قولة: لو قال آي عند الدع الو کل 

[YAAA]‏ (قولة: نواه عن ار كات أي: زل ا الو کیل دلت ل دفع إلى الفقير بنيّة 
التطو ع أو الكفارة. 

[YA۹۰]‏ (قولة: ضمن و كان متٌعا) لأنه ا بالخلط وصار وا مال و ا 
فی "التتار حاتة": (رإلا إذا وجك الإذن أو أجارً امالكان)) اه. أي: أجازا قبل الدفع إلى الفقير 
ا و ا ا 
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المتصدق؛ لأنها ملكه ولم يصرر نائبا عن غیره فنفذت عليه)) أآه. 


(قولةً: قال في "التتارحاتية": إلا إذا جد الإذ أو أجارً إلخ) المتبادرٌ من عبارة "التتارحانية" أنهما 
اا ا کی ا غير مقيّدةٍ ما قبل الدع للفقير » وذلك أن الإجازة اللاحقة كالوكالة 
السّابقة» فبالإحازة بعد الدفع تبن أنه دقع الرّكاة من مالهماء والظاهرٌ أن اعتبارها هنا مبني على القول 
بأنها تلحى الأفغال كالاقرال» لا على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأن "المحشي" ا 
الركاة حتى لزم التغييد ما قبل الدفع للفغير» وهو حلاف المتبادر» على أنه لا يقال: أجاز الرّكاة قبل 
الدفع» بل يقال: اَن أو أمَرَ. ثم إل قوله: (رلكن قد يقال إلخ)) فيه أنه إنغا اَذه بالدفع من ماله 
لا من مطلق مال» فالظاهرٌ عدم بقاء الإذن بهلاك المال با لخلط. وقد ذكروا أن النقود تتعيْنْ في الوكالة 
قبل القبض وبعده كما نقلةُ "المحشي" عن "الأشباه" فى البيوع. 

() في "د" زيادة: ((قوله: ولذا أي: لکونه يصح لو دفع بلا نية ثم نوی» فافهم)). 


(۲) التاترخانية ': كتاب الز كاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .عطي الز اة ۲۸۹/۲ . 
(۳) "البحر": کتاب ال زکاۃ ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۷. 


الجزء الخامس ا و6 ب ا كتاب الزكاة 


O n U E SSS 
إلا إذا و و فع‎ 


لکن قد يقال: ت عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع» قال تي "البحر"": ((ولو تصدق 
NAT O‏ 
اھ تأمّل. 

قال ني "التتار حاية : (رأو وُحدت دلالة الإذن بالخلط كما حَرّت العادة بالإذن من 
أرباب الحنملة بخلط تمن الغلات» وكذلك التولي إذا کان في ا قاف اة و عاط غلاا 
ل إذا حلط الأئمانء أو الا ع إذا حلط الأمتعة يضمن)) اه. 

قال تي "التجنيس": ((ولا عرف في حق السماسرة واليياعين بخلط تمن الغلات والأمتعة)) 
اه. ويتصل بهذا العام إذا سأل للفقراء شيعا وحلط يضمن. 

قلت: ومقعضاه أنه لو و جد العرف فلا ضما لوجود الإذن حينعز ذلالة» والظاهر آنه لا بد 
من علم امالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة. 

۷۸۹١‏ (قولة: إلا إذا و كله الفقرائم لأنه كلما فض شيا ملكوه وصار خالطا ماهم بعضَةُ 
ببعض» ووقع زكاة عن الدافع لكنْ بشرطٍ أن لا يبلغ الال الذي بيد الو كيل نصاباء فلو بلَعَهُ وعم 
به الدافع لم يُجزه إذا كان الآحذ ويلا عن [۲/ق۹۸١/ب]‏ الفقير كما قي "الب" 
N‏ ۰ 

قت وهدا اا كان ال واد فلو کانوا متعدّدین لا بد أن یلغ لکل اخ اتا ءل 
ما ف يا ال وكيل مشترك بينهم فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلغ تصابين لم يصيروا أغياب 
و کا عن الدافع بده إل أن يلغ اة انبا إا إذا کان وکیا عن کل واحد بانفرادو 


(قولة: فتجزئ إلخ إذا لم بخلط أصاا أو حلط بإذن الوكلين ثي دفع للفقراء. 


( 0 البخر - تات :اد کا ٣۷‏ ۲: 

(۲) "التاتر حانية": كتاب الز كاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة .۲۸٠/۲‏ 

(۳) "البحر": کتاب الرکاة ۲۲۷/۲ . 

./٠٠ق‎ - "الظهيرية": كتاب الز كاة - الفصل الثاني في مصارف ال ر اة والعشر والخراج ق۹٤ /ب‎ )٤( 


11/۲ 


قسم العبادات ‏ ...س نيع . ._ حاشية ابن عابدين 


تشد 


لولدِهِ الفقير وزوجته لا لنفسه» اال ا ات ٣‏ متا ولو ته 
بدراهم نفسره أحرا إن کان على ل نة الرُجحوع وكانت دراهم او كل قائمة (أ مقارنة 


فحينٍ يعبر لكل واحا نصابةُ على حدةٍ وليس له اخلط بلا إذنهم فلو حلط أجزاً عن الدافعين 
وضمن للم وكلين» وأمًا إذا لم يكن الآحذ وكيلاً عنهم فتجزي وإن بع المقبوض نصبا كثيرة؛ 
2 ا 

[Y۸4 ۲]‏ (قولة: لولدهِ الفقير) وإذا کان ولد ضغیرا فاد ET‏ أيضا؛ لن 
الصغير يعد يا بغنى أبيهء أفادةُ "ط"“ عن "أبي السعود". وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى 
معيّن؛ إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما ف "القنية "° وذكر ق "البحر"“: رد القواعد تشهد 
للقوم بأنه لا يضمن؛ لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن يتصق على غيره)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌّ؛ لأن تعيين الرّمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأ الداحل 
تحته ما هو قربة» وهو أصلٌ التصدّق دون التعيين» فيبطلٌ وتلزم القربة كما صرحا به» وهنا ال وكيل 
غا يستفيد التصرف من ال و كل وقد مره بالدفع إلى فلانء فلا ملك الدع إلى غيره كما لو أوصى 
لزيد بكذا ليس للوصي الدع إلى غيره» فتأمّل. 

(۷۸۹۳] (قولة: وزوجحته) أي: الفقيرة. 

[YA £]‏ (قولة: ولو تصدق إلح) اف الو کيل بدفع الرّكاة إذا أمسّكَ دراهم ال وکل ودفع 


(قول "الشارح": إلا إذا قال ربها: ضعها إلخ) هذا عخالف لقاعدة أن المعرفة لا تدحل تحت النكرةق 
فإ المحاطب معرفة وقد دحل تحت النكرة وهو: حيث شغت. 


(۱) "ط": کتاب ال رکا ٤/۱‏ ۳۹. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الركاة .۳۷٠١/١‏ 

(۳) "القنية": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة ي إيتاء الركاة والصدقات قىد د ١/أ‏ ناقلاً القول بعدم الضمان عن ((س)) 
[سيف الدين] والقول بالضمان عن "فج" [الفقيه ابي خعفر]. 

.۲۲۸/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )٤( 


الحزء الخامس ر 6١‏ .ا ا ا کتاب الزكاة 


(بعزل ما وحَب) كله أو بعضه» ولا يحرج عن العْهّدة بالعَرّل بل بالأداء للفقراء.. 


من ماله ليرحع ببدِها في دراهم ال وکل صح تخلاف ما إذا أنفقها ألا على نفسه مثلا ثم دفعَ من 
ماله فهو متبرًّ» وعلى هذا التفصيل الو كيل بالإنفاق أو بقضاء الدّين أو الشراء كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى فى الو كالةء وفيه إ شار ة ال اه لا شط الدَفع من عين مال الرّكاة» ولذالو أَمَرً 
غير بالدفع عنه حاز كما قدمناه""» لکن احتف فیما إذا دقع من مال آخرَ حبیشي» قال في 
'البحر": ((وظاهر "القنية تر جيح الإحزاء [۲/ق۱۹۹/أ] استدلالا قول مل ر 
فو کل فما فباعها من ذمّي" فللمسلم صرف ٹمنها عن ز كاو ماله). 
( فرع ) 
لل وکیل بدفع الركاة أن غیره بلا إِذن» "بحر" عن "الخانية"» وسیأتی ا 


في الوكالة. 
]۷۸۹١(‏ (قوله: بعل ما وجَب) في نسخة: ((لعزل)) باللام» وهي أحسن ليوافق 
المعطوف عليه. 


(قولة: ولا يخرّج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت e‏ 
مات كانت ميراثا عنه» بخلاف ما إذا ضاعَّت قي يد الساعي؛ لان يده كيد الفقراء محر ا 
ا 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۷١۳۲[‏ قوله: ((عن زكاة)) ما بعدها. 

(۲) المقولة ]۷۸۸١[‏ قوله: ((لأن المعتبر نية الآمر)). 

(۳) "البحر ": کناب الز کا ۲۲۸/۲ . 

)٤(‏ "القنية": کتاب الز کاۃ _ باب أداء الر كا والنیة ق۲۹ /ب. 

(د) 'البحر": کتاب الز کاة ۲۲۸/۲ . 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية - فصل ف مسائل متفرقة ۳/د د٠‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) انظر المقولة ٤ ٤٩[‏ ۲۷] قوله: (رالو كيل لا يو كل)). 

(۸) "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۷/۲. 


ااا س ا ا ي ای ا 


£ ا 4 ق کک شع ك لر ت ت ا ې سر 
(أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آحر فيصح ويضمن ال زكاةء ولو تصدق 
ببعضه لا تسقط حصتة عند "الثاني" حلافا ل "الثالث"» وأطلقه فعَم العينَ والدين.. 


ر۷۸۷ (قولة: أو تصدقٌ بكله) بالرفع عطفا على قوله: ((شة)» وأفاد به سقوط الرّكاة 
ولو نوی تفلا أو لم ينو أصلا؛ لأب الواجب جزءٌ من ونما تشت رط النية لدفع المزاحم» فلمًا ادى 
الكل زالت المراحمة "بى ". 

]۷۸۹۸[ رقو إلا إذا نوى إلخ) في التعبير بالتصدق اء إلى هذا الاستشناء کا 

[YA44]‏ (قولة: فیصح) ا عا رک 

|1۷۹۰۰ (قولة: ا E‏ ف أي: PEE‏ ز کا ما تصدق به» فتحب زکاته و 
الباقي. 

۷۹٠١‏ (قولة: حلافا ل "الثالث") بذلك تبعاً معن "للقي" إلى اعتماد قول 
ت يوسض" ولذا قدمه 'قاضي خان" » وقد ا فى "الهداية 
تأحيرُ المحتار عنده على عكس عادة "قاضي خان" وصاحب "اللتقى"» فافهم. 

٠١‏ (قوة: وأطلقَة) أي: أطلَقَ التصدّق. 


Itt 


9 مع دا وعادته 


(قول "الشارح": إ9 إذا نوی نذرا إلخ) انظر هذا مع ما قدمة "المحشي" عند قوله: ((مخلاف دين 
نذر وكفارةٍ إلخ)» فإنه فيما سبَنَ صح به الشذر فيما عدا حصَةَ الزكاة حيث قال فيما لو ندر 
1 يتصدق .اة من مائتيه: ((ولو تصدق بك الائة للنذر وقع عن الرّكاة درهمان لضف ا بتعیون 
الله تعالی» فلا يبطله تعیينۀ» ولو ندر مائة مطلقة فتصدّق عائة منها للنذر يقع درهمان راص ف 
ويتصدق عثلها للنذر)). 


)١(‏ تي "و" ((فيعم)). 

9 الیسر کات ال کا ٢ر۳۹‏ 

ھر کاب ر کا ف 

.١۷١۲/١ "ملتقى الأعحر": كتاب الزكاة‎ )٤( 

)١(‏ 'الخانية: كتاب الز كاه - فصل ي هبة الدين من المديون بنية الركاة ۲٠٤/۱‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)١(‏ "الهداية": كتاب الز كاة ۹۸/١‏ . 


الخر الاس س ي وو ا ي ا اا 


YT ت‎ 2 


٠‏ (قولة: حتى إلخ) تفريع على شموله الدَينَ » "ح". ويد بالفقير لأنه لو كان 
a ESE a N OE ga SS‏ 
زکاة ما وهبه؛ 9 الوبحخوب. 

A: '٤[‏ صح وسقط عنه) آي: صح الإبراء وسقط عنه کا تی ا کا ول 
ا ولو برا الف سقط زكاتةُ دون الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقيء ا 

]۷4۰۵[ (قولة: واعلم إلخ) مراد بالدين ما كان ایتا ق انمة هن مال لر كاةء وبالعين ما كان 
قائما في ملك من نقود وعُروض» ال اا نا ٠‏ انکر دا أو عي 
الاک كذلك لکن الدّین إما أن يسقط بال كاة أو يق م مستحق القبض بعشل ف شب 


(قولة: ولو أبرأه عن البعض إلخ) هذه السألة حلافيّة بينهما أيضا كما يفيدة ما نقلةُ "السندي" عن 
"الخانية" بعد هذه المسألة 2 ((ولو وک EE EY‏ و 
E RE Se SD N a‏ 
شيءَ من الركاة في قول "أبي a a‏ مائة وستة وتسعين سقط عنه مسن الركاة 
درهم ويؤذي الأربعة» وعلى قول امد سقط عنه زکاة ما وهب ارو کا زا نا 
وهو ثمن الدرهم» وإن وهب ماثة سقطت عنه زكاة الائةء وإن وهب الكل ولم ينو شيا أو نوى 
التطوع سقط زكاة الکل)) إه. ۰ 

(قولة: فتصيرٌ مسا إلخ) بل الور ست ودل ندا دی د و ن یکون عن دين سیقبض» 
أو عن دين لا قيض أو عن عين» وكذلك يقال لو ّى عينا. 


)١(‏ ي ار" ((وتسقط)). 

 )(‏ ح: کتاب ال ر کا ۷١ ٤‏ /به تصرف 
(۳) 'الیحر": کاب الزکاۃ ۲۲۸/۲. 

)٤(‏ المقولة [۷۸۹۷] قوله: ((أو تصدق بكله)). 
)٥(‏ "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۸/۲ . 


قسم العبادات سس بي حاشية ابن عابدين 


e‏ الجوار: أن يعطي مديونة الفقيرَ زكاتةٌ ثم يأحذهاعن دينه» ولو امتنع 


فیجور الأداء قي ثلاث: ۲7/ق ٠۹۹‏ /ب] 

NEE NNE Ge 

الثانية: أداء اعون عن العين كنقاٍ حاضر عن نق أو عرض حاضر. 

الثالغة: أداء العّين عن الدين كنقدٍ حاضر عن نصاب دين. 

وي صورتين لا جوز: 

الأول: اداء الدين عن العين كجعله ماف ذمة مدیونه زکاة اله الحاض عخلاف ما إذا أمَرً 
فقيرا بقبض دين له على حر عن ز كا عين عنده فإنه جورٌ؛ لأنه عند قبض الفقير يصيرٌ عينا فكان 
e‏ 

اثانية: أداء دين عن دين سيقَبَّض كما تقدّم عن "البحر"'» وهو ما لو أبراً الفقير عن بعض 
السات اوا به الأداءَ عن الباقي» وعللة: ((بان الباقي ات الغ 
العين)) اه. ولذا أطلوّ 'الشارح" الذي ل عن التقييد ا ولقوله بعده: ((سیقبض). 

۹۰۹3 (قولة: وا الجواز) أي: فيما ٳدا کان له دين على معسر» وأراد أن ae.‏ 
عن عَين عنده و عن ڏين له على آخحر سيقبض. 

۷۹۰۷ (قولة: أن يعطي مديونه إلخ) قال في "الأشباه": ((وهو أفضل من غيره))» أي: 


(قولة: ولذا أطلو "الشارح" إلخ) أي: لهذا التعليل اليد حمل المسالة الأول على ما إذا كان 
المودّى عنه ساقطا أطلَق إلخ» فالمرادٌ دين لا يض فيها لما يميد التعليل» ولقوله بعد: ((سيقبّض))» 
وعبارة "ط": ((أطلقة يعني: الدّين» والرادُ دَينْ لا عبض وإلى التقبيد يشير "الشارح" بقوله بعد: وعن 
دين سيقبض)) اه. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل ف ال زكاة صس4۷۸._.. 


الحزء الخامس کد غ ل د اال اة 


لكونه ظَفْرَ جنس حقه» فن مانعَةُ رة للقاضى. وخا الكنن اال على 
فقير ثم هو يكفنْ» فيكون الثواب لهماء O‏ 


لأنه يصيرٌ وسيلة إلى براءةٍ ذم المديون. 

۷٠٠۸‏ (قوة: لكونه َر بجنس حقه) قل العلامة "البيري" قي آحر "شرح الأشباه": 
((أك الدراهم والداتر دجس واخد ق ماه الظف). 

۹ (قولة: فان مانعَةُ إلخ) ال ع لك ماق لاا وهر وران 
و المديون حادم الذّائن بقبض الركاة ثمٌ بقضاء دينه» فبقَبْض الو كيل صار يلكا للم وكل» 
ا ی رر ا کا 
القبض قبل الدفع)) أه. 

وفيها": (روإن كان للدائن شريك في الدّين يخا أن يشار كه في امقبوض فالحيلة 
أن يتصدَق الدائنٌ بالدّين ويهّب المديون ما قبضةُ للدائن» فلا مشا ركة)). 

]¥41۰[ (قول: هى أي: الفقير ا والطاهرٌ أن له أن يحالف أمره؛ لأنه 
و ت اا E‏ 

۷ (قول: فیکون ا لهما) أي: ثواب الزكاة للمز كي وثوابُ التكفين للفقيرء 
وقد يقال: ل واب التكفن بن یثبت [۲/ق ۰ 7° لز گی انشا أن الدال على الخیر کفاعله 
وإث احتلف الثواب كما E e‏ 

قلت: وأحرَجَ "السيوطىئ" في "ابحامع الصغير"“: لو مرت الصدقة على يَدَيْ مائة 
لكان لهم من الأجر مثل أجر lC‏ 

.-٤۷۸ "الأشباه والنظائر ": الفن الخامس - الحيل فى الز كاة ص‎ )١( 

(۲) أي: "الأشباه والنظائر": الفن الخامس ‏ الحيل في ال ر كاة ص .٤۷۸‏ 

0 ر 

.۳۹ ٤/۱ "ط": کتاب الزکاة‎ )٤( 

)١(‏ الجامع الصغير": ٤۳۸/۲‏ (۷4۹۲) وعزاه إلى الخطيب في "التاريخ" عن أبي هريرةكك. ورمز لضعفه. 


۲/۲ 


)١(‏ لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية". 
(۲) المقولة [۹ ٠‏ ۷۹] قوله:((فإن مانعه)). 
(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما كيفية فرضیتها ۳/۲ بتصرف. 


. لم نعثر على نقل تصحيح الباقاني في "التاترحانية‎ )٤( 


قسم العبادارت .س ي _ حاشية ابن عابدين 


وكذا في تعمير المسجد» وتمامه في حيّل "الأشبا 

(وافتراضها عمري) أي: على التراحي » وصححة "الباقاني" وغيره (وقيل: فوري) 
ر » o‏ ي (WOH, I‏ 

أي: واحب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية RE‏ 


]۷41۲( (قولة: وكذا) الإشارة إلى الحيلة. 

1۷۹۹۳7 (قوله: وتمامه إلح) هو ما قدمناه عن "الأشباه". 

]€ ¥41[ (قولة: وافتراضها عمرئ) قال ي 'البدائع : ((وعليه ا المشايخ» ف ففي أي وقتٍ 
ای بکزن ودا للواحب» ويتعيْنٌ ذلك الوقت للوجوب »› وإذا لم يود إلى آحر عمره يتضيق عليه 
الو خرب 2 و ۴ مات يأثم» واستدل "الجصاص" له بمَن عليه لرّكاة إذا هلك 
نصابةُ بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أله لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمَن أحَرً 
E‏ 

E IT "الباقاني"‎ E 


۷۹۱٩(‏ (قوله: أي: واحبٌ على الفوؤر) هذا ساقط من بعض النسخ» وفيه ركاكة؛ لأنه 


يول إلى قولنا: افتراضها واحبٌ على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية وقد يقال إن 


قوله: ((افتراضها)) على تقدير مضافٍ» أي ي: افتراض | دائها» وهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء 


فيصيرٌ العنى: أداؤها المفترضْ واحبٌ على الفورء أي: أن أصل الأداء فرض» وكونة على الفور 


(قول 'الشارح' : أي: واجحب على الفور) يحتمل أن راد بالواحب قي كلام 'الشارح' الفرض 
وعليه يكوك فعلها بعد وقتها قضاءٌ. 


الحرء الخامس کات ١‏ .س ب ب کاتاالكاه 


(فياثم تأحیرها) بلا عذرٍ (وترد شهادتا) لن الامر بالصرف ا E‏ 
رو هي أله لدع حاجته وهي مُعحلة» فمتى لم تحب على الور لم يحصل 
المقصود من الإيجاب على وجه التما» وتمامه في "الفتح". 

E A e Ee e E E a O ENE e RD Ê ROS E EO iS Gl 


ا في "قتح القدير"”“: ((من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي 
لفو ولا التراحي بل جرد الطلبي فيجورٌ للمكلف كل منهماء لكنٌ الأمر هنا معه قرينة الفور)) 
إلخ ما ا 

۷ (قولة: فيأئم بتأحيرها إلخ) ظاهره الام ا أو يومین؛ لأنهم 
روا الغو بول أوقات اللإمكان» 5 يقال: المراد أن لا يؤر إلى العام القابل لما ق "البدائم" 
عن "المتتقی'" بالنون: ((إذا لم بود حتی مضی حولان فقد أساءٌ وأٌْ)) اه فتأمل. 

]141۸ (قولة: وهي) أي: ا ((ن) اف الأمرَ بالصرف. 

]۷414[ (قوله: وهي ا کذاعبارة "الف" ائ عا الفقیر [۲/ق٠٠۲/ب]‏ 
ن أي: ا 


ق E o)‏ م ۶ ا 
۷۹۲۰ (قوله: وتمامه في "الفتح"“) حيث قال بعدما مر" : ((قتكون الرّ كا فريضة 


EYNE‏ إلخ) TEE‏ م له الاستدلال عا في "البدائع" 
"الشارح": وهي أنه لدفع حاحتى لا خفى على من معن القأمّل أن العنى الذي قيل: ان 
يقتضي الو حوب لا يقتضيه جحواز a‏ اذ بتقدير اختيار 

را وهو بعید - لا يزم اتحادٌ زمان أداء جميع المكلفين» فتأنّل. اه "سندي" عن "الفتح". 


.١٠١/١ "الفتح": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) في هذه الصحيفة المقولة ]۷۹۲١[‏ قرله: ((وتامه في 'الفتح')). 
(۳) "البدائم": كتاب الركاة - فصل: وأما كيفية فرضيتها .٠/۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الركاة .٠٠٤/۲‏ 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الزكاة .١١ ٤/۲‏ 

() المقولة ]۷۹١١[‏ قوله:((أي واحب على الفور)). 


قشو العبآداتا. ت ولي ن ن ب باشية ابن غابدين 


ی عبد مثلا (اث شتراہ لها فنوری) بعد ذلك (حدمته» ثم) ما نواه للخدمة ( لا يصير 
و نواه لها anaes aaenennnnre enan enescsssrrecesncesraunaancasnnononn‏ 


وفوريتها واجبةء فيزم بتأحيرو من غير ضرورةٍ الإثمٌ كما صرح به "الكرحي" و"المحاكم الشهيد' 
ني "المنتقى"» وهو عينْ ما ذكره الإمام "أبو جعفر" عن "أبي حنيفة" أنه يكره فان كراهة التحريم 
هي المحملٌ عند إطلاق اسمهاء وقد ثبت عن أنمَتنا الثلاثة وحوب فوريتهاء وما قله "ابن شجاع' 
عنهم من أنها على التراحي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض » أي: دليلٌ الافتراض لا يُوحبّهاء وهو 
لا ينفي وحود دليل الإججاب» وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زکى أ لامب عليه أن زکی؛ 
لان وقتها العم فالشك حينعذ كالشاكت في الصلاة في الوقت)) اوتا 

( تة ) 

ي "الفح أيضا: ((إذا أحر حتى مرض يودي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال 
فأراة أن تقرط لداع ار اة إن كان أك رأيه أنه يقذر على قطان الاقف الاستقرا 
ولا ن و ات ن اغ ا 

1۷۹۲۱ (قولة: ا ا ا لاسب فر ل (ر(شوی دمع و اشار بقرله؛ 
(مثا) إلى أن العبد غير قيب لكل الأول أن يقول بعده: فنوى استعمالة عم 2 الوب والدابة 
ولا بد من تخصيعيو ما تصح فيه ية التجارة؛ ليرج ما لو اث شترى أرضا حراحية أو عشرية يتحر 
فیها فإنها لا تحب فیها ز ة التحارة “ کما ياتى" » ونبة عليه في "الفتح"“. 


(Y۹ |‏ (قوله: فنوی بعد ذلك حدمتة) أي: ون ۹ 2 زل ارة؛ ل E ٤‏ 


() الفح كاب الركاة ۱١٤/١‏ بتصرف: 

(۲) من ((ليخر ج)) إلى((التجارة)) ساقط من "الأصل". 
CS NES‏ 

.٠٠١١/۲ 'الفتح": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(د) 'الخانية": كتاب الزكاة ۲٤٥/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء الخامس E ET E a‏ ا٤‏ وڪ کتاب الزكاة 
NE‏ : أن التحارة عمل فلا ليم عجرو النية 
عخلاف الأول ا العمل فم بها. 
(وما اشترّاه لها) أي: الا EE E EE OEE‏ 


((عبة التجحارة إذا أراد أن يستحدمه سنتين فاستخحدمه فهو للتجارة على حاله» إلا أن ينوي 
أن تخر من التجارة وغل الخدت اف 

۲۳ (قوة: ما لم بيعم أي: أو بُوجرهٌ كما تي "نهر" وغيره» وبدلة من قسم الدين 
الوسط» فيعتير ما مضى» أو يعبر الحول بعد قبضه على الخلاف الا قات اقسا ادرت 

ALG‏ (قولةٌ: جنس مأ فيه ار كات فلو لامرآته ي مهرهاء» أو و بصلح عن قود 
أو دفعتة إحلع زوحها لا زكاة؛ لان هذه الأشياءَ لم تكن جنس ما فيه اكات "س "". 

]¥4۲0[ (قولة: والفرق) أي: بين التحارة [۲/ق٠١۲/]‏ - حيث لا تقحقَق إلا بالفعل - وبين 
عدا اد واوا ج ن ج د 

]1۷۹۲۹ (قولة: فم بها) لان التروك کلھا يكتفى فيها بالنية» "ط"“. ونظيرٌ ذلك المقيم 


زقولة: فلو دفعَهُ لامرأته إلخ) القصد بقول "الشارح": ((بجنس ما فيه الرّكاة)) أن وجحوبها إنماهر 
فيما إذا كان البدل من ب جنس مالهاء فهر احترارٌ عمالو باعَةُ بأرض عشريةٍ أو خراحيق ولس اتحدراا 
OEE aE‏ ا و 
ونحوه حتی یکون جر 

(قولة: ونظيرٌ ذلك المقيم إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ونظيرّة اليم والصائم والكافر والعلوفة 
ولا a E a‏ ا ا 0 
الأشياء عمل فلا تيم بالنْيّةء A ET‏ بالنبّة؛ لأنها ترك العمل فيم بها)) اھ تأمّل. 


(۱) "النهر": کتاب الزکاة ق٦١١١/.‏ 
(۲) ص۸٦2‏ "در ". 

(۳) "ط": کتاب الز کا .۳۹٩۹/۱‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب الزکاۃة .۳۹۰٦/۱‏ 
(د) "ط": کتاب الز کا .۳۹٦/۱‏ 


قسم العبادات کت اللي _ ا ساشة اين غابكنق 


ا ا و اور وترو لها لدو ا د 


2 
2 
ر 
ااي ي 
a‏ 8 
ف فه ا :اويا 
صر bhCGQHHCELHLHEHTEEEYTNNNERERHSTNSEYEECECEHILEENYY r~ ۰ a‏ += 
“ 


والصائم والكافرٌ والعلوفة RE TE O IT CORT‏ 
اغارف محرد الليّة» وتثبت أضدادها .مجردٍ الليّةء "زيلعي". لكنْ صرح في "النهاية" 
و"الفتح': (ربأد العَلوفة لا تصيرٌ سائمة عجرد ال بخلاف العكس))» ووفق ني "البح ر" بمحمل 
الأول على ما إذا و السائمة عَلوفة وهي باقية ف المرعى؛ ادل ند شن الل وهر 

إحراحها من المرعى لا العَلف» وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراحها منه. 

۷٠٠۷;‏ (قولة: كان لها إلخ) لأ الشرط ف التجارة مقارتتها لعقدهاء وهو كسب المال 
بلمال عقب شراء أو إحارة أو استقراض» حيث لا مان على ما يأتي“ ف الشُرح مع بيان 
الحترزات. ثم إن نية التجارة قد تكون ا فالأولٌ ما ذكرناء والثاني 
ما تقدّم في ارح عند قول "المصنف": ((أو نة التحار). 

۷۹۲۸ (قولة: لا ما وَرنٌ) قال تي "النهر": (رويْلحَقٌ بالإرث ما دحلَهٌ من حبوب أرضه 
فنوى إمساكها للتجارة» فلا حب ولو باعها بعد حول)) اه. 

1۷4۲4 (قولة: ف ا قال تي "النهر ”: ((يعني: نوى وقت البيع مشلا ال يکوت زد 
للتجارة» ولا کف اله الا کماهو ظاهرٌُ ما ی ل آه. 

(۲) "الفتح": كتاب الزكاة .٠١٤١/۲‏ 


و ال کاب کا 0 


." وما بعدها در‎ ٤1۹ص‎ )٤( 

." وما بعدها "در‎ ٤٥١ص‎ )( 
E E E E 
EE EC NS IRS 


(۸) 'البحر": کتاب الر کا ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۹. 


۳/۲ 


الحزء الخامس ا ا ک۷ ا کے کتاب الزكاة 


فتحب الرّكاة لاقتران اليّة بالعمل E E‏ 
E‏ ((لو ور ف لزم ا حول نواه أو )). 

a‏ و حلم و صلح عن قود فيد بالقود 
ل العبد للتجارة إذا قله عبد حطاً وذْفْعَ به O E A‏ 


کک ا یآ غ ا غل ل 
i‏ (قولة: نواه أ لا) أي: نوى السّومٌ َو لا؛ لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت 
اك نو ا 

[4Y]‏ (قولة: وما ل بصنعه إلخ) أي: ما کان ا قبو له ولیس مبادلة مال مال 
كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونة للتجارة لا يصيرٌ لها على الأص لأ الهبة والصدقة 
والوصيّة ليست .مبادلة ا BM‏ الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغیر مال کما ي 
'البدائم“» قال في "فتح الفدير": (روا لحاصل: أن ية التجارة فيما يشتر 1 تصح بالإجماع 
وفيما بر E‏ وفیما ملک قبول عقا یما ذ کر حلاف) اه. 

۳۴ (قولة: أو نکاح ار ج أو حلمم أي: لو تروَحَها على عبار مغلا فوت كونة للتجارق 
أو ا غه فی دلا e‏ ۰ ب 

٠٠٠٠(‏ (قولة: أو صح عن قوم أي: إذا نوى عند عقد املح التجارة بالبدل» وني 
"الخاية": ((لو كان عبد للتحارة فقتلةُ عبد عمداء فصولح من القصاص على القاتل لم يكن 
القاتل للتجارة؛ لأنه بدلٌ عن القصاص لا عن القتول)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب ال ركاة - فصل في مال التجارة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "ط": کتاب الر کا .۳۹٩/۱‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الز كاة ۲٤٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١/۲ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال‎ )٤( 

)٥(‏ "الفتح": کتاب الر کاة ٠۲٣/۲‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الز كاه - فصل في مال التجارة /١‏ ۰ ۲ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات أي ٠‏ حاشية ابن عابدين 


كان المدفوعغ EEE a‏ قيض ا 
بلا نيه کما مر (ونواہ لھا کان لها عند عند "الثاني › > والأصح) أنه (لا) يون لها 
"ڪر" عن 'البدائع . وقي ول "الأشباه": ((ولو قارّنت النية ما لیس بدل مال 
عال لا تصح على الصحيح)) E E O O‏ 
]¥41[ (قولة: کان ادفو ع للقتحارق) أي: بلا نيّة» 7 وذلك لأنه بدل عن المقتول 
وقد كان لرل لافار فكنا بدلة: فکان مبادلة مال مال ومثله - فيما يظهرٌ - لو احتارً سد 
الجاني الفداءَ بعو اض “ لما قلناء ولا ينافيه ما يأتي 0 عن "الأشباه"» فافهم. 
۹4۳11 (قولة: فانه یکو لها) لان حکم البدل حکم الأصلء» "حا یگ وا مام 
الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم. 
۳۷ (قوله: كما مر ) أي: في شرح قوله: ((أو نية التجارة))» 
۷۹۴۸ (قولة: والأصح أنه لا يكو له لان التجارة كسب الال ببدل هو مال والقبول 
اکتساب بغیر بل اسن فلم تکن اليه مقارنة عمل 2 ات 


O 1 


(e) ft 
 C 


د 
¥441[ (قوله: وټ ول ل الاشاه 0 ٤‏ ا به انا | للأص "ط 


5ق د ریاد وز رل کان ها نه لا غلك إا اول والعقت فكان كسا اة )وق طا ررد بذل 
((لها)). 

(۲) "الہحر“: کتاب ال زکاة _ باب زکاة المال ۲٤١٣/۲‏ . 

(۳) "الأشباه والنطائر": الفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالئية ص١١..‏ 

.ب/١١‎ ٤ق "ح": کتاب الزکاة‎ )٤( 

(د) یآ و "ب وم" ((بعرض)). 

)٦(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(۷) "الخائية": كتاب الز كاه فصل فى مال التجارة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) المقولة ]۸٠٦۲[‏ قوله:((واستبدل)). 

(۹) ص۵٤‏ وما بعدها "در". 

(۱۰) "ح": کتاب الز کاة ق٤‏ ١١/ب.‏ 

)١١(‏ 'البدائع": كتاب الز كاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ٠۲/۲‏ باختصار. 

.١١ص "الأشباه والنظائر": الفن الأول ف القواعد الكلية» القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية‎ )١۲( 

(۱۳) "ط": کتاب الزکاة ۳۹۹/۱. 


الحزء الخامس a‏ 9 ا ا کتاب الزكاة 


لا زكاة ني الليئ واحواهي) وإن ساوت ألفا اتفاقا رإلاً أن تكون للتجارة) والأصلٌ 
أن ما عدا الحجّرين والسّوائم إفا كى َة التجارة برط عدم المانع المؤدّي إلى 
الو طا اد خا رفو کت الال الال ن EADS‏ 


۷٠٠١‏ (قولة: وابحواهر) كاللعل"والياقوت والرمردِ وأمثالهاء "در" عن "الكان"". 

4١‏ (قولة: وإ ساوت ألفا) في نسخحة: ((ألوفا)). 

[4Y]‏ (قولة: ما عدا الحجرين) هذا علم بالغلبة على اخ ل و 
((والسّوائم)) بالنصب عطفاً على ((الحرین))» وما عدا ما ذ کر کال جواهر» والعقارات» والمواشي 
اللوفة» والعبيد والثياب» والأمتعة ونحو ذلك من العُروض. 
۴ء (قولة: المودّي إل التی) فا و و ا ی ر ر تجار 
ا أو حراج لفلا يودي إلى تکرار ا لاك ار أو حراج زكاة افا 

والثنی اثاء الملة وفتح انون في آحرو أف مقصورة وهو أحذ الصدقة مرتين في عام كما 

ف القاموس وة کیاق الفرب (o‏ 8 :« لا ثنى ف الصّدقة». 

)۷۹4٠(‏ (قولة: وشرط مقارتها) باحر عطفا على ((شرط) الأول ومن المقارنة ما ورلَه 
ناويا لهاء ثم تصرف فيه ناويا أيضا؛ لان العتبر هو النية القارنة للتصرأف بالبيع معلا كما م 
فيڪوك بده الذي نوی به (۲/ق۲٠٠۲/ً‏ التجارة مارا لعقد الشراء» فافهم. 


)١(‏ قال البيروني في کتابه ا ف اجو ص١١ :-١‏ (( إنه حوهرٌ حمر مشف صافي» يضاهي فائق الياقوت 
يي اللون» ورا فضلٌ عليه خسنا ورونقاء ثم تَخلْف عنه ي الصلابة )). 

(۲) "الدرر": کتاب ال زکاة ۱/د۱۷. 

(۳) "الکان": کتاب ال ر کاۃ ‏ باب الر کاز ١/ق‏ ۸٦/ب‏ بتصرف. 

.۳۹۱/۱ "ط": کتاب ال زکاۃ‎ )٤( 

)١(‏ 'القاموس : مادة ((ثني)) بتصرف. 

)١(‏ 'المغرب': مادة ((ثني)). 

(۷) ذكره لتقي الهندي في ' کنر العمال" برقم‌(۹۰۲١١)‏ من حديث انس 4ه »وبرقم(۵٥ )١ ٣٥۷‏ من حديث علي طن 
وعزاه إلى الديلمي في "الفردوس مأثور الخطاب"» وهو عنده برقم( »)۷۸١‏ ولي الباب عن فاطمة رضي الله عنها. 


(۸) صا ٦٤س‏ در . 


قسم العبادات .د بلع  _‏ _ حاشية ابن عابدين 


٤٥[‏ ¥4[ (قولة: أو إحارة) کأن اجر داره بعروض 0 بها التحارة» ولو كانت الدارٌ للتحارة 
EG a a E E‏ 

(قولة: أو استقراض) لان اله قلت عارك الال الال ق الاه وفتاقول 
بعض المشايخ» وإليه أشار في "الجامع": (رأك من کان له ماتا درهم لا مال له غیرّهاء 
فاستقرَضَ من رجحل قبل حَوّلان ا حول حمسة أقفرةٍ لغير التجارة» ولم بُستهلك الأقفرة حتى حال 
الحول لا زكاة عليه» ويصرّف الدَينْ إلى مال الرّكاة دون الجنس الذي ليس مال ا 
((لغير التتجارة)) دليل أنه لو استقرّض للتجارة يصيرٌ لهاء وقال بعضُهم: لا وإ نوى؛ لان القرض 
إعارة» وهو تبرغ لا تجار "بدائم'”“. وعلى الأول مشى في "البحر"“ و"النهر" و "المح" 
وتبعَهم "الشارح"» لكل ذكر في "الذحيرة" عن "شرح الحامع" ل "شيخ الإسلام": رأ الأصح 
الثاني واد معنى قول "حم" في "احامع": لغير التجارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة 


قزل الشارح :ار إجارى فعقد الإ حار ة من عفرو الجارة لاه اة ها مال كا 


(۱) ص۱٥٤4‏ در . 

(۲) المقولة ]۷۸۷٤[‏ قوله: ((أو يؤاجر داره)). 

(۳) "الحامع الكبير": كتاب الزكاة - باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك ص٤۲-.‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ٠۲/۲‏ بتصرف. 

. ۲۲۵/۲ "البحر": کتاب الز کاة‎ )٥( 

© اھر 2 کات ار اة قب 

(۷) "المنح": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١۸/ب.‏ 

(۸) شرح شيخ الإسلام أبي نصر أحمد بن منصور القاضي الإسبيجابي(ت ٤۸٠‏ ه) على "الحامع الكبير" للإمام محمد 
(ت۸۹١ه).‏ ("كشف الظنون" ١1۹/١‏ وكنية الإسبيجابي فيه: أبو بكر "الجواهر المضية" ۴٠٠١/١‏ "هدية 


.)۸ ٠/١ العارفين"‎ 


£۲ 


الحزء الخامس ر ب الك إ0 اال ت ك 


ولو نوى التجارة بعد العقد أو اذ شترى شيعا للقنية ناويا أنه إن وحَدَ رحا باعَهُ 
لا زكاة عليه» كما لو نوى التحارة فيما رح من أ ار ضه ODETTE‏ 


وفائدتة أنها اذا ردت عليه عاذت لقي التجارة وأنها لو كانت بده للفجارة فرذت عليه 
عادت للتجارة)) اه. 

والطاهر: أن الثاني مبني على قول "أبي يوسف": إن المستقرض لا بلك ما استقرضةُ 
إلا بالتصرف» وعندهما لك بالقبض» حتى لو كان قائماً في يده فباعَة من القرض يصح عنده 
لا عندهماء ولو ادن آکی بصم اناو کا ا کر ی با شاء الله تعالي» وعلى 
قولهما فالوجه للأول» تأمُل. 

لا يقال: شك الأول بأد الستقرض صار مديونا بنظير ما استَقرّضَة» والمديون لا زكاة 
عليه بقدر دينه» فما فائدة صحَة َة التجارة فيه؟! 

لاقل فائدتها ضم قيعي إل النصاب الذي معه؛ لما سيأني" ا 
لتجارة تضم إلى التقدين فإذا كان له ماتنا درهم فقطء واستقرّضَ خمسة أقفرزةٍ لتجارة قيمتهى 
خمسة دراهم مثلاً کان مدیوناً بقدرهاء وبقي له نصاب تام فيز کی [۲/ق ۰۲ ۲/ب] بخلاف ما إذا 
لم تكن للتجارة فإنه لا زکاۃ علیہ اصلا؛ لان الین صرف إلى مال الرٌکاة دون غیرہ كما مر 0 
فينقصٌ نصاب الدراهم الذي معه» فلا يز كيه ولا يز كي الأقفزةء فافهم. 

۷1 (قولة: ولو نوى إلخ) ترز قوله: (روشرط مقارنتها لعقدٍ التحارة)» ' 

e N (قولة:‎ ۷44 


r 


(قولة: يصح عنده لا عندهما) فى العبارة قلب ظاهر 


)١(‏ انضر المقولة ]۲٤۲۲۷۸[‏ قوله: ((بنفس القبض)). 
(۲) المقرلة ]۸٠۸۹[‏ قوله:((وقيمة العرض)). 

(۳) المقولة ]۷۸۳١[‏ قوله:((خير)). 

.ب/١١‎ ٤ق "ح": کتاب الزکاة‎ )٤( 

)٥(‏ المقرلة [۷4۲۸] قوله:((لا ما ورثه)). 


قسم العبادات ‏ .س بلي حاشية ابن عابدين 


کا وکا لو رارضا حراجية ناو يا التحارة» او عشي وز رعها أو بكرا 
للتجارة وزرَعه لا يکون للتجارة لقيام المانح ® RةnannaonSBéaASESGDIGDRSOSS annanca‏ 


عن "النهر"» فلا يصح تملي باجتماع الحقین كما قدمناه"» فافهم. 
١‏ (قول: کما مر ) قبیل قوله: ((وشرط صح أُدائها))» 
۰ (قول: وکما لو ری إلخ) ترز ((بشرط عدم إلخ)). 
]¥4۵17 (قولةُ: وزرغها ق للع ل لتعلق العشر بالخارج بخلاف الخراج» إ9 إذا كان 

حراج مقاسمةٍ و رمفهوئة أله إذا لم بررعها بحب زكاة لتحارة فيا لعدم حوب العشر» 

فلم يوحد المانع أمّا اخراجية فالمانع موجود وهو انى وإ عطلت. 

۷۹٠١‏ (قوة: لقيام الانع) وهو الى وماد التعليل أنه لو زرَعَ ادر ني أرضه الملوكة 
تحب فيه الرّكاة» و ی حيث قال في باب زكاة المال: ((لو اث شتری بُذرا 
للقجارة وزرَعَه فاته لا زكاة فيه» وإغا فيه العشرٌ؛ لان بذره ف الأرض أبطَل كونة للتحارة فكان 
ذلك كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى» ولو لم بزرعه تحب)) اه. فان ماده سقوط الركاة عن 
لبر بالرراعة مطلقاء أفاده "طز 


1 س 


( تبي ) 


ما ذكرّه "الشارح" من عدم وحوب الرّكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشرٌ 


(قوله: أنه لو زرع البذر في أرضه) أي: غير الخراجية والعشرية» كأن زرَعَه في صحن دراه أو في 
أرضه المشتراة من بيت امال على ما يأتي» فإنه لا حراج عليه على ما فيه. 


)١(‏ المقولة [۷۸۷۹] قوله: (رأو المستأجحرة أو المستعارة)). 
(۲) صا ت٤‏ در . 

(۳) "ح": کتاب الزکاۃ ق٤١١‏ /ب. 

. ۲٣۹/۲ "البحر": کتاب الزکاة‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الز کا ۳۹۷/۱. 


الجزء الخاممس و ييو 0 ا د ن دات اا 


أو الخراج للمانع المذكور قال قي "البدافع": وفوا اوو و اشح غ 

بد اه ت الر كا ابضا أن زكاة التجارة تحب في الأرض» والعشر بجحب في الخارج» 
" تختلفان» فلا يجتمع ا لحان ٤‏ مال واحد» وجه ظاهر الرواية ان کک 7 في الك 
لأنه يضاف إليها فيقال: عش الأرض وخراحُها وزكاتهاء والكل حق الله تعال» 
وة فال ا دال ا ی D0‏ ا 
واحلرٍ كز كاة السائمة مع التجارة)) اه فافهم. ۰ 

کک 

بالإضافة أو باتنوین على آنه ما ا فهو لبيان حقیشتهاء وما بعده لبیان حکمهاء 
ولذا لم قر مخفا اي س ا اة ا اهر ا ودا مضل اسول 
الزكاة بالسوائم اقتداءٌ بكتبه عليه الصلاة والسلام» وكانت ما ال الت اک جا 
أموالهم السّوائم» والإبل أنفسُها عندهي فبداً به)). 

]¥40 (قولة: هي الراعية) أي: ا ا رَعَت» وأسامَها e‏ 
كذا ن "لغرب" سيت بذلك لأنها تسم الأرض أي: تعلمهاء ومنه: ترفد 
يموك [النحل - »]١ ١‏ وني "ضياء الحلوم": (رالسائمة: امال الراعي))» "نهر ". 


#إباب السائمة) 


2 . ول ے o ٤4‏ د س ی 
(قوله: فيه تسيمون) أي: ترعون دوابكم» فهو من الإسامة. 


.)) في "و": (( هي لغة: الراعية‎ )١( 

)۲( "البدائع": کتاب ا في شرائط الز كاة المحلية .١۷/۲‏ 
(۳) في ۲ واب" و" م":((وخبر)) بالواو. 

./١١١ق "النهر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة((سوم)). 

ر اله كتاب ال زكاة - باب صدقة السوائم EEE‏ 


ااا ی او س ب ا او ادي 


وا ا بالرعي المباح) ذكره "الشمني" رفي أكثر العام لقصد الدر والسنّل).. 


]¥404[ (قول: وشرعا الكتفية بالرعي إلخ) أطأمّها شيل التولدة من هلي“ ووحشي» لکن 
بعد كون الأ أهلية کا تود من شاي وظبي وبقر وحشي وأهليء فتجحب الرکاة بها و بها 
التصاب عندنا حلاف ل "الشافعي"ء " بدافہ. 
(۷۹] (قولةُ: بالرعي) بفتح الرّاء مصدر» ا O A‏ 
RE ONE EO‏ بی 7 O E EE‏ 
ف اا ق ا e‏ اليها الالو أطلَق 
الک على المنفصلء» ولقائل منعه بل ظاهرٌ قول "المغرب": الكلاً ھو کل ا رعته الدواب 
من الطب واليابس یفید احتصاصه بالقائم في معدنه» ولم تکن به ا ا 


فتدبره)) آه. 


4 


قلت: لکن في القاموس : ((الکلاً كجَبل: العشب رة ويابسّةً))» فلم يقيّده بالرعي. 
¥407 (قولة: ذکره ا ا دک القت بالمباح» قال ف "إل Ct‏ 
و"النهر": (رولا بد منه؛ لأ الكل يشمل غير المباح» E as EY,‏ 


'المقدسي": ((وفيه نظر). 


(قوله: لا تكون سائمة» "بحر ") قد يقال: هى وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مانع من الكسر 
وتكون حارحة بقيد المباح إذا حَرّينا على أن الكل شامل للمنفصل على حسب ظاهر "القاموس 

(قولة: فلم يقيده إلخ) هو وإ لم يقيده في عبارته نقيده ما قي عبارة او ن 
E‏ سائمة إلا إذا أكلته من عله. 


)١(‏ "البدائع : كتاب الزكاة - فصل في صفة نصاب السائم ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب ال ركاه باب صدقة السوائم ۲۲۹/۲. 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ق١١٠‏ بتصرف. 

)٤(‏ 'المخرب": مادة((سوم)). 

)١(‏ "القاموس": مادة (ركاث)). 

() المخر: كناب الر كات باب دة الشواكم ۲۳٠/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ق١١١/أً‏ ضر ب 


الجزء الخامس ي ولاق د ات التالمة 


ذكرَه "الزيلعي"» وزاد في "اللحيط' : (والريادة وا لسّمّن) يعم الذ كور فقط r RES‏ 


قلت: لعل وحهه منع شموله لغير المباح لحديث "أحمد": ر المسلمون شركاءُ في شلاش: 
في الماء والكلاً والنار » فهو مباح ولو في رض مل وکة [۲/ق٣۲۰۳/ب]‏ کما سیاتی" 


في فصل الشرب إن شاء الله تعالى. 

(۷۹۷) (قوله: ذکره "الزيلعي"") أي: ذكر قوله: ((لقصد الدر والنسل)) تبعا لصاحب 
"النهاية . 

]¥40۸ (قوله: والسمّن) عطف تفسیر ل 


]۷404[ (قولة: م الذکون لن ر“ والنسلَ لا يظهر فيهاء E‏ 
۷۰ (قولة: قط) أي: الذكورٌ E E‏ 


اھ "ح". وحاصلة آنه قید ل (رالدکون) لا د (ریشتّ). 
5 لعل وحهه منع شموله لغير المباح إلخ) فيه فيه نظ فاد الرعي بالكسر الكلاً ولم يق يقيد بالمباح في 
عبارتي E‏ و"القاموس"» فهو شامل للمملوك فلا بد من التقييد به وإن كان الراد به في الحديث المباح. 


(۱) خر جه امد ۳٦٤/١‏ وابن ابي شیة ۳۹۱/٥١‏ کاب البيوع والأقضية ۔ باب ھی الکلاً وہیعه» وأبو داود )۳٤۷۷(‏ 
كتاب البيوع - باب في منع الماء کیو غ قال المناوي فی "فيض القدیر" ۲۷۱/٦‏ ۲۷۲: 
ولم يسم الرحل» ولا يضر فإنه صحابئ وهم عدول » لکن قال ابن حجر رهه الله: قد سمّاه بو داود حبان بن زید» 
وهر تابعي معروف» فالحديث مرسل. وهذا سهو فحبان بن زيد تابعي» والرجل الذي لم يسم صحابي» انظر "تهذيب 
التهذيب" ۰٤۸٦/١‏ روى له أحمد بسند متصل أحاديث ثلاثة وأبو داود حديثين فيهما سقط في السند. وقي الباب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه» وهو ضعيف لضعف عبد الله بن جراش» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما عند الطبراني كما في "نصب الراية" »۲۹٤/٤‏ وأرسله الحارث بن أسامة في "مسنده" .٥.۸/١‏ وله شاهد 
صحيح عن أبي هريره تله عند ابن ماحه ٤۷۳(‏ ۲) بلفط: ررثلاث لا بمنعن: الماء والكلاً والنا)). 

(۲) انظر المقولة ]۳۳۷١١[‏ قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الز کاة _ باب صدقة السوائم .٠١۹/۱‏ 

.۳۹۷/۱ "ط": کتاب الز کا - ہاب السائمة‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الرکاة _ باب السائمة ۳۹۷/۱. 

(٦)‏ ا كتاب ال ركاة - باب السائمة ق٤ ١١‏ /ب. 


قسم العبادات ‏ س للع  _‏ حاشية ابن عابدين 
لكنْ في "البدائع لي اها للحم ل زکاة فیها O o‏ 


14111 (قولة: لك في "البدائع"”“ إلخ) استدراكٌ على ماي "المحيط" من اعتبار اسمن 
والجواب أن مراد "المحيط" أن السّمن لا لأحل اللحي بل لغرض آحر مثل أن لا موت ني الشستاء 
من البرد» فلا تناقض بين كلامي و"المحيط" اه "ح". أو يحمل على احتلاف الرواية 
أو المشايخ "ط"“. وبه حرم "الرجتي". 

ال غاز 'الدائے © هكذا: ((نصاب السّائمة له صفات منها كو ا للاإسامة للدر 
و لما ذكرنا أن مال الركاة هو الال الناميء والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يمحصل 
المال» E‏ للحمل وال ركوب أو الحم فلا زكاة فيها)) اه. 

فقد فاد أن الركاة منوطة بالإسامة لأحل النمىٌ أي: الرّيادةء أي: فيشمل الإسامة لأحل 


(قولةُ: فقد أفاد أن الزكاة إلخ) المتعينْ في عبارة "البدائع" E TT‏ 
للذَرّ والنسل)) ومن قوله: ((إذ به يحصل النسل)) أن المعتبر الإسامة للدَرٌ والنسل» وليس قي كلام 
ما يقضي بأد الركاة منوطة بالإسامة لأحل النمرٌ الشامل للسّمّن كما اذعى "المحشي"» فالتعيْنْ أذ 
ما مشی عليه رواية حری» وکونۀ في صددٍ کلام واحا لا نان آنه مشی على غير ما جری عليه غیری 
تأمل. وقال "السندي" بعد جواب "الحليي": ((ولا خفى أن الذكور وإن أسييمَّت للريادة والسّمن لكي 
القصود الأصلي منهما إِمّا التحارة أو اللحم وقد علمت أل ما كان لاتجارة ليست بسائمق فع 
أن يكون التسمين لأحل للحي ولصاحب 'البدائع' روایان كما نقله نه ق لر فالارل حل کلات 
على اخحتلاف الرّوايةء قال "الرحمتي": وقد صرحو في زكاة الخيل أن في الكور احص والإناث احص 
روايتين» وصحُحُوا عدم الوحوب في الذكور والوجوب في الإناث» فليحمل ما هنا عليه) إلى آخر ما ذكرّ 


)١(‏ في "ب" و "ط": (رفلا)). 

(۲) "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في صفة نصاب السائمة ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق١١١/أ.‏ 

(4) "ط": کتاب الز کا ۔ باب السائمة ۳۹۷/۱. 

(د) "البدائعم": كتاب الزكاة - فصل في صفة نصاب السائمة .٠١/۲‏ 


0/۲ 


الحزء الخامس > ت N‏ ا ت اتاالاه 


کما لو أسَامَها للحمل وال ركوب» ولو للتحارة ففيها زكاة التجارة ((“ ولعلهم 
تر كوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو عَلفها نصفةُ لا تكو سائمة) فلا زكاة فيها 


ا زيادة فيهاء ثم تفريعةُ على ذلك RS‏ 


ولع 


يعم منه أنه لم برذ باللحم السَمّن» » وإلاً کان لاما متناقضاً؛ أن اللحم زيادة ولا يتوهم أحد 
ذلك مبنئ على رواية أحرى؛ لأنه في صدد کلام واحدے فتعيْنَ أن المراد باللحم الأكل» أي: إذا 
E‏ ااا للت ور کرب 9با س 

E BT‏ المعراج aL‏ ((له غنم للتجارة 
نوی أن تكون للحم فذح کل بد شاةء أو سائمة نواها للحُمُولة فهي للحم والحمولة عند 
حمدا)) اه. وفیه لف ونش مرتب» » والله تعالى أعلم. 

۹۷ (قوة: كما لو أسامها للحمل Ras aE o‏ 

]1۷4۹۳ (قولة: و تر كوا ذلك) أي: ترك أصحاب المتون من تعريض السائمة ما زاده 
"الصف" تبعاً د "الزيلعي" و"الحيط" لتصريهم - أي: تصريح التا ر كين لذلك - بالحكمين 
أي: بمحکم ما نوی به التجارة [۲/ق ٠‏ ١۲/أ]‏ من العروض الشاملة للحيوانات» وبحكم المسامة 
للحمل وال ركوب» وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمة ني الثاني فلا يرد على تعريفهم 


ولو حمل 'المحشي" اللحم على ما ذكره وحعَلّ كلام "البدائم" نع ضا اا ااا ا وال واب 


1# 


ساكتٌ عن كفاية الإسامة للسّمن كما فعل "الزيلعي" لكان أولى في دفع المعارضة؛ إذ عليه لا يكونُ 
كلام فيه تعض لعدم كفاية الإسامة للسّمن» وهذا على تسليم أن السألة ليس فيها روايتان» وقد ذكر 
E EE E E‏ 
ذكورا» أو بعضها ذكوراً وبعضها إناثا))» تأمّل. 
ا أي: ترك أصحاب المتون إلخ) أي: فحيث ذكروا حكم الإسامة للتجارة والحمسل 
والركوب يكوك قصدهم في التعريف الإسامة لغير ذلك فيشمل الإسامة للدَرّ والنسل والإسامة 
للسّمّن» فيكون ما ذكرهُ "الزيلعي" و"المحيط" ملحوظاً لهم تأمّل. 


قسم العبادات ٠‏ ۷۸ع _ حاشية ابن عابدین 


الشف ف لمو حب (ویبطل حول ز کا التجارة جعلها للسوم) لان زکاة السوائم 
وزكاة التجارة تختلفان قذرا وسا فلا ول أحدهما على الآحر E‏ 


بأنها المكتفية بالرّعى في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفادَهُ في "البحر ". 
وحاصلة: أن القيدين المذكورين في "الزيلعي" و"الحيط" ملحوظان قي التعريف المذكور 
بقرينة التصريح المزبور”» فلا يكون تعريفا بالأعم» على أن التعريف بالأعم إنغا لا يصح على راق 
التأحرين من علماء اميزان وإلا فامتقدّمون وأهل اللغة على حوازه» وبه اندفع قول "النهر"“: 
((اك هذا غير دافع؛ إذ التعريف بالأعہ لا يصح ولا ينفع فيه ذ کر الحکمین بعده)) اه تأمّل. 
ر۷۹4 (قولة: للشك في الموبحب) بكسر الحيم» وهو كونها سائمةء فإنه شرط لكونها سببا 
ف ا 2 (Yn‏ ب 2 i‏ ت a‏ 
للوحوب» قال في 'فتح القدير : ((العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم السوم المستازم للحكي 
ا ق : کک ن . 0 خڅ د 
وإذا كال مقابله كيرا بالنسبة كان هو يسيراء والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراء ولانه يقع 
ی 
الشك قي بوت سبب الإيجاب))» فافهم. 
۷۹ (قوله: مختلفان قدرا و سببا) لان القدْرَ في مال التجارة ربع العشر» وق السراتم ا 
يأتي بيانه"“» والسبب فيهما هو الال النامي» لكنْ بشرط نة التجارة في الأول ونية الإسامة للدر 


(قوله: لک يزول به اسم السوم الح( لاحات الأموال ل ججدول 1 من أل يعلفوها وان البرد 
والثلج» فيجعَل الأقل تبعا للأكثر كما في "الحواشي اليعقوبيّة". اه "سندي". 


.۲۲۹/۲ "البحر": كتاب الزكاة _ باب صدقة السوائم‎ )١( 

7ی ری د کر وسو الد رر قا انظ الان عاد ررر 

(۳) المراد بعلم الميزان علم المنطق كما صرح به في "مفتاح السعادة" الشعبة الأول .۲۷۲/١‏ 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ق١١١/أ,‏ 

() من((على أن التعريف)) إلى((بالأعم)) ساقط من "الأصل". 

.٠٤١۷/۲ "الفتح": كتاب الز كاة - باب صدقة السوائم‎ )٩( 

(۷) في الأبحاث التالبة. 


الجرء الخامس ب ğŞد o‏ يدا تالاه 


(فلو اث شترّى لها) أي: للتجارة ( ثم حعلها سائمة اعتبرَ ) ول (الحول من وقت 
الحعل) للسوم» كما ا a‏ 
جنسها» أو بنقاٍ ولا نقد عنده» أو بعُرُوض ونوی بها التجارة فاته يستقبلٌ حولا 
أ خرف وا رر ا ئم الوقف والخيل SA‏ 


والتسل في الشاني» فالاحتلاف ف الحقيقة ف القدر والشّرط لكر لما كانت اة لاہ 
a eS yS‏ 

]۷۹77 (قولة: فلو اشتری) تفريع على البطلان. 

]¥47۷ (قولة: كما لو باع اسائمع قد بها لان عروض التجارة إذا استبدِلّت لا ينقطمٌ الحول. 

قلت: ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا حلافا ل "الشافعي"ء فلا زكاة على الصيرف 
في قياس قوله کما فی "البدائع"'. 

۷۹٠۸١‏ (قولة: في وط الحوّل) بسكون السين» وهو أفيد؛ لأنه اسم لحزء مبهم بين طرفي 
e E AE E‏ 

من الحول» ولیس را اھ "ے". 

]144 (قولةُ: أو ب أي: قبل الحول على تقدير مضا أي: قبل انتهائه ((بیوم))» والمراد 
به مطلق ال رمان ولو ساعةء وهو من عطف الخاصٌ على العام فإنه قد يكور بأو كما فى الحديث 
ll a‏ امرأة يترو حُها»  RNG ES E‏ 
على بطلان الحول باليع وإ مضى معظمةء ودفع توه أن الراد بالوسطط الزء المعين؛ فافهم. 

]¥4۷۰ ل ولا نقد عنده) اال د ا ا e‏ 


(۱) في "د" زیادة:((قوله: (أو بغير حنسها) فان باعها ثم ردت عليه بعيب في الحول» فان بقضاء قاض لم ينقطع حکم 
الحول» وکان عليه زکاتهاء وإلا فلا إلا بحرل حديد. وکذا لو وھبھا تم اراو و لم ينقطع حكم 
الحول؛ لان الرجو ع لي الهبة بقضاء أو بدونه يوحب فسخها. "حوهرة")). 

(۲) "ا حوهرة البرة": کتاب ال زر کاة ۔ باب زکاة الإبل .٠٤١-۱٤۲/۱‏ 

(۳) "البدائع": كتاب ال زركاه - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ٠١/۲‏ بتصرف. 

(8) حح : کاب ال ز کا باب السائمة ق١٠١/أ.‏ 

. ٥۰/۳ تقدم خر يجه‎ )٥( 


لمسبلة زكاة لعدم امالك ولا في المواشي الحُمّي» ولا مقطوعة القوائم ا ست 
ا 
((. 


۲۰٤7‏ /ب] معه بلا استقبال حَول» کان الال ات قول و لا قات غنده لش 
ما إذا باعها بجنسيها أو بغيره ف ا ((ولو الماشية بل اول پرا 
أو بماشية ضُم الثم إلى حنسه بالإجماع))» أي: يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية 
إلى الماشية 

ر١۷٠‏ (قولة: المسبلة) أي: المجعولة ليغارّى عليها في سبيل الله تعالى بوقفو أو وصيَة» وهذا 
التفصيل عند "الإمام"» أمّا عندهما فلا شيءَ في الخيل مطلقاء "ط" بزيادة. 

ا۷ (قولة: ولا في المواشي العُمْي) نقل في "الظهيريًة" في لعي روايتين» وعندهما 
تحب کما لو کان فیهما عمی» ان" “. وجزم في "البحر" في الباب الآتي بالوجحوب فيهاء 
والذي يظهرٌ أنه إن تق فيها اسوم وحَبّت» وإلاً فلا بدليل التعليل والله أعلم. 


(قول "الشارح": لعدم المالك) فيه أنها a‏ نعم لو كان الوقف 

محكوما به حرحت على قوله» والظاهرٌ أن الأحسن التعليل بأنها لم تسم للد والنسل بل لغيرهماء 
فأشبهت ما لو أسيْمَّت للركوب نعم لو وها للانتفاع بدَرّها ونسلها ولم يحكم به ثم أسامها لذلك 
تحب الرّكاة فيها على قول "الإمام" كما هو ظاهرٌ. 

)١(‏ في أب" و "طا" ((سائمة)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل .١٤۷/١‏ 

(۳) "ط": کتاب الز کا ۔ باب السائمة ۳۹۸/۱. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة _ المقطعات ق٤‏ د /أ. 

.ب/١١٠ق 'النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

.۲٠١/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )٩( 


ارافان . س ي ا د اب اب اال 


لباب نصاب الإبل) 


و رينت رع ٍ م 3 ل رر 1 
بالتنوين مبتدأ حذٍف خبره أو بالعكس» و((نصاب)) مبتدأ و((مس)) خحبره» والذي قي 
ارا کی ‌ : (fM ft‏ 
انح ٠‏ ': ((نصاب الإبل)) بغير ((باب))» ط ‏ . 
۷4۷۳ (قولة: نصاب الإبل) أطلقةُ فشمل الذكورَ والإناث ولو أبوه وحشيًا بعد أن كانت 
و ت ا ا £ ِ4 ا و لكوم ور ي 
الام أهليةء وشمل الصغار بشرط ال لاتكوت كلها كذلك لما سیصرح ا فالصغار تبع 
للكبار» وشمل الأعمى والمريض والأعرج لكن لا يوذ في الصدقة» وشمل السّمان واليجاف» 
لکن ت 2 بقدر العجحاف» و ق ا 


#إباب تصاب الإبل) 

(قولة: وبيانةُ في "البحر") عبارة "البحر": ((ومعرفة ذلك أن َر إلى الشَاة الوسطٍ كم هي مِن بضت 
الحا ا و كانت ية قاض وس تن تة اة ال م عة ر أن الا 
u Gg E‏ 
فسدسٌ» وعلى هذا قياسه» وإ كان لا يبلغ قيمة كلها بنت مخاض وسطٍ يقر إلى قيمة أعلاهنً» فيجب 
EA SRE EE‏ 
ف دراهم» وإن كانت فة اعدف تكن قحم تة دراهم؛ ان للا وحه لإيجاب 
الشاة الوسط؛ لأنه لعل قيمتها يلم ية واحدة من العجاف أو تربو عليهاء فيؤذي إلى الإححاف 


)١(‏ ((نصاب الإبل)) ليست في "ب" و "م" 
)۲( "المنح": کاب ا 2 اب اب ا ا اټ 
(۳) "ط": کتاب ال زکاة _ باب السائمة ۳۹۸/۱. 


)٤(‏ ص۰ ۰ وما بعدها "در". 


(د) انظر "البحر": كتاب الزكاة _ باب صدقة السوائم .۲٠١/۲‏ 


13/۲ 


مۇنغة لا E EE ASE‏ 
على أفخاذها (حمْس فیؤحذ من کل هس) م ھا برا یں ورین ee e‏ 


(۷۹۷4 (قوله: مۇنشة) فال. ي 'ذيل الي رر جم 2 الا صح بالواو 
والنون فيمَن يعلم تقول: جاء الرحال والنساء وحاءت الرّحال والنساء وأسماء الجموع 
مؤنغة نحو الإبل والذود والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم» وكذا كل ما يفرق بينه 
وبين واحدو بالتاء أو ياء السب کتمر ونخل وروم وروم وبختي وبختر)) اه فافهم. 

|Y4Yo)‏ 0 بفتح الباء) کقولهم ق النسبة ت إلى ل کا کی اللام _ ا 
بالفتح لتوالي الكسرات مع اليا "بر ". 

ھا مرل غل ایی ههار ال آذ بجا ااا اک وهر 
اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب قي المعتى كما هناء فإك الإبل مهمور وبال 


(TI ff A4. 8 


اجو ف» 


بأرباب الأموال» فأوجبنا شاة بقدرهن ليعتدل النطِرٌ من الحانبين» وكذاف العشرة منها مجحب شاتان 
بقدرهر ! ل مس وعشرين» فيسب واحدة من أفضلهنًء وتام تفريعات العحاف يي "الرّيادات" 
و"المحيط")) اه. ولي "البحر" عند قول "الكتر": ((ويوخذ الوسط) نقلا عن "الفتح": ((أ الأدلة تقتضي 
أ لا يحب في الأحذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتيارٌ أعلاها وأفضلهاء وقدّمنا عنهم خلافة في 
صدقة السوأئم)) انتهى. ووه قي ا لك سيأتي أن اعتبار إلوسط إنما هو فيما إذا اشستمَلَ المال 
على الأنواع الثلاثة أو اثنين» ا "الفتح" و'السراح"' نلا ا الات ها 
)١(‏ 'ذيل المغرب": التذکیر والتأنیث ۔ فصل: کل جمم مؤنٹ ۶۲ باخحتصار. 


(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .۲٠١/۲‏ 
(۳) "ح٠‏ کاب ال ر کاة ‏ باب السائمة ق١٠١‏ 


ااا ی ا و ا ا 
تخت جع بتي وهو ماله سنامان» منسوت إلى حت تَصر؛ لاه اول من جمع 
بين العربي والعجميء انار وف ار عرب ها وای 


۷۷ (قوله: پت ) باحر بدل من قوله: ((إلی مس وعشرين))» والأولى نصبةٌ على 
انين اط وهو كذلك ق خض النسخ. 

۷ه رقولة: حت تم بضم الباء وسكون الحاء امعجمة وفتح التاء الثناة فوقا والون 
والصادِ المهملة المشددة ف ا 1 r ed/‏ راء: علم E E‏ س غ 
'ح". وف "القاموس": ((بُخت نمر بالتشديد أصلة بوحت ومعناه: ابن ونر كبقم: 
صنم» e‏ حب القدس)) اه. 

]۷4۷4[ (قولة: أو عراب) جمع عربي للبهائم» وللاأناسي ت ف في الجمع» 
O‏ 

i O O N E N AE 
a ((قال "اندي" : لا جور ف الركاة إلا الي‎ 
ولا يوذ مڌ وهو الذي أ تى عليه ستة أشهر وإ كان يجزي في الأضحية) اه.‎ 

]¥4۸1[ ق عفو) مصدر .معن اسم المفعول» أي: عفا الشارع عنه فلم يوحب فيه 
شیع ر 


)١(‏ في "د" زيادة: (رالبحت بالضم الإبل الخراسانية» كالبحتية جمعة بخاتي وبخاتى وبخات. "قاموس")). 
(۲) "ط': کتاب ال زکاۃ ۔ باب نصاب الإہبل ۳۹۸/۱. 

(۳) "ح": كتاب الزكاة - باب السائمة ق١١١/أ.‏ 

(4) القاموس': مادة (رنصر)). 

() البخر: كاب ال ر كاة اباب دة السرا ۳/١‏ 

.۲۳۰/۲ "البحر": کتاب ال زكاة _ باب صدقة السوائم‎ )٩( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۱۷١/١‏ رهامش "الدرر والغرر"). 

(۸) 'المحوهرة النيرة": كتاب ال ر کاة _ باب زكاة الإبل ٠٤۲/١‏ باخحتصار. 

( ظط کاب ار کا ےباب تصاب ایل ۳۹4۸/۲ 


قسم‌العبادات  uu.‏ )ي _ _ حاشية ابن عابدین 


(وفيها) أي: e‏ وعشرين (بنت مخاضٍ» وهي التي طعنت في) السنة (الثانية) 


ميت به لال ا a TOE‏ با خر 
و بیت وثلاثين) إلى مس وأربعين (بنت لبون» وهي التي طعت ني الثالفة).... 


[YA^AY]‏ (قولة: بنت مَخاض) قَيْدَ بها لانه لاوز دفع الذکور فیها إلا بطریق القيمة كما 
يأتي'» والواحب في المأحوذ ا کما سيجيءٌ ي باب الغنم. 

۷۸۳ (قولة: سمیت به إلخ) قال في ا ا و ومحاضا: 
أحذها وحم الولادة» ومنه : قاجاء الجن ع اغا [ مریم ۲۳ ]» والمحاض أيضا 
الوق الحوامل I‏ استكمَلَ سنة ودحل في الثانية: ابن خاض؛ 
Ab‏ لحقت باللحاض مر من التوق) ك وة ٤‏ "القاموس "" 0 فافهم. 

[4A4]‏ (قولة: غالبا) ا) لأنها قد لاتحي وأشار إلى أن المراد ببنت و خاض - و کذا بئت لبون 
ا ا ا E e‏ 
"البحر" عن "الزيلعي"" في فصل رمات النكاح» وهذا مع ما مر عن "ا مغرب" يدل على أن 
ا ا لا شرعي فقط كما فهمَةُ في "البحر" من عبارة "الزيلعي" المذكورة فافهم. 

٠۸٠١‏ (قولة: وهي التي طعت في الثالثة) أي: ولو بزمن يسير كيوم فلا يحالف 


و ا و ۶ 1 و 4 
(قوله: النوق الحوامل) المناسب: الخو الف آأي: الحوامل حتى يناسب قوله: ((الواحدة حلفة))» 

وق ا ((سمی به EN‏ بعده» وهي ماحض يقال خضت الحامل عاضا آي: اسن 
وحم و ا ك حاف م ارق اجا ا ارق الور ادها ي ا 

AA (0(‏ در 

(۲) ص۵۰۱ ا . 

(۳) "المغرب": مادة((خض)). 

(4) "القاموس": مادة((مخض). 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .۲٠٠/۲‏ 

(1) 'تبیین الحقائق": كتاب النکاح .٠١۲/۲‏ 

(۷) في المقولة السابقة. 


ااا > ي ا ج ابات ال 


لن ها تكون ذات لبن لأحرى غالبا. 

وس رارت إل ستين (حِقة) بالکسر (وهي التي طعت في الرّابعة) وحق 
u‏ 

(وي ایو إل مس وسبعين (حَذعة) بفتح الذال المعجمة (وهي التي 
طعت في الخامسة) لأنها تج أي: تقلع أُسنان لل 

e‏ إلى تسعين (بنتا لبون). 

(وي ادى وتسعین قتان إل مائة وفشرین کا کب رول اله 4 


و"أبي بک " نه . 


ما في ”القهستان"": ((من أنها التي أتى عليها سنتان))» أفاده "س"". 

]۷4۸1 (قولة: لأحرى) أي: لبنت أحرى» "ط"”. 

." لعلة اة كماق القامو‎ ET (قولة:‎ [YAY] 

۷۹۸۸ (قولة: کذا کتب رسول الله 4 «(کب) ا ماو کا ع 
و(("أبي بكر")) عطفٌ على المضاف إليه» "ح". وفي عامة النسخ: ((إلى "أبي بكر" ))» أي: 
لوال إله ذ ا ۶ن (۲/ق٠۲۰/ب]‏ رواية "الڑهری": « أنه ل قد ا الصدقة 
E r‏ "ابو بكر من بعدي فعَيل بها حتى فض ثم 
أحرَحَها "عم" فعَيلٌ بها إلخ » ”“. 


.۱۸۷/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

( اط کاب ال رکا باب تاب ابل ۳۹۹/۲ 

(۳) "ط": کتاب الرکاۃ - باب نصاب الابل ۳۹۹/۱. 

)٤(‏ القاموس : مادة((حقق)). 

(ه) "ح": تاب الز كاة - باب السائمة ق١ .//١١‏ 

() "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم - فصل ل الإبل ٠١١/۲‏ 

(۷) أخحرحها ابن أبي شيبة في "المصنفض" ٠١/۳١‏ كتاب الزكاة - باب لي زكاة الإبل ومافيها و ۲٤/٣‏ باب لي صدقة 
ر 


قسم العبادات ‏ س اي _ حاشية ابن عابدين 


دنا (فيۇ شح ق کل مس شاة) مع اليقتين... O OO‏ 


قلت: و غا دک "الشار ح" هذه الحملة هتا ولم يۇ رها إلى آحر الكلام لوقوع الخلاف؛ 
لاحتلاف الرّوايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي: ((عندنا))» أمّا ما دونها 
فلا حلاف فيه إلا ما ورد عن "علي" أنه قال: «ني مس وعشرين من الإبل مس شياو » 
وتعامَه في "الزيلعي". 


7 (قو ل عندنا) وقال "الشافعي 


و"أحمد": إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 


(قولة: لوقوع الخلاف) أي: لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكثب فيما زاد على المائة والعشرين» 
وإلا لما صح الاحتلاف بينهم. 

(قولة: فيما بعد المائة والخمسين إلخ) وكذلك فيما بعد المائة والعشرين كما يفيدةٌ قوله: ((عندنا))» 
ولو قال: لوقو ع الاخحتلاف فيما بعد المائة والعشرين لكان أصوب. 


= وأحمد في "المسند" ٠٤/۲‏ ١٠ء‏ وأبو داود )١١١۸(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الغنم السائمة» والترمذي )٠۳١(‏ 
کناب ال رکا باب ما اء ي زكاة آلإبل والغتم وقال ديت أبن عر حديك خسى وان ماخة ترا 
(۱۷۹۸) كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل» والحاكم في "المستدرك" ۳۹۲/۱ وقال هذا حديث كبير 
في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام إلا أن الشيخين لم جخرجا لسفيان ين حسين الواسطي» وهو أحد أئمة الحديث وثقه 
ابن معين» قال الزيلعي ي "نصب الراية ٤"‏ /۳۳۹-۳۳۸:(( قال المنذري: سفيان بن حسين أحرج له مسلم» واستشهد به 
البحاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق)). وأحرجها البيهقي في "السنن الکبری" ۸۸/٤‏ كتاب ال زكاة: باب 
كيف فرض الصدقة؟ وأبو يعلى في "مسنده" ( ٤۷۰‏ د)٠‏ والنووي في "حلاصة الأحکام" ۱۰۸۳/۲ کكتاب الز اة _ باب 
زكاة الإبل وقدر النصاب» كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولم يذ كر الزهري البقر» وفي الباب عن 
أبي بكر الصديق طب وبهز بن حكيم عن أبيه عن حده» وأبي ذرء وأنستلت. 

)١(‏ قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" :٠١۹/١‏ (( وما روي عن علي طك - من أنه يجب ني مهس وعشرين مس 
شیا شاڈ لا كاد يَصحٌ عنه» حتى قال سفيان النوري: هذا غلط وقع من رجال علي» أمّا علي قإنه أفقة يِن ذلك)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب ال ركاة - باب صدقة السوائم .٠۲٠۹/۱‏ 


الااحاش ,ب ي ا ت بے اها 


ثم ني كل مائو ومس وأربعون بت خاض وجقتانء > نم في كل مائة وسين 
ثلاث سقاق). 

E E E LL SEY 
ی کل مس وعشرین بت خاض) مع الجٍقاق (ثمٌ في ست وئلائین بت ُون) معهن‎ 


ثلاث بتات لبون إلى مائةٍ وثلائين ففيها حقة وبتتا لبون» تم تی کل آربعين بت لبون» ولي 
کا هسين حقة» وعن "مالك" قولال اخ مهتا والآاحرٌ کمذھهب "الشافع " 1 
اماع 

]۷۹۹٠[‏ (قوله: ثم في كل مائة ومس وأربعين) الأصوب إسقاط ((ركل)) ليوافق ما في 
"انح" و"الدرر"”" وغيرهماء ولإيهامه أنه إن تكررَ هذا العدد مرتين تكررَ هذا الواحب مرتين» 
وإ تكررَ ثلاثا فلاث» وليس ذلك .مراد والأصوب أيضا العطف بالواو بدل ثم؛ لأنٌ هذا ليس 
استفنافا آحرَ بل هو من جملة الاستعناف الذي قبله. 

۷۹۹١‏ (قوله: بنت مخاض وحقتان) فالجقتان ف المائة والعشرين» وبنت حخاض ف الخمسة 
والعشرين الزائدةٌ عليها 

4 ا 1 ع و e‏ ا ک7( م ت 

۷۹۹۲ (قوله: نم في كل مائة وخمسين) الأصوب إسقاط ((كل)) لما مر » وعطفه بشم 
لا بالوا و؛ لان مقتضى الاستتناف فيما بعد المائة والعشرين أن يحب في مستي وثلاين بعدها بت 
لبون مع القتین» یس ف هذا الاستعناف نت لبون لاف الاستتنافين الذي بعده. 

E" (قولة: تم و خمس وعشرین) أي: بعد المائة والأصوب‎ [Y44۳] 
إقاظ ((کل)) والعطف فيه وفیما بعده بالواو بدل ((ت) ل‎ 


(قولةٌ: لک ا الاستعناف إلخ) لم يظهر هذا التعليل منتتجاً للعطف بم دون الواو. 


RS EN "الإحكام": كتاب الز كاة _ باب صدقة السوائم‎ )١( 

)۲( "المنح": کتاب الز کاة ۔ باب نصاب الإبل ١/ق‏ ١۸/ب.‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .1۷١/١‏ 

(4) من هذه الصحيفة قوله: ((ثمً في كل مائةٍ ومس وأربعين)) "در". 

(ه) المقولة ]۷۹۹٠[‏ قوله: (( ثم ني كل مائة وخمس وأربعين ))» وامغولة [۷۹۹۲) قوله: (( ثم نى كل مائة وخمسين )) 


۷/۲ 


قشم لازا جج ا ست اشيا ابن فابدین 


e RS‏ ال مان لم تسا و 
ولا تحرف TT e ov‏ 


(۹۹4. (قوله: أربع حقاق) منها ثلاث وحَبّت ف المائة والخمسين» والرابعة وجبت في 
الست والأربعين الرائدة (۲/ق ٠‏ ١۲/أ]‏ عليهاء وإلى هنا انتهى حكم الاستفناف الاني» فلا تحب 


سر له 


ر 


فيه حَذعة. 

(۷۹۵ (قو: إلى مائتين) وهو اي المائتين بالخيار: إن شاء فع اربع جقاق من كل مسين 
دة اوس ات ون ین کل ارسین حت لرن اق الط اال 
E‏ ماغل ٤‏ 

,4۹4 (قولة: کک ا في الخنمسين التي بعد المائة والخمسين) ا ت احترازا عن 
الاستعناف الأول» يعني: الذي بعد المائة والعشرين؛ إذ ليس فيه إيجاب بنتِ لبون کما قدمناہ“) 
ولا إحاب e‏ لعدم نصابهما؛ لأنه ل EG Ee ag‏ 


صاب مائة ومسا وأربعين» فهو نصاب بت المخاض مع اليقتين قلعا ا لها ي وهار 
ا ا ا جقاق» ف 


E ma E 


.٠١١/۲ “المبسوط": کتاب الز کا ۔ باب زكاة الإبل‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الز كاة ‏ فصل في صدفة الإبل ۲٤٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الإحکام": کتاب الز اة باب صدقة السوائم ۲/ق ٠۸/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة [۷۹۹۲] قوله: ((ثم تي كل مائة وخمسين)). 

(د) "الدرر": كتاب ال ركاة - باب صدقة السوائم ١/١۱۷ء‏ وق "د" زيادة ((قال قي "الملتقى": ثم يفعل تي كل خسين 
كما فعل قي الخمسين التي بعد المائة» والخمسين يعني في كل مس شاة إلى حمس وعشرين ففيها بت مخاض؛ إلى 
ست وئلاثون فبنت لبون» إلى ست وأربعين فحمس حقاق. واعلم أن قيد كونها بنت مخاض أو بت لبون حرج 
خر ج العادة لا الشرطء فالمراد الس لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا. "زيلعي")). 

)١(‏ شرح الوقاية : كتاب الزكاة . باب صدقة السوائم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۷) "الدرر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم .٠۷١/١‏ 


الج قافن ج ك ا ججج م اتا اا 


لالإناث» جخلاف البقر والغنم فان المالك عير 
E‏ ليق 
من البقر بالكو وهو الشق» سمي به لأنه شق الأرض كالثور لأنه يشير 
الأرض O O O O e‏ 


وللراد ق كل ست واريعن إل اسن كاعر بق العاية قال ى البحر رادا 
زا على المائتين حمس شياو" ففيها شاة مع الأربم حقاق أو الخمس بناتِ لبون وتي عشر شاتان 
معهاء وني مس عشرة ثلاث شياو معهاء وي عشرين أُربعٌ معهاء فإذا بلغت مائتين ومسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ستو وللائين فبنت لبون معها إلى سستو وأربعين ومائتين 
ففیها حمس قاق EE‏ مائتين وست ن م 
جقاق إلى تلٹمائةء و آھ. 


|1۷۹4۸ تر للاناث) نعت للقيمة» أي: القيمة الكائنة للإناثء 
ر١٠٠‏ (قولة: فإ امالك محر لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة» "ط۳٠‏ 
باب زكاة البقر 4% 
و على الخنم قربا من الإبل قي الضحامة حتى شَيلها اسم البدنةء "بر ". 
١‏ (قولة: کالثور إلخ) هو در البقر» "قاموس"". آي: كما سمي الور ثورا لأنه شير 
الأرض أي: بحرتها قال قي "الغرب"“: ((وأثاروا الأرض: حَرنّوها وزرعوهاء وسُميت البقرة 
لثيرة لأنها تير الأرض)) اه. 


.٠١۳/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الركاة - فصل في زكاة الإبل‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم .۲١٠/۲‏ 

(۴) كذا في النسخ جميعهاء ولفظة: ((شياه)) ليست لي "البحر"» وهو الصواب؛ لأ الكلام على الإبل لا الشياه. 
(4( ٣ح‏ کتاب الر كا _ باب السائمة ق١٣‏ ١١/ا.‏ 

.۳۹۹/۱ "ط": کتاب الزکاة - باب نصاب الإبل‎ )٥( 

.۲۳٠٣/۲ "الہحر": كتاب الزكاة ۔ باب صدقة البقر‎ )١( 

(۷) القاموس : مادة ((ثور)). 

(۸) المغرب : مادة ((ثور)). 


اة ب د ج ووي بي اف ان عا 


و 
قر وغتم وغیرهما فاه لا بع ي الصاب (ثلائون سا تمق( DR AKT O SRR e‏ 


]۰*^[ قول: والتاء للوحدة) آی؛ 5 للغأنيث» فشا الك والأشى کما ف ال 

٠٠۴‏ (قولة: والجاموس) هو نوع من البقر كما في "ا مغرب" فهو مل البقر ي اازکاء 
اا ا ا و E‏ من أغلبهاء وعند الاستواء يُوحذ 
أعلی الأدنی (۲/ق٠١۲/ب]‏ وأدنى الأعلى» "نهر" . وعلى هذا الحكم الا واا 
والضابُ والمعر» "ابن ملك". 

[AT]‏ (قول: لاف عکسه) أی اتود م هلي وو حشية؛ ا المعتبر الأ لأم. 

]8 (قول: رر بابر عطفا غ ((عکسی). 

A‘ 61‏ (قولة: و 5 ف الضاتة لزه ملحقی مخلاف الینشس کالحمار الوحشي 
و فيما بيننا لا يلحَقٌ بالأهلي» E‏ 

I a ET‏ وكذا الجواميس كما في "البرحندي"» 
اا 

ر۷٠٠‏ (قوله: سائمة) نعت ل ((ثلائون))» فهو مرفوع» ويجوز النصب على التمييز. 


)١(‏ فى "د" زيادة: (( قوله: (سائمة) قال فى "التاتر حائية": قال أصحابا: وإذا كان النصاب بين خحليطين لا بحب فيه الركاة» 
وقال الشافعي: بجحب عند وحود و ی ی ی ا و 
'العتابية": لو كانت السوائم بين انين فبلغ نصيب واحد نابا درن الاسر فب عب درن اتةه ولور الم قيب كل 
ھا تاا لا ب شي وفي "شر ح الطحاوي": فإ كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد يبلغ نصابا كاملا 
تحب الر كاةء وما لا فلا. بيان ذلك: عشرة من الإبل بين رحلين تحب على كل واحد مهما شاةء أو مائون من الغنم بين 
رحلین» تحب على كل واحد منهما شات وعلى هذا الاعتبار. حواشي الخير الرملي. وستأتي مسمألة الشركة متنا في ز كاة امال)). 
(۲) "البحر": كتاب ال زكاة - باب صدقة البقر .۲۳٠/۲‏ 

(۳) "المغرب ": مادة ((جمس)). 

)٤(‏ 'النهر": كتاب ال زركاة ‏ باب صدقة البقر ق۲ ١١/أ‏ بتصراف يسير. 

(ه) "البحر": كتاب ال زكاة - باب صدقة البقر ۲۳۲/۲. 

)١(‏ "الإحکام": کتاب الز كاه - باب صدقة السوائم ۲/ق ١۸/أ‏ ا إلى "الخرانة". 


اكا س بت ا ب م انار الق 


وت 8 ا ٤ e‏ : 
غير a‏ (وفيها تی انه يتب امه (وهو ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنشاه (وتي 


أربعين مين ذو سنتين أو سينة» وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) قي ظاهر الرّواية 


عن "الإمام"» وعنه لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها ضِعف ما في ثلاڻين) e‏ 


"ح". فلو عَلوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة» فلا يعبر فيها العددٌ بل القيمة. 

۸۰۰۸ (قولة: غر مر کی قار ر که لاترکی لنقصان نصیبِ کل منهما 
عن النصاب وإ صحّت النلطة فيها كما سيأتي' ييانة في باب زكاة المال. 

٠٠۹‏ (قولة: وفیها تبیع) نص على الذكر لملا بوم احتصاصة بالأنثى كما 
في الإبل. 

املق قد به رفي فل غير رط ن اة له إا بت الم 
رم طعتةُ في الثانية» فلا مخالفةء أفادَهُ الشيخ "إسماعيل. 

۸٠١‏ (قولة: مُينً) بضمٌ اليم السين مأحوذ من الأسنان - وهو طلوعٌ الس 
ف هذه السنة - لا الكبر ا ا 


Ke‏ بحسابه) أي: a‏ ستين» فضي الواحدة الرائدة 


ربع عشر ينق وف الثنتين نصف عشر مسين رر ر 


(۱)((هر)) ليست في ب و اوا و اط 

(۲) "ح": کتاب ال زکاة ۔ باب زکاة البقر ق١٣ ./١١‏ 
7 

./۸١ "الإحكام": كتاب الز كاة - باب صدقة السوائم ۲/ق‎ )٤( 

.۱۸۸/١ "حامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٥( 

)١(‏ "النهاية ني غريب الحديث والأثر": مادة: ((سنن)) ٠١۲/۲‏ بتصرف. 
(۷) 'ط": کتاب ال رکا _ باب ز کاة البقر ۳۹۹/۱. 

(۸) 'الدرر": كتاب الزكاة _ باب صدقة السوائم .٠۷١/١‏ 


قسم العبادات و بے 8¥ ج ب داشة ای غابدین 


وهو قولهما والثلائة» و الفتوى» بحر" عن "الينابيع' و" القدوري" 
(ئم فی کل ثلائين تبيع» وقي كل أربعين مسنة) إلا إذا تداحلا كمائة وعشرين فيخير 
بین اربع أتبعة وثلاث مسناتٍ وهکذا. 


۰۳ (قولة: "بحر" عن "الينابيع") عزاه في "البحر" إلى "الأسبيجابي" و"تصحيح 
القدوري"» وليس فيه ذكرٌ "الينابيع"» وني "النهر: (روهي أعدل كما في "المحيط" 
وفي "حوامع ال الا ولي وفي "الينابيع" و"الأسبيجابي": وعليه الفتوى) اه. 

[A 8‏ (قولة: م في کل ثلائين إلخ) فيتغير الواجحب ا ففي سبعين تبيع 
وف RE‏ وي تعن د أتبعة» وف مائة تبيعان و فعلی ما ذکروه 
مدا الحساب ى الثلاثينات والأربعينات "طط" ع. عن "القهستانو e‏ 

۸۰163[ (قولةُ: إا إذا تداحام أي: التبيعات والسات» بان کان العدد يصسح م أن يعطى 
فيه من هذه أو هذه "ط". 

[A1]‏ (قولة: وهكذا) أي: الحكم على هذا امنوال» ففي مائتين وأربعين ا أتبعة 
ET‏ 


#إباب زكاة البقر 4 
(قولٌ "الشارح": وعليه الفتوى» ا ا و الف عل ا 
جب فیما زاد بحسابه» ونقل "ابن فر شته" : ((أنٌ الفتوی على قوله))» وروی ا عن "أبي حنيفة" 
أنه لا حب في الرّيادة شيءٌ حتى يبلغ هسين E‏ وفي "الغاية": 
((الصحيح ت و "الحسن"))» ففى المسألة ثلائة ة أقوال مصححة. اه "سندي". وحيث 
احتلفَّ التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية» ا "اممف" 


.۲۳۲/۲ "البحر": كتاب الز كاه . باب صدقة البقر‎ )١( 
.أ/١٠۲ "النھر": كتاب الركاة  باب صدقة البقر ق‎ )۲( 
.۳۹۹/۱ "ط": کتاب الز کا - باب ز کا البقر‎ )۳( 
.۱۸۸/١ "حامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٤( 

٤٠٠/١ "ط": تاب الزكاة - باب زكاة البقر‎ )٥( 


۱۸۱ 


الحزء الخامس جي 4 ٠‏ ا باب زكاة الغنم 


باب زكاة الخنم# 
مشت من الفينة؛ أنه لیس لها آلة الدفاع» فکانت غنيمة لکل طالبٍ. 


E O OOO TO O N OOO (نصاب الغنم ضانا أو مر‎ 


لباب زكاة الغنم 4 

الغنم کة: الشای لا واحد لها من لفظهاء ا شا وهو اسم وتف لجنس يقع 
على الذكور ا ر الواحدة من الغنم ادك وال زكرن 
من الضأن والعّز والظباء والبقر والنعام وحُمُر الوحش والمرأة جمعْةُ شاءٌ وشياة وشوا إلخ)). 

اورک مش س لنپ آي یھبا اغاق اکر کنا وان هم 
وذک الضميرَ وإن كانت الغتم مونثة كما علمت لان امراد هنا اللفظ. 

[A* 3A]‏ (قولة: لأنه إلخ) غل اة على معلولهاء وقولة: (آلة الدفاع)) ا القع 
عن نفسهاء ولا يناني وجود آلة لها غير دافعة كقرونهاء "سط" . 

E OS‏ بسكون الهمزة والعين وفتجهما مح ضائن» كذا في 
'القاموس"“ و"الكشاف" وهو مذهب 'الأحفش"» والصحيح ق ا کا 


اباب زكاة الغنم) 


ل سا غ ا ا 


(قولة: جمع ضائن» كذا في "القاموس") عبارة "القاموس": ((جمعٌ ضائن وماعز)) اه 


(1) 'القاموس": مادة(ر(غنم)). 

(۲) "القاموس ": مادة((شام)). 

(۳) المقولة ]۷۹۷٦[‏ قوله:((لأنها تبرول على أفخاذها)). 

(4) "ط': كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم oe‏ 

(5) "القاموس": مادة((ضأن)) و((معز)). 

(1) "الكشاف": ١۷/۲‏ [سورة الأنعام: الآية/ ]١ ٤١‏ قوله تعال:« مني ازوج َس ألسأن4. 


چس ا 


تافااف جح ا ب ي افا غین 


فإنھما سر اء ق النصاب والأضحية والرّبا لا قي أداء الواحب والأعان 
(أربعون وفيها شاةَ) تَعُم الذكور والإناث روف مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان» وق 


مائتن وواحده ثلاث شياو وي أربعمائة أربع شیاډ) e SSS asa‏ 


اسم جنس تع على 2 والكثير والذكر والأنشىء لانم کافس رات افو 
من ذوات الشعرء "قهستا ار e‏ 4 

ا ف اها سوا لأ النص ورد باسم الشَاة والغنم» وهو شاملٌ لهماء "نهر ". 

۸۰۹ (قولة: ف کا ف فإذا نقصَ نصاب الضأن وعنده من الا 
أو بالعکس وجبت فيه ار کات وکذا لو کان ال ا ا ت ف 

AY)‏ قر والأضحية) أي: تجرئ ا نها کور باح ې ونا أ في الرّكاة 
ففيه الخلاف ا 

e (قولة: والرّبا) فلا يجوز بیع حم الضأن بلحم المعر متفاضلا»‎ [A YF] 

م (قولة: لا ئي أداء اح ا الاب ا دوا ا ا واا 
ولو معزأ فمن العزء ولو منهما فمن الغالبي ولو سواءٌ فمن أبّهما شاي "جحوهرة”“. أي: فيعطي 
أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه“ فى الباب السابق. 

(A Ye]‏ (قولة: والأمان) فان من حلفَ لا يأكلٌ لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف» 


(قوله: إلا انها جوز بالجذع) عباره ا ((أي: أنها و منهما» لکن يختلفان من حيث 


(۱) "جحامع الرموز": کتاب الزکاة ۱۸۹/۱. 

(۲) "ط": کتاب الز كا - باب زكاة الغنم e‏ 

(۳) "النھر": کتاب الز کاۃ ۔ فصل في الغنم ق |٠١۲‏ 

." وما بعدها "در‎ ٤۹٥ص‎ )٤( 

() "ح": کتاب الز کا ۔ باب ز کا الغنم ق١‏ ١٠/أ.‏ 

٠٣١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الزكاة _ باب زكاة الغنم‎ )٦( 
قوله: ((والحاموس)).‎ ]۸٠٠۲[ المقولة‎ )۷( 


الجزء الخامس 4غ  _‏ باب زكاةالغنم 


وما يينهما عفو' (ثم) بعد بلوغها أربعّمائة رني كل مائةٍ شاة) إلى غير نهاية. 


م 
ر م 
هو 


ر e‏ و . ê 3 4 ٣‏ ت 2 
(ويؤحذ في زكاتها) أي: الم (الثني) من الضأن والمعز (روهو ماتمت له سنة 
لا الجذع) اوا O‏ 


"ح". أي: فإك الضأن غير المعز في العرف. 

۰ (قولة: وما پینهما عفوْ) اي: ما بین كل نصاب ونصاب فوقة عفر لا شيءَ فيه 
زائدل فما زاد على أربعین شاة مغلا إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا اتحد امالك فلر مشتر کة 
ین ثلاث اثلاث ۲/ق۲۰۷/ب] فعلی کل شات قال في "بحر" : ((ولو کانت رجحل فلیس 
للساعي أن شرا لها ارعن ارون فاد لات شیاو؛ لاه باٹحاد الك صار الكل ا 
ولو کان بين رجلين أربعون شاة لا تحب على واحبٍ منهما الركاةء وليس للسّاعي أن يجمعَّها 
وجعلها ا ويال الرّكاة منها؛ ل للت کر واد منهما قاصر عن الصاب اه. 

]1۸۰۷ (قولة: وهو E‏ سنة) آي: ودح في الثانية كما يي E‏ وسائر کت 
الفقهء والمذ كور في "الصحاح""“ و"ا مغرب" وغيرهما من كنب اللغة: ((أنه من الغنم ما دحل 
فى السنة القالثة))» كذا في "الب حندي"» ولذا قال "الز ا ((هذا على تفسير الفقهاء» وعند 


هل اللغة ما طْعَنَّ فى الثالفة))» "إسماعا "". 
[۸۰۲۸] (قوله: لا الحذعً) الخر ا 


(۱) "ح': کتاب الزکاة ۔ باب زکاة الغنم ق١١١/,‏ 

(۲) "البحر": کتاب ال زکاة ۔ فصل في الغنم ۲۳۲/۲ ۔ .۲۳٣۳‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الر كاة - فصل لى الغدم .٠٠٠١/١‏ 

(4( الصحاح": مادة: ((ٿني))› وعبارته: ((والثني هو الذي يلقي ثبيته)). وهذا إنما يكون في السبة الثالئة كما قال لي 
ختار الصحاح": مادة ((ثني)). 

)٥(‏ 'المغرب": مادة ((ثني)). 

.۲٣۳/۱ "بین الحقائق": كتاب الزكاة - باب صدقة البقر  فصل في الغنم‎ )١( 

(۷) "الإحكام": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق ١۸/ب.‏ 


(۸) 'القاموس": مادة ((حذع)). 


قسم العبادات ...د لع _ حاشية ابن عابدين 


قولهما واللب بر A E‏ 
والثني من البقر ان سنن ومن الإبل ابن خمس» N SR‏ 


e‏ (قولة: وهو ما عليه أکترها) گنا ف ال و"الکاف"“ ا 

e,‏ شه وقيل: سبعةء وذكر "الأقطع": ((أنه عند الفقهاء ما َم له ستة 
أشهر))» قال ني "البح ر : (روهو الظاهر)). 

٠٠٠‏ (قولة: على الظاهر) راحع إلى قوله: ((لا الحذع))» فن عدم إجزائه هو ظاهر 
الروايةء صرح ف ا کک 

ر١۳٠‏ (قوله: من الضان) ‏ فيد به لأن المعز لا حلاف أنه لا ا فيه ر لن ا 
عن N‏ 

AYY‏ (قوله: ذکره اکال 9 1 ا 1( > لک جر ى ا و 


و "الأقطع" إلخ) الغا ا ا ا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والدليل يرححه أي: النص لا القياس)). 

(۲) "الهداية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم - فصل لي الغنم ٠٠٠١/١‏ 

(۳) "کان النسفي": کتاب الز کا - باب زكاة الغنم ١/ق‏ ۲٠/ب.‏ 

.٠۷۷/١ "الدرر": كتاب الز كاة - باب صدفة السوائم‎ )٤( 

(۵) "البحر": کتاب الز کا فصل في الغنم .۲٠۳/۲‏ 

.۲۳۳/۲ "البحر": کتاب الرکاة - فصل فی الغنم‎ )٩( 

(۷) "ح': کتاب الز کاۃ ۔ باب زکاة الغنم ق١٣١١/أ.‏ 

(۸) في "د" زيادة: ((قوله: من لاا على الأضحية» وهو متنع؛ لأن جواز التضحية به عرف اا ا ا 
غيره. "بحر ")). 

9 "الجر کاب ال ر کاة فصل ف الت ۲۴۳۴/۲ 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في صدقة الغنم ۲٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١١/۲ 'الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم - فصل قي الغنم‎ )١١( 

)١(‏ "النهر": کتاب ال ركاه - فصل في الغتم ق۲١١‏ /إب: 

(۱۳) "البحر": کتاب الز کاة ۔ فصل في الغنم ۲۳۳/۲. 


الحزء الخامس س 0¥ شی ج ات ر اهال 


والحذع من البقر ابن سمنة» ومن من الإبل ابن ا 0 


L4 


DEE a aa a OSTA COALS ASS (ولا شي ءَ ف حیل) سائمة عندهما‎ 


بظاهر الروايةء ولي "الاحتيار": ((أنه الصحيج). 

[AFF]‏ فو دا من البقر إل وام من المعز فقال فى "البح "": ((لم أره عند 
الفقهای ET‏ تم له ست اه 

قلت: لكنْ لا يصح أن يكون مراد الفقهاء؛ لان هتا لی ي عت كتا 
في كلام 'الشارح' » فالظاهر أنه لا فرق عندهم في الجد ع بين الغنم والمعز. 

۸٠۴١‏ (قولة: ولا شيءَ في يل سائمة) في "المغرب"؟: ((الخيل اسم جمع للعراب 
والبراذين ذكورهما وإناتهما)) اه. 

بالسائمة لأنها عل الخلاف» سا التي ر ا الفجارة جب فها رکا التحارة اتفاقاً 
E‏ 

۸۰۳١‏ (قوة: عندهما) لما فى "الكتب الست" من قوله عليه الصلاة والسلام: رر ليس 


تق 


ست مه 


.١٠١۸/١ "الاختار': كناب ال ركاه فصل: ليس ف اقل مِنْ أربعين شاة صدقة‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الزکاة - فصل في الغنم ۲۳۲۳/۲. ۰ 

(۳) 'تهذيب اللغة : مادة((حذع)) ا/or.‏ 

(6) ۹ات در :د 

(د) "المغرب": مادة((حيل)). 

(7) ص۹۹٤-‏ "در" 

(۷) أحرحه مالك )٦١١(‏ كتاب الزكاة - باب ما حاء في صدقة اليل والرقيق والعسل» وأحمد ۲١٤ ۲٤۲/۲‏ _ 
۷١ _ ۲‏ والبحاري( )١ ٤٦۳‏ كتاب الز كا باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» و(٤ )١ ٤١‏ باب ليس 
على المسلم في عبده صدقة» ومسلم(۹()۸()4۸۲) كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» 
وأبو داود(ة )٠ ٠۹‏ كتاب ال ركاه باب صدقة الرقيق» والقرمذي(۲۸) كشاب الركاة - باب ما جاء ليس 
في اليل والرقيق صدقةء وقال: حديث أبي هرير ةه حديث حسن صحيح» والنسائي ۲٠۹-٠٠ /١‏ كتاب الزكاة 
- باب زكاة الخيل» وابن ماجحه(۲١۱۸)‏ كتاب ال زكاة - باب صدقة الخيل والرقيق» والدارمي ٤١١/١‏ كتاب 


الركاة - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان» كلهم من حديث أبي هريرة ظا مرفرعا. 


قسم العبادائت ‏ .س ري س حاشية ابن عابدين 


وعليه الفتوى» اانه وغيرها. تم عند 'الإمام هل لها نصاب مقدر؟ E‏ 
على المسلم في عبده وفرسه صدقة »» زاد "مسلة": وا ف الفطر »» وقال "الإمام": إن 
کانت کک E eT‏ 
a e eS‏ 
كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهرهما عدم الوحوب» كذافي "المحيط"» وني 'الفتع"": 
ل4 م ا ر ر ٤‏ ر ء َ 
((الراحح ف الذ كور عدمه ولي الإناث الوبحوب» وا جمعوا! انھالو كانت للحمل وال ركوب 
و ری ا وان الإمام لا يأحذها حبرا))» "نهر"". 
O OE E E TT‏ 
القاضي "أبو زي" في 'الأسرار" وني "الينابيع": ((وعليه الفتوى))» وفي "الجواهر": ((والفتوى 
„(f‏ رر (n‏ 1 ۵„ 
على قولهما))» ويي "لكان : ((هو لمحتا ر للفتوی)» وتبعّه الزينعي و" البراز ي ` تبعا 
ا E (Ait‏ 
ل "الخلاصة ٠‏ وف "الخانية الفتو ى على قولهما))» : تصحيح العلامة قاسم . 
a 1 iy‏ م HH a H‏ 1191 ع 
قلت: وبه حرم في "الكنز" » لكن رجح قول "الإمام" في "لفت" وأجار 
(۱) برقم )١١()۹۸۲(‏ كتاب الز كا باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» أحرج هذه الزيادة أيضا أبو داود 
)١١۹٤(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» وي الباب عن علي وعبد الله بن عمروكوك. 
(۷) "الفتح": کتاب از كاة - باب صدقة السوائم - فصل في الخيل .T4/Y‏ 
(۳) "النهر": كتاب الز كاة - فصل في الغنم ق۲١٠/ب.‏ 
)٤(‏ "شرح معاني الانار": كتاب الزكاة ‏ باب الخيل السائمة هل فيها صدفة ام لإ؟ .٠١/۲‏ 
(ه) "كايي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 1۳/. 
0 ین القاتی ٠:‏ كناب الز كاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم ۲٠١/۱‏ 
(۷) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول في المقدمة ۸٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الز كاة - الفصل الرابع - في صدقة الخيل ق١٠/أ.‏ 
(۹) 'الخانية : کتاب الز کا ۔ فصل فی الخیل ۲٤۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم .۸٦1/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الز كاة - باب صدقة السوائم - فصل ني الخيل ٠۳۷/۲‏ وما بعدها. 


۱۹/۲ 


الجزء الخامس ي 00 . جت باتار كاله 


لأسح لا لعدم التقل بالتقدير (و) لا في (بغال و سائمة إجماعا (لیست 
للتجارة) فلو لها فلا كلام؛ لأنها من العرّوض (و) لا ني (عَوَامِلَ وعلوفعع e‏ 


EN NN E SE E‏ و ذلك عا لا مزید 
عليه» واستدل ل "الإمام اال ن ا "قاسم ": ((وي "التحفة"": 
الصحيح وا ا ى ارط والقلوري ى ريد 
عمًا عساه يورد على دليله وصاحب "البدائم”“ وصاحب e‏ وهذا ذا الق أقوى حجة 
على ما شَهِدَ به "التجريد" و"المبسوط" و "شرح شيخنا') اه. 

AY]‏ (قولة: الأصح لا) وقیل: ثلاث» وقیل: همس» "قهستاني 

ATA}‏ (قولة: ليست للتجارة) أي: هذه الثلاة. 

FA‘‏ (قولةٌ: فلا کلام آي: لا کلام تعلو بنفي زكاة التجحارة موجود اه ا 

١ه‏ (قولة: ولا في عوامل) أي: التي ادت للعمل كإثارة الأرض باليرائة وكالسُقى 
ونحوه» زاد تي "ادر" الحوامل ف التي أعِدّت لحمل الأتقال» وكات "المصنف" نر إل 
أن العوامل مها 

رهه ٠ه‏ (قوة: وعَلُوفة) بالفتح ما يُعلَف من الغنم وغيرهاء الواح واحمعٌ سوا 


(Y)ı 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 

(۲) "الهداية": كتاب الزكاة _ باب صدقة السوائم - فصل في الخيل ١٠٠١/١‏ 
(۳) 'نحفة الفقھاء": کتاب الز کا ۔ باب زکاة السوائم ۲۹۱/۱. 

.١۸۸/۲ "المبسوط": کتاب الزکاة ۔ باب زكاة البقر‎ )٤( 

.۳٣١/۲ 'البدائع': کتاب الز کا ۔ فصل فی حکم الخیل‎ )٥( 

٠١٠١/١ "الهداية": كتاب ال زكاة - باب صدقة السوائم - فصل في الخيل‎ )١( 
۱۸۹/۱ "حامع الرموز": کتاب الزکاة‎ )۷( 

(۸) "ح': کتاب الزکاۃ - باب زکاة الغنم ق١٣٠٠/ب.‏ 

(۹) "الدرر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم .٠۷۷/١‏ 


قسم العبادات .س بن . حاشية ابن عابدين 


مالم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حمَل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصیل) ولد 
لناقة (وعجول) بوزن سنور: ولذ البقرة» وصورته أن يموت كل الكبار ويم 
الحول على أولادها الصغار E O‏ 


لر س ب لر 


و ل غ و ا ا 
في السنة أربعة أشهر ويْسيمُها ني الباقي ينبغي أن لا تحب فيها زكاة)) اه. 

(قولة: ما لم تكن العلوفة للتحارق فيد بالعَلوفة لأ العوامل لا تكو للتجحارة وإ 
نواها لها كما في "النهر"“» أي: لأنها ا e‏ 

۸۰۳ (قولة: وحمل وفصیل ویجول) في "النهر"*: (راَمَل: ولذ الشاة في السة الأول 
الف ولد الاه فل ان ضر ا عاض وال ل ولد ةة خن ا امال عه کا 
ي "امغوب" )) ۰ ۰ 

[A* f6]‏ (قولة: شور إلخ) أي: ٳذا کانت له سوائم کبار وهي نصاب» ا 
أشهر مثلا فولَدَّت أولادا ثم ماتت وتم م الحول على الصغار لا تحب الزكاة فيها عندهماء وعند 


الثاني" بحب واحدة منهاء والمراد من النصاب مس وعشرون إبلا وثلاثون بقرا وأربعون غنماء 


قول "الشارح": وصورتة أن يموت كل الكبا ر إلخ) وطبو رة نظا في شروح "الهداية" ها 
لو اشتراها أو وهبَّت له هل ينعقد الحول أو لا؟ فعلى قول "أبي حنيفة" و "محمد" لا ينعقد» وعلى قول 
ن ا ت ا ی ن اک ی ا کا 


)١(‏ المغرب": مادة(رعلف)). 

(۲) "البحر": کتاب الزکاة ۔ فصل ف الغنم .۲٠٤/۲‏ 
(۳) 'القنية": کتاب ال ر کاة ق ۲۹/ب. 

)٤(‏ 'النهر": کتاب الز کا - فصل في الغنم ق۳ 
)١(‏ النهر : كتاب الركاة - فصل في الغنم ق۳١١/أ.‏ 
(1) المغرب": مادة ((عجل)) و((حمل)). 


الحزء الخامس ي ا ا ا ت باب زکاة الغنم 


و ر ا و ا ا 
وهلا که يسقطهاء ولو تعدد الوابحب وبحب الكبار فققط» ولا يحمل من الصغار 


وأمّا ما دون حمس وعشرين إبلاً فلا شيءَ فيه اتفاقا؛ لان "الثاني" أُوحَّب واحدة منهاء ولا يتصورٌ 
فيما دون هذا القدار» مامه في "الاحتيار" ولي "التهستاني"" عن "النسفة': (رالصحيح 
قولهما)). 
U N Sy ANNE A‏ 
إذا لم یکن فیھا کبارّ قان کان ۔ کما ذا کان له مع تسع وثلائین خملا مین كلك ق از 
والبقر - كانت الصغارً ا للکبير ووحب إجماعء كذا فى "الدّراية")) اه. 
رده ٠ه‏ (قوة: وبحب ذلك الواح ولو ناقصاء فلو جيّداً يلرم الوسط) کدا في بعض النسسخ؛ 
وني بعضها: (رويجحب ذلك الواح" ما لم يكن جيّدا فيازمٌ الوسط)» وهذه النسخة أحسن, 
)£۷ *^[ (قولة: وهلاکة ا ای لو هلك الكبيرً بعد الحول بطل الواحب عندهما 
وعند "الثاني" يحب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حَمّل» "نهر" . ولو هلك 
الات رق الک و و ان ج ن د 
)£۸ 1۸۰ (قولة: و لو تعدَد الواحب إلخ) بيانةً: إِذا کان له مسنتان ومائة و ع حَمَلا 
انه جت معان ی قرلی اما لو کان ل عة وما ورون سلا وت مسا واخدة 
)١(‏ "الاختيار": كتاب الركاة - فصل من كان له حيل سائمة .٠٠١/١‏ 
(۲) "امع الرموز": کتاب الزکاة .٠۹۰/۱‏ 
(۳) "تحفة الفقھاء": کناب ال زکاۃ ۔ باب زکاة السوائم ۲۸۹/۱. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة - فصل لي الغنم ق۳٣١٠/أ.‏ 
(ه) من((فلو جيدا)) إلى ((الواحد)) ساقط من "الأصل". 


.أ/١١٣ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل لي الغنم‎ )١( 
بتصرف.‎ ۳۲/١ "البدائع": كتاب الركاة - فصل في صفة نصاب السائمة‎ )۷( 


قسم العبادات لبن حاشية ابن عابدين 


(و) لا ي (عفو وهو ما بين الثصُب) في كل الأموال» وحصًاه بالسّوائم (و) لا في 
(هالك بعد وحوبها) ونع الساعي ف الأصح؛ O‏ 
ا ع ا ۰ 

]£4 ۰^[ (قولة: ولا في عفو) هذا ا افوا لواحب في النصاب 9 في العفو وقال 
"حم" و" زفر" : لواحب عن الكل وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعا من الإبل فهك بعد 
الحول منها أربعة لم سقط شيءْ على الأرل ويسقط على الفاني اة أتساع [۲/ق۲۰۹/] 
شاة» وکال انال انه وترون شا فلك مها ثمانون يسقط على الثاني ثلا شا منهاء 
وتامه في الزيلعي ” . 

(۵۰ (قولة: وحصًاه بالسّوائم) أي: حص "الصاحبان" العفو بها دون النقود؛ لان ما زاد 
على ماي درهم لا عفر فيه عندهماء بل ب فما زا ابه امعد ابي فة فإ اراد 
عليها عفر ما لم يلغ أربعين درهما ففيها درهمٌ آحر کما سیأتی". 

_ (قولة: ولا تي هالك إلخ) أي: لا تحب الركاة في نصا هالك بعد الوحوب‎ ٠٠١ 
بعد مضي الحول - بل تسقط وإن طلبها الساعي منه فامتتع حتى هلاك التصاب على الصحي‎ 
وي "الفتح": ررآنه الأشبة بالفقه؛ لأ للمالك رأيا ف اختيار عل الأداء بين الحين والقيمةء‎ 
۰ والرأيٰ يستدعي زماتا)).‎ 

(قولة: ومنع الساعي) عطف على ((وجوبها))» "ح". 


(قر اي خض الصاجان الع بها الخ لى خلا "ار وت مم اا ق اد ار اة 
تنعل بالنصاب فقط» ومع ق ف العفو على السوائم. افو 


.أ/١١۳ق "النهر": كتاب الزكاة - فصل لل الغنم‎ )١( 

(۲) انظر "تبیین الحقائق": كتاب الز كا - باب صدقة البقر - فصل ف الغنم .۲٠۹/۱‏ 

(۳) المقولة [۸۱۷۰] قوله:((وقالا: ما زاد محسابه)). 

)4( “الفتح": كتاب الز كاة - فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجحاحيل صدقة ٠١۳/۲‏ - بتصرف. 
(2) 2 کا الزكاة - باب زكاة الغنم ق٥ ١١‏ /إب. 


اکرو الاش س ی ق س ج بابر ا 


ق 0 رم ا ٍ لر رلب و 
لتعلقها بالعين لا بالذمّة» وإ هلك بعضه سقط حظه» ويصرَّف الهمالك إلى العفو 


[Aer]‏ (قولةٌ: اتعلقها بالعين) لن الو احب حزء من اتشاب e‏ بهلاك عله کدفع 
العبد بالحناية يسقط بهلاكه "هداية"'. 

E a A N KS‏ ابات ((سقط چ اف حف الهالك» 
أي سقط ن لاحت فه قد اها سه 

[A0]‏ (قولة: ويصرّف الهالك إلى العفو إلخ) أقول: أي: لو کن ع مفلا 
وشيءٌ زائ ما لا يبلغ نصاباً رابعاء هلك بعضٌ ذلك صرف الهالك إلى العفو أولاء فإث كان 
الهالك بقذر العفو يبقى الواحبُ عليه في الثلاثة نص بتمامه» وإث زاد صرف الهالك إلى 
نصا بل آي إل النصاب الالف i.‏ عن النصابين» فإ زاد الهالك على التصاب 
الثالث يضرف الزائ إلى النصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأوّل» ومقتضى مام" 
أنه إذا E E E RE‏ بقدرو» تأمل. م ن اقول 
'الإمام" طف وعند "أبي يوسف" يصرّف الهالك بعد العفو الأول ل ا شائعا» ونك 
ا ي 
ل "الشار ع" ": ((فلو هلك بعد الحول أُربعون ۶ فاق اه ب ا اسا افا 


(قوله: ومقتضى ما مر إلخ) يحمل ما مر على ما إذا هلك بعض النصاب وبقي بعضه الذي ليس 
ا و ا ا ا ا ا 


.٠١۳١/١ "الهداية": كتاب الزكاة - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجحيل صدفة‎ )١( 
من((بقدر العفو)) إلى(ر(الهالك)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ القولة ]۸٠ ٤۹[‏ قوله: ((ولا في عفو)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب ال ر كاة - فصل في زكاة الخيل 4/١‏ ۰ (هامش ممع الأنهر"). 


rl 


قسم العبادارت ‏ .د يبن . حاشية ابن عابدين 


(غخلاف الستهلك بعد الحول لوجحود التعدي» N ESS‏ 


ا ف ولو هلك خسة عشر من أريعين بير بحب بست مخاض؛ لما مر أذ 
'الإمام" صرف الهالك إلى العفو ثم إلى نصا يليه ثم ون وعند "أبي يوسف" حمسة وعشرون 
جزءا من ستةٍ وثلائين جزءا من بدت لبون ° ۲۰۹/۲ /ب] لما مر أنه يصرف الهالك بعد العفو 
الأول إلى النصب» وعند "محسد" نص بنت لبون وتمنها لما مر أنه يعلق الركاة بالنصاب 
والعفو)) اه. وني "البحر": ((ظاهر الرواية عن "أبي يوسض" كقول "الإمام')). 

ET (قولة: بخلاف الستهلكى أُي: بفعل رل‎ A>] 

ر هد اول امال لر هلک قل ام الخرل فلار کا غلك 
الشرط وإذا فا لدفع آل جو ا اسل ات السات با ع ار اغ ج غ 
ملك نم أدحله فيه - قال "أبو يوسف": لا يكره؛ لأنه أمتناعٌ عن الوحوب لا إبطال حى 
ال ال و الأصح)» وقال "محمّد": يكره» واخحتارة الشيخ "هميد الدين 
ال ف كا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة 
قبل وجحوبهاء وقيل: الفتوى لي الشفعةعلى قول "أبي يوسف"» ولي الركاة على قول 
حمل" وهذا تفصیل حسن» شرح درر البحار'. 

قلت: وعلى هذا التفصيل مشى افد" فى كتاب الشفعةء وعراه "الشارح" هناك 
إلى "الجوهرة" وأقرّه وقال: ((ومثل الرّكاة احج وآية السجدة)). 

رهه ٠ه‏ (قوة: لوجود التعدّي) علة لقوله: (رخلاف الستهل)» فإنه ععنى تحب فيه الركاة. 


)١(‏ في "" و"ب" و"م": ((بنت مخاض))» وما ألبتناه من "الأصل" هو الصواب كما أشار إليه الملصحح بقوله: ((قوله: 
(من بنتٍ مخاض) صوابه: (من بنت لبون). كذا في هامش نسخة المؤلف اه)). 

(۲) "البحر": کتاب الزکاة ‏ فصل ف الغدم .۲٠٣/۲‏ 

(۳) "ط": کتاب الز کا باب زكاة الخدم ٠٠٠۲/١‏ . 

)٤(‏ انظر المقولة ]۳٠۸۹١[‏ قرله: (ري الزكاة والحج وآية السجدة)). 

.۳٤۲/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة‎ )٥( 


الجزء الخامس ج و ج ي باتاركاد الم 
والتوى "بعد القرْض والإعارةٍ واستبدال مال التجارة مال التجارة o‏ 


۰۹7 (قوۂ: ومنه إلخ) أي: من الاستهلاك الفهوم من ((المستهلك))» قال في "النهر"“: 
((وهو أحد قولين» والقول الآحر أنه لا یضم“؛ لأنه لو فع ذلك ف الوديعة لا يضمن فكذا هناء 
والذي يقح في نفسي ترجيح الأول» ثم رأيتةُ تي "البدائم" حرَمّ به ولم حك غيره) اه. 

i EE RA E 
ا العاش.:‎ 

[A]‏ (قولة: والترّی) بالقصر ای الهلا مبتدا حبر ((هلاكڭ)). 

٠٠١١‏ (قولة: بعد القرض والإعارة) الأصوب: الإقراض» قال في "الفح" : ((وإقراض 
النصاب الدراهم EST O e a‏ 
TE E TR‏ 
الستقرض لا عن تركة. 

E CC‏ على ((القرض)) اھ "ح"'. لان العنى أنه لو استبدل 
مال التحارة .مال التجحارة ثم هلك البدل لا تحب ۲ق ١‏ الرّكاة؛ لأنه ليس باستهلاك» 
فعلی هذا لا يصح کونه مرفوعاً عطفاً علی (رالتّوی)) لاستارایه أن یکون نفس الاستیدال هلاک 
وليس كذلك لقيام البدل مَقامٌ الأصل» وما عزي إلى "النهر": ((من أنه هلاك) لم أره فيه» 


(قولة: الأصوب الإقراضم إذ القَرضٌ اسم لما تعطيه لتتقاضاه» فهو اسم للعين لا الفعل» لكن 
قد يقال: إته في الأصل مصدرء فلعل "الشارح" أطلقَةُ على المعنى المصدري. 


)١(‏ ني "طا : ((والفتوی))» وهو تحریف. 
(۲) "النھر ”: کتاب ال زكاۃ ‏ فصل في الخدم ق١‏ ١٠/أ‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البدائع": كتاب الز كاة ‏ فصلل صفة الوابحب ف أموال التجارة ۲۳/۲ بتصرف. 


E ER 


(ه) "الفتح': كتاب الزكاة ‏ فرو ع تتعلق بالمحل .٠١٤/۲‏ 
)٦(‏ "ح': کتاب الز کاۃ ۔ باب زکاة الغنم ق۱۹ ١/أ.‏ 


قسم العبادات ا ي اق ب ي ا دای ادن 


ا 
هلاك وبعير مال التجارة DE A E eray a a O aE E aN E EES E e A‏ 


بل المصرّحٌ به فیه”“ ونی غیره: ((أنه لیس باستهلاك)» ولا يلرم منه أن یکون هلاکاء قال 
في "البدائع"”: (روإذا حال الحول على مال التجارة» فأحرَجَه عن ملكه بالدراهم أو الدنانير 
E E TT ST‏ 
إلى مثله؛ إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى» وهو اال او وان ر ا معني 
ت ا و ا ا وان مر 0 0 
التحرز عنه فکان عفواء وإ حاب .ما لا يتغابن اناس فيه e‏ زكاة المحاباة E‏ 
ما بقي تتحول إلى العين» فتبقى E‏ بهلاکه)) اه. 

والاستبدال قبل المحول كذلك» فقي "البدافء"" أيضا: ((لو استبدَل مال التجارة .مال 
التحارة - وهي العْروض - قبل تمام الحول لا يبط حكم ا حول سواءٌ استبدلها بجنسها أو جخلافه 
لا حلاف ؛ لتعلق وحوب زكاتها.معنى الال وهو امل والقيمة » وهو باق » وكذا الدراهم 
أو الدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلافه كدراهم بدراهم أو بدنانيرً» وقال "الشافعي": ينقطعّ حكم 
الحول » فعلی قياس قوله لا تحب الرّكاة في مال الصيارفة كما إذا باع السائمة الا 
ما قلنا: إن الوحوب قي الدراهم تعلق بالمعنى لا بالعينء والمعنى قائ بعد الاستبدال» فلا يطل 
حك الول لاف اتال السامة بالساقمة فإ اكم فيها علق بالين» فيطل الول امد 
على الأول وخا للقائي ا اه فافهم. 

[AY]‏ (قولة: هلاك) كذا في بعض الدلسخ» وفي بعضها: ر هلاکا)). 

ه٠٠‏ (قولة: وبغير مال التجارة) متعلقّ عبتدإً محذوف دل عليه المذكورء أي: واستبدال 


.أ/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٤/۲ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في صفة الواحب في أموال التحارة‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٠١/۲ "البدائعم": كتاب ال زكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال‎ )۳( 


۲1/۲ 


nnrrvrvrerecDnanaanuۍnbnnecdnnnnanbabnacEDanrDNANRaAaADODanDNNERGASARAGNGAGANAVOLELHCAVSPRNYunumuCbCPDRQGRNS‎ 


مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك فيضم ز كات قال في "النهر": (رودة في "الف" 


عا إذا نوى في البدل عدم التحارة عند الاستبدالء أا إذا لم ينو وقع البدل للتجارة)) اه. 


قلت: أي: وإذا وقَعٌ [۲/ق ١٠۲/ب]‏ البدلٌ للقجارة فلا يكوك الاستبدالٌ استهلاكاء فلا 
يضمن ز كاة الأصل لو كان بعد تمام الحول» ولا ينقطم حكمٌ الحول لو كان الاستبدال قبل تمامه» 
ق ا ا غ غر ت 
فما قيل من أنه لا تحب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يُعتبرٌ له حول جديد حطأً صريځ فافهم. 

( تنبية ) 

شمل قولة: ((وبغیر مال التجارة)) ما لو استبدلة وض لیس .مال صلا بأن تزوّجَ عليه 
امرأة» أو صالَحَ به عن دم العمد أو اعت به رأة - أو بيوّض هو مال لكنه ليس مال الركاة 
بان باعَه بعبد اللخدمة أو ثياب البذلة» أو استأحَرَ به عيناً فيضم اكا ٤‏ ذلك کله؛ لأنه 
استهلاك» وکذا لو باع مال التجارة بالسوائم على أن تر کھها با باحتلاف الواجحب» فكان 
استهلاکاء مامه ني "البدای "5). 


ك 
و 


حكم النقود مثلّ مال التجارة» ففي "الفتح: ((رجحل له الف حال حولهاء فاشترى بها عبدا 


(قولة: وفيده في "الفتح" إلخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد "الفتح"؛ إذ بدل مال التجارة إنغا يكون 


لها ية اة ى الك الى ق اقرب وعند عدم النية يکون لهاء تأْسّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة - فصل قي الغنم ق١۳١٠‏ /أ. 

(۲) الفتح : كتاب الركاة - فروع تتعلق بالمحل .٠١٤/۲‏ 

(۳) المقولة 1۲7 ٠‏ ۸] قوله: ((واستبدال)). 

)٤(‏ انظر "البدائع": كتاب الز كاة ‏ فصل في صفة الواجب في أموال القجارة ۲٤/۲‏ فما بعدها. 
)١(‏ الفتح": كتاب ال زكاة - فروع تتعلق بالمحل .٠١٤/۲‏ 


والسانةة اة اوو 


للتجارة فمات» أو روا للتحارة فهلکت بطل هز کا الألف» ولو كان العبد للخحدمة 
لم تسقط .عوته))» ونمامه فیه. 

[A14]‏ (قولة: والسانية بالساففة الأولى ااا قوله: ((بالسًائمة)) لیشمل استبدالها 
بغير سائمة» قال في "فتح القدير"": ((واستبدال السّائمة استهلاك مطلقا سواءٌ استبدلها 
بسائمة من جنسها أو من غيره» أو بغير سائمة دراهم أو عروض؛ نعلق الركاة بالعين اوا 
وبالذات وقد تبدكّت» فإذا هلكت سائمة البدل تحب الركاةء ولا يخفى أن هذا إذا استبدَل بها 
بعد الحول» أمّا إذا باعها قبله فلاء حتى لا تحب الرّكاة في البدل إلا بحول حديد أو يكون 
له دراهم وقد باعها بأحد النقدين)) اه. 

أي: فحينفاٍ يضم تمنها إلى ما عنده من الدراهم ویزکیه معه بلا استقبال حول حدیلي 
را ا و و ا کی و و ف الا 
عن 'الجوهرة". 

۸٠٠<‏ (قولة: وحار دفعٌ القيمة) أي: ولو مع وحود النصوص عليه "معراج". فلو أذّى 
ثلاث شياءٍ سمان عن أربع وسط» أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جحاز» وممامة في "الفتع". 

نم إن هذا (۲/ق۲۱۱/] مقيد بغير المخلي» فلا تحير القيمة فى ر فإذا 
ای ا مڪاييل أو دراهم جحيدة عن مسة رديئة أو زیوف لا جوز عند "علمائنا التلانة" إلاعن 
أربعة» وعليه كيل أو درهم آحرٌ حلافا ل "زفر"» وهذا إذا ّى من جنسه» وإلا فا لمعتب هو القيمة 

(قولة: الأولى اا قوله إلخ) E EER‏ بغیر سائمة يفهم حکمه من کلامه بالأول. 
)١(‏ 'الفتح : كتاب الزكاة - فروع نتعلق بالمحل .٠١٤/۲‏ 


)۲( المقولة ¥۹4¥°*3[ قوله: ((ولا نقد عنده)). 
(۳) انظر "الفعح": کتاب الزكاة .١٤٤/۲‏ 


الجزء الخامس به ج ت کچ پت د ت .اكا العم 


في زكاءٍ وعشر وخراج وفطرةٍ ونذر E E TOT‏ 


It ت‎ 


اتاق تقوم الجودة في المال الربوي عند المقابلة جخلاف جنسه. ك العتبر عند "محمَّد" الأنفع 
و وعندهما القذرُء فإذا أدّى حمسة أقفزةٍ رديئة e‏ 
عنده ت يودي تمام قيمة الواحب» وجاز عندهماء وهذا إذا كان لمال 8 وأدى من جنسه 
ردیئاء ا إذا ادى من حلاف بحنسه فالقيمة ا اتفاق وإذا اا ا ی کرو 
حار اتفاقا على احتلاف التحريج» وتمامة في "شرح درر البحار" و"شرح المحمع". 

]1۸۷ (قولة: في زكاة إلخ) َد بالمذگورات لأنه لا يحور دفع القيمة في الضحايا 
رالانا الى أن مى القربة إرفة لد وف العتق نفئ الرّقً وذلك لا يتقوم "جى "© 
عن "غاية البيان"» ثم قال: ((ولا فی انه د ببقاء يام النحرء اما بعدها فيجور دفع القيمة 
كما عرف في الأضحية)) اه. 

۰۹۸ (قولة: وجرج) ذكَرَهٌ في "الشرنبلالة" بدا لكن نقلة الشيخ "إسماعيل "© 
عن "الخلاصة". 

]4۰74[ (قولة: ونذر) کان تدر ان دف بهذا الدينار فتصدّق بقدره دراهم» أو بهذا الخبز 
فتصدّق بقیمته جاز عندنا » کذا قي 'فتح القدیر" وفيه: (ډلو ا ان دی شان او عق 
عبدين و سطين» فأهدى شاة أو اعت عبدا بارت کل ا ن ع ا ی 
الإراقة والتحريرء وقد الترَمّ إراقتين وتحريرين» فلا يخرج عن العهدة بواحاٍ بخلاف النذر بالتصدق 
بشاتين وسطين فتصدّق بشاة بقذرهما حاز؛ لأ المقصود إغناء الفقير» وبه تحصل القربة» 


.//٦١ق انظر "غرر الأذكار": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "الہحر": کتاب الز کاة - فصل ف الخنم ۲۳۸/۲. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۱۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق ٤۸/أ.‏ 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة - الفصل الثامن في أداء الزكاة ق۳١‏ /أ. 

(1) "الفعح": كتاب الزكاة .٠٤ ٤/۲‏ 

(۷) أي "الفعح": کتاب الزکاة ١٤۲٤/۲‏ باختصار. 


قسم العبادات ‏ ...س إن ___ حاشية ابن عابدين 


وكفارةٍ غير الإعتاق) وتعتبْرٌ القيمة يوم الوحوب» وقالا: يوم الأداء» ويي السّوائم 
ل £ 2 رې تل نے . ر 
يوم الأداء إجماعاء وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه» ولو في مفازة کم 


أن الحودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة با لجس بخلاف جنس آحر لو تصدق بنصف قفيز 
نه یساویه [۲/ق۲۱۱/با] حار) اھ 
٠۷۰‏ (قوله: وكفارةٍ) بالتنوين» و((غير الإعتاق)) نعته» ولم يذكر هذا الاستشاء 
ق "الهداية" و"الكنر" و و"الكاقق"“ وذکره ف "غاية ال" ا E‏ معلاد: ((بان 
معنى القربة فيه إتلاف اللاك ونفي الق وذلك 9 یتقوم))» A‏ 
قلٹث: : وينبعي أستتناء الكسوة اا لما ي اا عن "القتعم" : ((خلاف ما لو کال 
كسوة - بأ ادى ثوباً يعدل ثوبين - لم جز إلا عن ثوب واحل؛ لان المنصوص عليه في الكقارة 
مطل التوب لا بقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داحلا تحت النص)) اه 
۷ (قوله: وهو الأصح) اف کون العتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح» 
(oi ¢‏ 
فانه ذ کر ي 'البدائع ((أنه قیل: ال ن المعتبر عنده فيها يوم الوحوب» وقيا ل: يوم الأداء)) اه 
وقي "المحيط ': ((يعتبرٌ يوم الأداء بالإجماع» وهو الأص) اھ. فهو تصحيح م للقول الثاني 
الموافق لقولهماء وعليه فاعتبار يوم الأداء يکو و عليه نده وعندهما. 
٠۷١‏ (قولة: ويقَومٌ قي البلدٍ الذي الما فيه) فلو بعّث عبدا للتحارة قي بل آحر قوم 
ی ا 
# الدّقل ر کا: أر وا ام قاوس .اه مت 
)١(‏ المقولة ]۸٠1۷[‏ قوله: (ريي زكاة إلح)). 
(۲) ”الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۱۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) البحر": کتاب الزکاة - فصل قي الغنم ۲۳۸/۲. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب ال زكاة ١٤٤/۲‏ بتصرف. 


.۲٤/۲ "البدائم": كتاب الزكاة - فصل: وأما صفة الواحب في أموال التجارة‎ )٥( 
: 00 ا 2 کاب ر کا 2باب کال‎ 


Y/Y 


الحزء الخامس ا 0 0 باب زكاة الغلم 


٠۷۳١‏ (قولة: ففي أقرب الأمصار إليه) أي: إلى المفازة» وذكر الضمير باعتبار الموضع» 
وعبارة "الفح" : ((إلى ذلك الموضع)» قال في "البحر" في الباب الآني: (روهذا أولى ما 
في "التبيين" من أنه إذا كان فى المفازة يوم في المصر الذي يصيرٌ إليه)). 

هم (قولة: والمصدق) بتحفيف الصاد وكسر الدال المشددة هو الساعي آذ 
اة راما لالت فالتهور فيه تش يدها و ك الدال وقل تفي الصتاد: 
N‏ غ لخا 

مطلب محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سیبویه 

ر۷٠۸‏ (قولة: لا يأخذ إلا الوسط) أي: من الس الذي وجب فلو وجب بنت لبون 
لا يأحذ حيار بت لبون ولا رديعهاء بل يأحذ الوسط لقوله بي ل "معا" حين بعثه إلى اليمن: رإياك 
وكرائم أموالهم» رواه "الحماعة"" ولان في أل الوسط نظرا للفقراء وأرب المال "منلا علي 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال - فصل في العروض ۷/۲ تقلا عن "الفتاوی". 

© "ل : کاب ال کا ۔ پاب رز کاة اال ٠۴2۷/۶‏ 

(۳) "تبیین الحقائق": كتاب الزركاة - فصل في زكاة امال ۲۸۰/۱. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۷۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) الذي في "الشرنبلالية": "الغاية" لا "العناية" وقد جحشنا عن المسألة في "العناية" فلم ضحدها. 

)٩(‏ أحرجه أحمد ۲۳۳/۱ والبحاري(١۳۹١)‏ كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة وقول الله: إوَأَوِيمواالصلةاا 


Es‏ و(۸٥٤۱)‏ کتاب الركاة - باب لا توحذ كرائم أموال الناس في الصدقة» و(١۹٤1)‏ باب أخحذ الصدفة 
من الأغنياءء وترد قي الفقراء حيث كىانواء و(۸٤١٤۲)‏ كتاب المظالم ‏ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 
صر اء 5 9 الخاری جاب بعت ا موسى ومعاذ إل اليمن قبل حجة الوداع» (YTY1)g‏ 
و(۷۳۷۲) کتاب التوحید ۔ باب ما جاء في دعاء الي امته» ومسلم (۲۹) (۱۹) و(۳۰) و(١۳)‏ كتاب الإعان 
- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ وأبو داود(٤ )٠١۸‏ كتاب الزكاة - باب زكاة السائمةء والترمذي 
)٦۲١(‏ كتاب الزكاة - باب ما حاء في كراهية أحذ حيار امال في الصدقةء وقال: حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح» والنسائي ٠۲۔۳۔٤‏ كتاب ال زكاة - باب وحوب الزكاةء ود / ده كتاب الزكاة - باب إحراج الزكاة = 


قسم العبادات س إن  ___‏ حاشية ابن عابدين 


2 و 2 ر ق . 0 
ولو كله حيدا فجيد (وإن لم يجد) المصدق - وكذا إن وجحد o‏ 


القاري"". وتي "الخانية": (رولا توحذ الى والأكيلة والماحض وفحل الغنم؛ لأنهامن 
الكرائم)) اه. 

و ك ا اا رود ا رر وهي ي تر راه ترب 
وفي "البداف": ((فقال "محمد": الرّبُى هي التي ر س ا و ا ا 
والماحض هي التي ٿي بطنها ولد» ومن الناس من طْعَنَ [۲/ق۲٠۲/أ]‏ فيه وزعم أن الربّى هي 
اا وال كله الا كرلةة وط فردرد عله و كان عل ق ا ذهو ما ق اة اشا 
واحب التقليد فيها ك "أبي عبي" و"الأاصمعي" و"الخليل" و"الكسائي" و'الفرًاء" وغيرهم» وقد 


ت 
ص 


قلده "أبو عبيا" مع جلالة قدره واحتج بقوله» وكذا "أبو اعباس" ٠‏ وكان "علب" يقول: "محمد" 


(Tn 


عندنا من أقران "سيبويه"» فكان قوله حجة فى اللغة)) اه و مامه فيها. 


ر و A N i‏ و ر 
ر١۷٠‏ (قوله: ولو كله حيدا فجيد) في "الظهيرية ”: (رله نخيل تمر برني ودقل قال "الإمام: 


MA «“‏ 1 شر ال ل س 1 n2‏ # و ي 
(قول "الشارح": ولو كله يدا فجيد) الذي كتب عليه السندي" بعد قوله: ((ولو کله جیدا فجیت) 
ا (و الحوامل» فاا خد ما اما : كا نله التافةة وقواعدنا لا تأبا فلیراحم)) آھ. 


= من بلد إلى بلدء وابن ماحه(۱۷۸۳) كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة» والدارمي ٠٠٥/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
فرض الز كاة و ٤١١/١‏ باب النهي عن أخحذ الصدقة من كرائم أموال الناس» وابن حبان(۹١١٠)‏ كتاب الإيمان ‏ 
باب قرض الصلاةء و(١۸١٥)‏ كاب الدعوى» کلهم من حدی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ر 

.۳١۱ ۳٣۰/۱ "شرح النقاية": کتاب الزکاة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كناب الز كاة - فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجحیل ۲٤۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "المغرب": مادة ((ربب)). 

)٤(‏ 'البدائع": كتاب الزكاة - فصل في صفة الواحب في السوائم ۳۳/۲ بتصرف. 

# قوله: ((أبوالعباس)) الظاهر أنه المبرد اه منه 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة - المقطعات ق٠‏ ١/أء‏ وفيها:((حصتها من العشر)) بدل((من التمر)) وهي أدق. 


mauaunrsrueavaQdroeocnuancavaneneNvurnnrevrovrOoOuondA4nNERERODOCOSDCONEVNEAHGNOYRONGCnEHGKNmbnNE maaan aAamaAaw 


وا من كل غل هان اة رال اد ا خد حن الرتط د كانت اصناف الانة: 
حي ووسط وردي) اھ. 

وهذا يقتضي أن أحدً الوسط إغا هو فيما إذا اشتمَلَ امال على حيّدٍ ووسطر ورديء أو على 
صتفین منھاء آنا لو کان الال کله يدا کاربمین شا أكولة تحب شا من الكرائم لا شاه وط 
عند "الإماء" حلاف ل "محمد" كما لا يحخفى» "بحر" . وني "النهر" عن "العراج": (روإث لم يكن 
فيها وسط يُعنبّرٌ أفضلها ليكون الواحب بقدره)). 

TA‘ VV1‏ (قوله: کا الشافعي لله ان الحامل حيوانان كما قي "شرح ابن حجر" 

۸٠۷۸١‏ (قولة: فليراح) لا يقال: تقد أنه لا تؤحذ الماحض؛ لان مراد هنا ما إذا كان 
الاب کا ذلك ال ف راا رق ارا واا 0 ادبا اا 


(قولة: حصتها من التمر) عبارة "البحر" و"النهر": ((العشر))» فموضوع عبارة "الظهيرة" العشر 
ولیس فيه» فلا يم قول "البحر": ((وهسذا يقتضي إلىخ))» فيبقى حينعلر كلام "الملصنف" على 
إطلاقه» نعم ا عبارة "المعراح" » إلا أنه مخالفٌ للدليل السابق المانع من أخذ الخيار» والظاهر إبقاء 
الو سط على إطلاقهء والمراد ا لمال امز کی وهو صادق عا اشتمل على نوعين أو ثلانة أو نوع 
واحاب وقد يقال: إن ما في "الظهيرية" وإن كان في العشر إلا أن الرَ كاة تقاس عليه» e‏ خمد باد 
الوسط عند اجحتماع الثلائة يفيد بطریق المقابلة أن "الإمام" يقول بأخحذ العشر کا وأ يۇحذ 
الجحيد إذا كان الموحود ا فت استدلاله بعبارة "الظهيرية". 


e 


(۱) "البحر": کتاب الز کا ۔ فصل فی الغنم ۲۳۹/۲. 

(۲) "النهر": كتاب الز كاة - فصل في الغنم ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "فة الحتاج في شرح المنهاج": كتاب ال ركاة - باب زكاة الحيوان - فصل لف بيان كيفية الإخحراج YT TAIY‏ 

)٤(‏ قوله: ((كذا نقله الشافعية))» وقوله: ((فليراحع)) هكذا في نسخة المولف بجخطهء ولعلٌ ذلك في نسخة الشارح التي 
كتب عليهاء وإلا فلا وجود له ثي نسخ الشارح التي بيدي. اه مصححه. 


قسم العبادات ب طط 8 ي اسان ادن 
فالقيد اتفاقی - (ما وجب من) دات (سن ا امالك SE SS‏ 


للحمل على ظهرهاء والمراد هنا ما في بطنها ولذء لکن إذا كان ا 
أحذٍها؟ وإ كانت حيوانين كما لو كانت كلها أكولة فإنها توح مع كونها من الكرائم المنهي 
عن أحذهاء وقول "البحر" لار آنفا“: (رتحب شاة من الكرائم)) يشمل الحاملء فتأمل. 

۷۹ (قولة: فالقید اتفاقي) كذا في "البحر" و"درر البحار" وغيرهما » لكن ظاهر 
ما في "البحر" عن "المعراج": ((أنه اتفاق بالف إل أداء لقي 06 ل رال ال 
مع وجحود المنصوص عليه جائرٌ عندنا)) اه فتأمَل. 

A‏ من ذات ا ا ا ا و 
معناها الحقيقی ا الأسنان» لكر قال في a‏ 2 : ((السن هي المعروفةء د ی بها 
صاحبها [۲/ق۲٠۲/ب]‏ كالناب للمسنة من النوق» ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن 
اللبون) اھ. 

O ASN OST OS 


(قوله: قانه قال وأداء الْقيمة إلخ) فان مفهومه أنه لايور دفع عير القيمة E wS‏ المنصرص 
عليه» لک“ معلوم 2 إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترد الفضل کا دقعا اة اشا 
ويدل لذلك غبارة "الهذاية "> وذلك أ ا دک نحو عبارة "الملصنف"' قال: ((وهذا یبتنی على ان ا 
القيمة في باب الرّ کوات جائ عندنا))» وقال في "البناية": ((أي: وهذا المذكور من أحذٍ الأعلى ورد 
الفضل أو أحذ الأدنى واستردادِ الفضل)) اه. ويدل له أيضا قول "الشارح": ((لأنه دفع بالقيمة)). 


)١(‏ المقرلة ]۸۰۷٦[‏ قوله: ((ولو كله جيدا فجيد). 

(۲) "البحر": كتاب ال زكاة - فصل في الغنم ۲۳۷/۲. 

(۳) "البحر": کتاب الزکاة - فصل في الخنم ۲۳۷/۲. 

.أ/١٠١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )٤( 

() المغرب : مادة((سنن)). 

.٠۷۹/۱ 'الدرر": كتاب الزكاة ۔ باب صدقة السوائم‎ )١( 


الجزء الخامس > ا ا چ .کک س ي باب زكاة الغنم 


(الأدنى مع الفضْل) 2 على الساعي؛ لانه دفع بالقيمة (أو) دفع ( الأعلى ورد 
الفضل) بلا جحبر ؟ لأنه شای eee‏ فيه الرضاء هو الصحيح» ا 
(او) دفع (القيمة) ولو دفع ثلاث شياو Ae E‏ 


أي: سميت بذلك لان عمرها يعرف بالسنٌ بخلاف الآدمي» ومقتضاه أنه بحا في اللغة من إطلاق 
اسم البعض على الكل كالرقبة على المملوك» فلا حاحة إلى تقدير مضافو إلا أن يريد الإشارة 
إلى تحويز كونه من جحاز الحذف» تأمّل. 
٠۸١‏ (قولة: الأدنى) أي: وصفا أو سيناء وكذا قولة: (رأو الأعلى)). 
ا TY‏ ا 
[۸۰۸۲] (قوله: مع الفضل) أي: ما يزيد من قيمة الواحب على المدفوع. 
,۸٠۸۳(‏ (قولة: لأنه دفع بالقيمة) أي: لا بيع حتى يناي احبر 
۸٠۸4‏ (قولة: ورد الفضل أي: استرده» ولم يقدروه عندنا بشيء؛ لأنه يخثلف بحسب 
الأرقات غا و عضا فد الاي كان ار ع كرفا كا ي الا 
وغيرها ا 
TA‘A®]‏ (قوله: بلا جبر) 5 ف "الهداية"“) وبه جزم E‏ و"الزيلعى" وي 
e‏ 2 الضيرف" ((أنه الصحي))» وقیل: ا للسّاعي» ذکره اا ٤‏ ا 
i 2 A. HE ait‏ 6 ا , ET‏ 
)١(‏ "السراج الوھاج": كتاب الزکاۃ - باب زکاة الخیل ق ٤١١‏ /أ. 
(۲) "العناية": كتاب الز كاة _ باب صدقة الغنم ١٤١/۲‏ (هامش "فتح القدير "). 
(۳) "الإحکام": کتاب الزکاة ۔ باب صدقة السوائم ۲/ق ٤۸/ب‏ وه ۸/ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الز كاه - باب صدقة السوائم - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدفة .٠١٠/١‏ 
)٥(‏ الفتح : كتاب ال ركا _ باب صدقة السوائم - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدفة .١٠٤١ ١٤۲/۲‏ 
)١(‏ "تبيين اللحقائق": كتاب ال ركا - باب صدقة البقر - فصل في الغنم ۲۷۰/۱ 
(۷) "النهر": تاب الزكاة - فصل في الغنم ق۳١٠‏ /ب. 


(۸) "الأصل": کتاب الز کاۃ ۷/۲ - ۸. 
)٩(‏ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل .٠١٤/١‏ 


قسم العبادات ‏ ...س إإه ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


جاز. 
(والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (و سط الحول يضم إلى نصاب Sas‏ 


ك "الكتر"" و"الدرر"" و"اللتقى"» وصحَحَةُ في "الاحتيار"*» وذكر في "النهاية" و"العراح": 
((أنه الصواب))» ومشى عليه قي "البحر" وعزاه إلى "الميسوط" وانتصرَ في "النهر" للأوّل 
فلذا حزم به 'الشارح . 

E (قولة: حان) أي: خلاف الي کما قدمنا‎ [AA] 

. (قولة: والمستفاد) السين والتاء زائدتانء أي: الال المفادء "طط"‎ [A‘AY] 

۸٠۸۸‏ (قولة: ولو بهبة أو إرشي أدحَلَ فيه المفاد بشراء أو ميراثٍ أو وصيةٍ وسا كان 
خخا من الأصل كالأولاد والرّبح كما قي "النهر”'. 
) ۸۰۸۹ (قولة: ال نضا فد به لاال كان لناب افا ر ك بال قاد فن الول 
ينعقدٌ عليه عند الكمال» لاف ما لر هلك بعر النصاتق أثاء الول فاستقاة اا 
يضم عندناء وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل» حتى لو ضاع استأنف للمستفادِ حولاً منذ 
ملک فان ود منه شيعا قبل الحول - ولو بیوم - ضمَةٌ وزكى الكلّ» وكذا لو وهب له لف 


(۱) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم AYÎ‏ 

(۲) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 1۷۹/۱. 

(۳) "ملتقى الأجحر": كتاب الركاة _ باب زكاة السوائم - فصل في زكاة الخيل .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ "الاحتيار": كتاب الز كاة - باب زكاة السوائم - فصل من كان له حيل سائمة .٠٠١/١‏ 
)٥(‏ 'البحر : کتاب الزکاة - فصل في الغنم ۲۳۷/۲. 

(1) "المبسوط": كتاب الزكاة .٠١۷/۲‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق۳١٠٠١/ب.‏ 

(۸) المقولة ]۸٠1١[‏ قوله:((وحاز دفع القيمة)). 

(4) "ط": کتاب الز كاة - باب زكاة الخنم .٤٠٠۳/١‏ 

.أ/١١‎ ٤ق 'النهر": كتاب الز كاة - فصل في الغنم‎ )٠١( 


Y/Y 


الجزه الخامس ...س ل۷إنه  ___‏ باب زكاةالغنم 


e EE ¢ ٣ :‏ م 
من حنسه) فيز كيه بحول الأصل» ولو ادى زكاة نقدِهِ ثم اشترى به سائمة لا تضم 


ع 


ولو له نصابان ما لم يضم أحدهما SER ER SS A‏ 


فاستفاة متها في الحول» ثم رح الواهب بقضاء استأئف حولا للفائدة» وشمل کلام ما لو کان 
النصاب دينا فاستفاد مائة فإنها (۲/ق ۲٠۳‏ /أ] ت إجماعاء غير أنه لو ن حول الدين فعند 
"الإمام" لا يارمة الأداء من المستفاد ما لم ن اف د ها ا ات ایو ا ف چ 
زکاة اللستفاد» وعندهما يمحب)) اه من "البحر" و"الني "". 


e) 1L 
۳ (قوله: من جنسه) سیاتی‎ [4۰۹ *] 


أحد النقدين يضم إلى الآحرء وأ عروض التجارة 
تضم إلى النقدين للحنسيّة باعتبار قيمتهاء واحترَرَّ عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل مع الشياه 
فلا تضّم» ا 
٠۹١,‏ (قولة: ولو اذى إلخ) هذا .عنرلة الاستثناء ما في المتن» كأنه قال: يضم المستفاد إلى 
7 2 ر 5 8 2 e‏ 
جنسه ما لم يمنع منه مانع» وهو الثنى المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام: رلا ثنى في الصدقة». 
۲ (قولة: لا تش أي: إلى سائمة عنده من جنس إا التي اشتراها بذلك النقدٍ 
امز کی أي: لا يز كيها عند تمام حول السّائمة الأصلية عند "الإمام" للمانع المذكور» وعندهما يضيب 
وكذا الخلاف لو باع السّائمة المزكاة بنقء بخلاف ما لو اذى عشر طعام أو أرض أو صدقة 


فطر عبار ثم باع» حيث تضم أثمانها إجماعاء والفرق ل "الإمام" أن ثمن السّائمة بدل مال 


(قولة: والفرق ل "الإمام" أن ثمنَ إلخ) في "البحر": ((لأن الفطرة إا تحب بسبب رأس عونة ويلي 
عليه دون الاليّة» ألا ترى أنها تحب عن أولاده الأحرار» والثمنٌ بدل الاليّة» والعشر إغا يحب بسبب أرضٍ 


(۱) "البحر": کتاب الز کاة - فصل لي الغتم ۲۳۹/۲. 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق٤‏ ١٠٠١/أ.‏ 

(۳) المقولة ]۸٠۸۹[‏ قوله:((وقيمة العرض إلخ)) وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الز کاة - فصل في الغنم ۲۳۹/۲. 

.٤۹۹ص تقدم تخریجه‎ )٥( 


قسم العبادات ‏ .سسس ۸ه  .._‏ حاشية ابن عابدین 


e 5 َ‏ : ا و ۶ هل 2 
سائمةٍ مزكاةٍ وألفٍ درهم ووّرث ألفا ضمت إلى أقربهما حولاء وربح كل 


الركاة» وللبدل حكمُ البدل منه» فلو صم لأدّى إلى الثتى» وكذا لو حعَل السّائمة علوفة بعدما 
زکاها ثم باعهاء أو جحعَلَ عبد التحارة امؤدّى زكاتة للحدمة ثم باعَهُ صم لخروجه عن مال الرّكاة» 
فصار کمال اراق ال 

(AA;‏ (قولة: کمن سائمة مزکاق) اف وکالفرع المذ كور قبله» ففيه لو رٹ ان 
من حنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا. 

ره ٠٠م‏ (قولّة: صمت أي: الألف الموروثة ((إلى أقربهما)) أي: أقرب الألفين الأولين 
حرلا قال نوزاما اران عة الضم» وترحح أحدهما باعتبار القرب؛ 
لأنها أنفع للفقرائع). ٠‏ 

ر١۹٠‏ (قولً: وربح كل إلخ) قال في "البحر": (رولو كان المستفاد رحا أو ولدا 
ر کو ا کے ا ا عر و ا 
لا يقم عن الأصل)). 


ناميةٍ لا بالخارج» فلم يثبت الاتحادء حتى لو باع الأرض النامية لا يضم تمنها إلى ما عنده عند 
٣‏ حنيفة")) اه. والذي في “الفتح': 0 على ضم تمن طعام دی و ت باغ ومن أرض 
هرر وتن عد ادى صد فى أا عدا طلا واا دوفو ادن ل دل ان اة 
أن العشر لا جب باعتبار الملك» ولهذا بجحب في أرض الوقف والمكاتب» والفطرة لا تعلق بالالية 
ولهذا تحب عن ولده)) اه. 


.۲٠٠١/۲ انظر "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الخنم‎ )١( 
.۲٤۰/۲ "البحر": کتاب الزکاة - فصل في الغنم‎ )۲( 
.۲٤١/۲ 'البحر': كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )۳( 


الحزء الخاممس ا يت ل RETO‏ ہاب زکاة الغنم 


(أحذ ا والسّلاطينٌ الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة ك (السّوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف المأحوذ رفي محله) Cy‏ 


A> 41]‏ (قولة: أنحذ البغام الأحذ ا ا ET‏ ي لولم يأحذوامنه ذلك سنين 
وهو عندهم لم انول منه شيءَ ضا i‏ ف ا SE‏ ن ل 

السات قوم مسلمون حرجوا عن طاعة الإمام الحى» بان ظهروا فأحذوا ذلك "نهر "“. 

ويظهر ت ۲۱۳/۲7 /ب] أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك؛ لتعليلهم 
ا ا ارام ل ج راا الما ون ال ره زرو اسلم ری ي 
دار الحرب وأقام فيها سنين» ثم حرج إلينا لم يأحذ منه الإمام الرًّكاة لعدم الحماية» وتفتيه بأدائي 
إن کان عالِما بوحوبهاء وإلاً فلا زكاةَ عليه؛ لن ا لخطاب لم غه وهو شرط الوحوب) اه. 

وسيأتي ٠‏ متنا في باب العاشر: أنه لو مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر 
آهل العدل از منه ا ا لتقصیرو .عروره بهم. 

۸۰۹۷ (قولة: والخراج) أي: حراج الأرض كما في "غاية البيان"» والظاهرٌ أن حراج 


(قولة: الأحد ليس يدا إلخ) كون الأحذ ليس بقيد إا يظهرٌ ني عبارة "الكتز" - وهي: ((ولو أخند 
الخراج E‏ لم يؤحذ اخحری)) - لا ي غا ت وهي قوله: ((لا إعبادة إلح))» 
فإنه إذا لم يأحذوا منه سنين وهو عندهم يجب عليه الإحراج بنفسه» وتكون ذمتهٌ مشغولة فما بینه وبين 
الل تال واه كان الا لر د وة اا ن اا ا ا ا 


.۲٠٠/۲ "البحر": كتاب الزكاة - فصل فى الخنم‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۱۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب صدقة البقر - فصل في الغنم .۲۷٤/۱‏ 

.أ/١٠١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )٤( 

.۲٤۱/۲ "البحر": کتاب الز کا فصل في الغنم‎ )١( 


tf H 


۰ در‎ ٠ ٤سض‎ (1) 


قسم العبادات س وق ن ب ا این عاندین 


لآتي ذكره (وإلاً) يُصرَف فيه (فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادةٌ غير الخراج) 


ر 


ا 

قلت: ما استظهرّه صرح به قي "المعراج". 

۸٠۹۸‏ (قولة: الآتي ذكرَهٌ”) أي: في باب الصرف. 

]1۸۰۹4 (قولة: فعليهم إلخ) اف ديانة کما في بعض النسخ» قال في "الهداية"": ((وأفتوا 
بڻ يعيدوها دون الخراج)) اه. 

لكر قافا اه لبغاة؛ لتعليلهم بأد البغاة لا يأحذون بطري الصدقة بل بطريق 
الاستحلال» فلا يصرفونها إلى مصارفها اه. 

أا السلطان ابلحائرٌ فله ولاية أحذِهاء وبه فت كما نذكرْه قرياً عن "بي جعفر ": ف 
٤‏ المعراج" عن کثیر من مشایخ بلخ: ((أنه کالبغاة؛ لأنه > صرفة إلى مصارفه))» وقي 
ا ر لار 

ا ا غير الخراج) موافق لما نقلناه عن "الهداية"» قال في 
"الشرنبلالة": (روعليه اقتصّرَ في "لكان" وذكر "الزيلعي"" ما يفي ضعفه حيث قال: 
رقيل: لا نفتيهم يإعادة الخراج). 
A11]‏ (قولة: لأنهم ضار علة لمحذوف تقديره: 5 الخراج فلا فون بإاعادته؛ 


.أ/٠٠١‎ ٤ق "النهر": كتاب الركاة - فصل في الغنم‎ )١( 

۷۲/١ )۲(‏ وما بعدها "در". 

(۳) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .٠١۲/١‏ 

.٠١٠۳/١ "الهداية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم‎ )٤( 

)١(‏ 'الشرنبلالية : كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ۱۸٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "كاقي النسفي": كتاب ال زكاة ‏ فصل في زكاة الغنم ١/ق ٠٤‏ /ب. 

(۷) 'تبيين الحقائق": كتاب الز كاة - باب صدقة البقر - فصل في الغنم .۲۷٤/۱‏ 


الجرا حافس س اق ا بابازكاةالننه 


و الف في الأموال الباطنةء ففي "الولوالحيّة" و "شرح الوهبائية": ((المفتى به عدم 
الإحزاء))» وف "المبسوط": ((الأصح الصحّة إذا نوى بالدفع لظلّمة زماننا الصّدقة عليه؛ 


لأنهم مصارفة؛ إذ هل البغي يقاتلون أل الحرب» والخراح حن القاتلة "شرح للقي" "ي ". 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا“ فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 

(قولة: لحلاف ف الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على 

ا بالإحراج تلتق بالأموال الظاهرة كما يأتي“ في بابه» والأموالٌ الظطاهرة هي التي 
۴ زكاتها الاما وهي السّوائم وما فيه العشرٌ وا حراج وما يمر به على العاشرء ويفهم من 
کلام 'الشارح' أنه لا حلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خحلافا أيضاء الق افيض 
و"الولواليّة": ((السلطان الحائر إذا أحذ الصدقات قيل: إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يوم 
الاك الاه فق فة وه من فال الأ عرط أن فى اء اا او کا 
لولم ينو لانعدام الاحتيار الصحيح» وإذالم ينو منهم من قال: يُومَرٌ بالأداء ثانيأ» وقال 
"أبو حعفر": لا؛ لكون السلطان له ولاية الأخد وط عن أرباب الصدقة» فإن لم يضعها 
مو ضعَها 9 بيبطل أحذه وبه يفتى» وهذا فى صدقات الأموال الظاهرة اما لو أحذ منه السلطان 
انو شاد ونوى أداءَ ال كاة إليه فعلى قول المشايخ ارت غر والصحيح أنه امون 
وبه بفتی؛ لأنه لیس للطالم ولاية أحذ الركاة 8 الأمرال الباطنة)) اه. 


(قولةٌ: ویفهم من کلام "الشارح" ا إلخ) ما ذكره "الشارح عن "التجنيس' ا ((وي 
"التجنيس": المفتى و في الأموال الظاهرة)) يميد أن فيها e‏ ا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الز كاة ١/ق ٥۷‏ /ب. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب ال زكاة - فصل في زكاة الخيل ۲١٠٤/١‏ (هامش "جحممع الأنهر "). 
(۳) "ط": کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة الغنم .۲٠٤/۱‏ 

)٤(‏ أي: أمواله. 
)٥(‏ ص 0۸۸ 


)١(‏ "الولواجية": : كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الز كاة وفیما لا يقح ق٥۲‏ /ب. 


"د 5 


Y/Y 


قسم العبادات ‏ ...س إن . س حاشية أبن عابدين 


لأنهم عا عليهم من التبعات فقرا حتى أي أمير بل بالصيام لكفارة عن يمينه» 
ولو أحذها الساعي 2 e e E E Sa SSNS SEA Ss‏ 


ا 


أقول: يعني : : وإذا لم يكن له ولاية أحذها لم ي بصح الدفع | ليه وإ E‏ 
عليه لانعدام الاحتيا ا بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لَمّا كان له ولاية أحذٍ زكاتها لم 
E Ee 1‏ د سرا توي اصق غل 

هذاء وفي "ختارات النوازل": (رالسلطان الائ إذا أحذ الخراج يجوز ولو أحذ الصدقات 
ا ا ك نوى الصدقة عند الدفع قيل: ا وبه یفتی» و کذا إذا 
دفع إلى كل حار بنيّة الصدةة؛ لأنهم عا عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة)) اه. 
وهذامو E e‏ عة ن "لن قد الف التصحيح والإقاء 
e‏ ذا نوی التصدت بها علی ابخار وعلمت ماهو الأحوط. 
قلت: وشمل ذلك ما يأحذه لمکا و ون کان في E‏ الذي ينصبه الإمام 
لكن اليومٌ لا يصب لأحذٍِ اتقات بل للت يرال لاس اظاما بترن حماية» فلا تسقط الركاة 
sS‏ "البرازية" فإذا E‏ ا ا ألم كور 

[A1]‏ (قولة: لأنهم .ما عليهم إلخ) علة لقوله قبله: ((الأصح اا وا ((ما 
علیهم)) متعلق قوله: ((فقراء)). 

O‏ حتی آفتی) بالبناء للمجهول» والمفتي بذلك "محمد بن سلمة"» وأميرٌ بلخ هو 
'علي بن عيسی بن ماهان" © والي حراسان» سألَهٌ عن كفارة ينه فأقاه بذلك» فجعَل يكي 
ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق ما لَك من امال فكفارتك كفارة 


)١(‏ "مخثارات النوازل": كتاب الزكاة ق ٤١‏ إب. 

(۲) "المبسوط": كتاب الزكاة ۰/۲ 1۸. 

(۳) "الفح : كتاب الركاة - باب صدقة السوائم .٠١١ ٠١١۰/۲‏ 

)٤(‏ "البرازية": كتاب ال زكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف ۸٦/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

- لي النسخ جميعها: موسى بن عيسى» والصواب ما أنبتنامء وعلى هذا كان واليا على خراسان أيام الرشيده قتل سنة‎ )١( 


ألجزء الخامس ا ب اق د ا باب زکاة الغنم 


لم تقع زكاة لكونها بلا احتيار» ولكن يحبر بالحبس ليودي بنفسره؛ لان الإكراه 
لا يناف الاحتيار)› O‏ 


۲ق ۲ /ب] جڍن من لا يلك ا قال قي "الفح" : ((وعلی هذا لو أوصی بثلث ماله 
ا» فدفع ع إلى السلطان ابحائر سقط ذكرَه "قاضي خان" في "الحامع الصغير""» وعلى هذا 

فإنكارهم على "يحي بن يحي" تلميذر "مالل" - حيث أقتى بعض ملوك الغاربة في كفارةٍ عليه 
بالصوم - غير لازم لحواز أن يكون للاعتبار اللذكورء لا لكون الصوم أشق عليه من الإعتاق» 
وکوڈ ما حل حلع اله یٹ لا كن قیزه فیملکة عند "امام" غير ضر لاشتغال ذه مثله» 
والمديول بقدر ماني يده فقیر)) اھ ملخصا. 


۸ 


قلت: وإفتاء "ابن سلمة" ت على ما صححَّه في "التقرير"“: ((من أن الدّين لا يمن 
التكميرَ بالمال))» أمّا على ما صحَحَةُ تي "الكشف الكبير"“ وحرى عليه "الشارےح' ا 
O TSE‏ 

٠١١‏ (قول: لم تقعْ زكاة) ثي بعض النسخ: ((لم تصح زكاة))» وعزا هذا تي "ليحر" 


(قولة: فن ان الدين لإ بمنع) كذا في نسخة ال e‏ ا ((لا)) النافية. 


= ( ۱۹ هم. ("الكامل" 4١١/١‏ "الأعلام" »)۳۱۷/٤‏ والخبر على روايته هنا فيه إشكال» وهو سؤال علي بن 
عيسى لمحمد بن سلمة» إذ كيف يتأتى اجحتماعهماء ومحمد ولد سنة ٠۱۹۲(‏ ه؟! كماق "الفوائد البهية" 
ص۹۸١‏ لكن ذكر في "الفتح" و "الكفاية" ا أجاز الصدقة لعليٌ دون إشارة إلى احتماعهما 
البتة» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

٠١١/٣١ "الفتح": كاب ال ر كاة باب صدقة النوات‎ )١( 

(۲) "شرح الحامع الصغير": كتاب ال زكاة - باب زكاة السائمة ۱/ق ۹٤/اأ.‏ 

(۳) انظر تعليقنا على تصحيح "التقرير و التحبير' ص۷ تعليق رقم .)٠١(‏ 

)٤(‏ "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به ٠٠١/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم جد فيه التصريح بأنه الأصح. 

() صا ٤۲‏ وما بعدها "در" 

( الجر کاب ار کا ۲۲٢/۲‏ 

(۷) "النھر": کتاب ال کاة ق ۹۹٩‏ /إب. 

(۸) "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۷/۲. 


قسم العبادات ...س إإه س حاشية ابن عابدين 


في "التجنيس": ((المفتى به سقوطها في الأموال الظًاهرة لا الباطنةم). 
ا ی ا کی ا کا ر غ 


إلى "المحيط"» ثم قال: (روفي "محختصر الكرحي : إذا أحذها الإمام NT‏ 
لأ له ولاية أذ الصدقات» فقام ا مَقامٌ دفع امالك وفي "القنية"": فيه إشكالٌ؛ لان اة 
فيه شرط ولم توجد منه)) اھ. 

قلت: قول "الكرنحي": (رفقام أده إلخ)) للحوابب تأمّل. ثم قال قي "البحر": 
((والمفتى به التفصيل: إن كان في الأموال الظاهرة بي ا لن للساطان و نائبِه ولاية 
أحذهاء ران لم پضعھا موضعَها لا بطل اخ وإن كان في الباطنة فلا)) اه. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وني "التجنيس") ني بعض النسخ: ((لكن)) بدل الواو» وهو استدراكٌ على 
اق ل 0 ف اعا اها اي افير وف غد لخا ها 
ما في "التجنيس" على ما إذا دفع إلى السلطان مال اکس أو ا ud‏ : 
ليصرفةُ السلطان في مصارفهء ولم ينو بذلك فة وع العا وو اه اك 
((لأنه ان له ولاية أحذ الرّكاة من الأموال الباطنة)» فلا يناف ذلك قول "المبسوط'": ((الأصح 
أن اياده ظلبة زماننا من اا وات ا عن ار بات لوال ا ا عند الدفع 
لتصدّق عليهم؛ لأنهم ما عليهم من التبعات فقرا))» فليتأسل. 

۸۰۷7 (قولة: .عالو) متعلق ب ((خلط))» وأمًا لو حلط مغصوب [۲/ق١٠۲/]‏ آحرٌ 
فلا زکاة فیه کما یذ کر في قوله: (رکما لو کان الک حییشا)). 


)١(‏ ني "البحر": ((مختصر الطحاري))ء رالمسألة ليست فيه. 
(۲) "القنية": كتاب الركاة - باب أداء الركاة والنية ق ۲۹/ب. 


(۳) ص۲۱٥‏ 
)١ (‏ المقولة ]۸٠١١[‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطنة)). 


(د) ص۲۹٥‏ 'در". 


الحجرء الخامس لے راف - ا ا ا زکاة الغنم 


أن اخلط استهلاك إذا لم يعكن مييه عند "أبي حنيفة"» وقولة أرفق؛ إذ قلما مخلو 
مال عن غصب وهذا ذا کان له مال غير ما استهلکه بالخلط منفصلٌ عنه يوفي 
5 و إلا فلا زکاة کمالو کان الكل حبيشا A EOS GSES‏ 


ر۸٠٠‏ (قولة: لان اخلط استهلاك) أي: مزه من حيث إل حق الغير يتعلق بالذة 
> بالأعيان» E‏ 

]1۸1۰۹ (قولة: عند "أبي حنيفة") اما على قولهما فلا ضمان وحينئزٍ فلا يت الملك؛ لأنه 
فرع الضمان» ولا a‏ اميت منه "فتح". 

۸٠۰‏ (قولة: وهذا إلخ) الإشارة إلى وحوب الركاة الذي تضمنة قولة: ((فتحب 
الرّكاة فيه)). 

]۸111[ (قولة: منفصل يف الذي ى ال فن "المحواشي ": ((محمل ما ذکروه 
ما إذا کان له مال غير ما استهلكة بالخلط يفضْل عنه» فلا حيط الذي بعاله)) اه. أي: 

FAI]‏ (قولة: االو کان الكل حیشا) ف المية ا زرل كان الخبیت نانا 
لا يارمةُ الرّكاة؛ لان الكل واحب التصدق عليه» فلا يفي إمجاب التصدق ببعضه)) اه. 
RY‏ 


(قول "الشارح": وقوله أرفق) أي: بالفقراء. أ اق 


.٠٠٠٥/١ "ط": كتاب الز كاة - باب زكاة الغنم‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في نسخة "الفح" التي بين أيدينا. 

(۳) "النھر": کتاب الز کاةَ ق۹٩۹//.‏ 

)٤(‏ هي "الحواشي السعدية“ كما في "النهر" انظر "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة - فصل وليس في الفصلان 
۱۲ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "القنية": كتاب الز کاة - باب أداء الر كاه والنية ق۲۹ /ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الزكاة - الفصل الثاني في المصرف ۸٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


of 


قسم العبادات خلا يا آ0 نے اة ابن غايدين 


It HH‏ ر 
كمايق النهر عن الحواشي السعدية se ea CEN a SCARS‏ 


۸1۱۳[ (قولة: کا الور ای ول کات ال كاو عت قزل لكر رولك 
نصا حولي))» ومثلة في "الشرنبلالية"» وذكرةٌ في "شرح الوهبائية"" بحا ولي الفصل العاشر 
م اا عن قاری رن ماك ارا غر ةا ار غت ارلا و عاط 
ا ف و اا و کی راا ا ا ر عا ا 
SEE esd e N‏ 

فأفاد بقوله: ((وإن لم يكن له سواها نصاب إلخ)) أن وجوب الركاة مقَيد ما إذا كان له 
نصابٌ سواهاء وبه یندفع ما ا ا ق 
بالدين» فينبغي أن لا تحب الرّكاة) اه. لكر لا يخفى أن الركاة حينعذ إنما تحب فيما زاد عليها 
لا فيها. 

لا یقال: کن أن یکون له مال سواها ما لا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة ما يبلغ 
مقدارَ ما عليه أو يزيد فتحب ار كاة فيها من غير أن يکون له نصاب آخرٌ سواها. 


(قولة: فأفاد بقوله إلخ) و ا امال إذا کان کله بيا تحب زکاته ذا کان له نصابٌ يو 
دينة» وهذا يخالف ما ذكرّه عن "النهر". 

(قولة: لكل لا يخفى إلخ) قد يقال: إنه عير ني صرفب الدّين الذي وجب بالئلط إلى التصاب أو إلى 
لأموال التي ملكها بالخلط فإذا صرَفة إلى اللصاب وجبت لي المحلوط فلا يعن كوك الأموال 
اعارا هروا إلا را ف ارال الع عن اتاب اة قت ع هدر 
الغصوب وتحب في الزائد» تأمل. 


(۱) "النھر": کتاب الزکاۃة ق۹٩‏ ۹/أ. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۱۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق ١ه‏ إ/ب. 

.۲۸۹/۲ "التاتر حانية": کتاب الز کاة - باب ما بنع وجحوب الزکاة‎ )٤( 

(66 ال ب کاب ا کا ١‏ 


nr ENEDGRaAGQCGERNAEAANDDNDREASNNNINDCDLVS DNC AGANLSNNDNEGCCEDEFHGEADGAGGCAnRCAGnSbGAaARAREDCECAANNE DR 


ا اا 0 5 ع 
ل مال الرکاة دون [۲/ق٣۲۱/ب]‏ غیره حتی لو تزوج على حادم بغیر عینه 
وله مائتا درهم وحادمٌ صرف دين المهر إلى الائتين دون الخادم» أي: فلو ال اول عر المائتين 
ا زکاء عليه لاشتغالها الین مع وجو ما يفي به من جنسه وهو الخادېې وهنا كذلك مالم 
يَملِكٌ نصابا زائداء نعم تظْهرٌ الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوب منهم - كما نقلة في "البحر" عن 
"المبتغى" بالغين المعجمة» وقال: ((وهو قي حس يجب حفطه)) اه. - أو إذا صالح غرماءه على 
عقار مثلاء فیبقی ما غصبةُ سالا عن الین قتحب ز 4 

وقد يجاب عن الإشكال - كما أفاده "شيخنا" _ بان المراد ما إذا لم عله أصحاب الال 
اللغصوب؛ لان الدين إنما يعنع وجحوب ال زكاة إذا كان له مطالب من جهة العباد» وجهل أصحابه 
لا يېقی له مطالب» فلا بنع وحوبها. 

NYA aN u og E 


(قولة: وقال: وهو قي حسن) على هذا التقييدِ لا يظهر لقول "النهر" وغيره: ((هذا إذا كان له 
ا إلخ)) فائدة؛ إذ تحب عليه مع الإبراء أو الصلح بدون هذا القيد» نعم لهذا التقييك فائدة بالنسسبة 
لإطلاق و حوب الرّكاة في المال | محلو ط بدو ن التقييد .عا إذا کان لمان يوقي د ينه كعبارة 1 تد 
ا و 1 1 1 ¢ 1 4 
(قولة: عن القنية" و البرازر ية" إلخ) ماذكر عن "القنية" و البزازي ية" لا دحل له ق رد حواب 
شیخه» فإ موضو ع المسألة ما إذا حلط المغصوب .ماله لا ما إذا كان الك حبيفاء وعبارته قي "حاشية 
البحر": ((وقد يجاب عن أصل الإشكال - كما أفاده شيخنا - بان ما غصَّه السلطان وخلطه ماله إن 
| ضمانه» وإن کانوا غير معلومین فعلیه زکاته؛ لأنه سار ملک اا وهو وإ EE‏ مته مشغولة 


)١(‏ المقولة ]۷۸۳١[‏ قوله: إإحير)) عند التتمة. 
O E‏ 
(۳) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات ت بن © ت اة این غابدين 


وف شرح الرهبانية عن 'البرازة": رر إغا يكر e‏ 


بعضه؛ لأ المغصوب إن عَلمَت أصحابةُ أو ورلتهم وجب رده عليه وإلاً وب التصدق به))» 
اا الأمراء فقراءُ عا عليهم من التبعات» ولا شك أن غالب غرمائهم ججهولون» 
شد ضا أن ا لموصى به للفقراء لو دفعَةُ إل السلطان الجا قط قفرا أده ال كاه لقره 
يناي وجوبَها عليه وإ حاز أده لها مع وجوبها عليه لعل أحرى كعدم وصوله إلى ماله كاين 
السبيل ومن له دين مۇحل» تأمّل. 
مطلب في التصدق من الال الحرام 

م (قولة: وني ! ت الوهبائية"“ إلخ) فيه دفع لما عسى يورد على قول المتن: 
((فتجب الرٌکاة فیه)) من آنه مال حبیٹ» فکیف فکیف پزکي منه؟! E NES‏ 
إل إذا استبراً من صاحبه أو صالح عنه فيزول 8 ماو اع 5 ل 9 ا 
حرام ذكرّ ني "الوهبانية": (( أنه يُجزئ عند البعض ))» ونقلَ القولين في "القنية" وقال 


بقذره لکن هذا لیس له مُطالبً من ۲ ا ی و قل لک سید کر 
الف رن الظَلمة عنرلة الغارمين والفقراءي حتی قال اا ا ا دفع الرّكاة لوالي 
حراسان» وذكر "قاضي خان": لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدَفِعٌ للسلطان احائر سقط)) اه. فكونة 
را رر نم العده ب بان ور ا غ ای خی مال ن ل ات باو ارق 
مائتي درهم أنه يحل له أحذ الرّكاة مع وجوبها عليه وكذلك ابن السبيل له أذ الركاة مع وجوبها 
عليه في ماله الذي في بلده. 

(قولة: فيه دفحٌ إلخ) الأوضح أنه تقبيد لما في "الظهيرية" كما في "ط"» وكونه دفعاً ما عسى إلخ 
بعيدٌ من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكره. 

و ا ی و ی ع رن وو ع 


)١(‏ المقولة ]۸٠١۲[‏ قوله: ((واحتلف نن الأموال الباطنة)). 

(۲) المقولة [ ]۸٠١‏ قوله: ((حتى أفتي)). 

)۳( "تفصيل غ الفرائد": فصل شن کاب ار ق۲۲۲ /ب»› نقلا عن "فتاوی البزأازي 
)٤(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة ص۳١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(ه) "القنية": كتاب الزركاة - باب أداء الزكاة والنية ق٦۲‏ /ب. 


الجزءالخافس. . _ ب ۹ل ن د باب ازكاة الغنم 


إذا تصدّق بالحرام القطعي» أمّا إذا أحذ من إنسان مائة ومن حر مائة وحلطهما ثم 


ي "البزازية": (رلو نوی ٿي الال ا الاي و ا أن يقعَ عن الركاة وقع 
عنها)) اه. 
أي: نوى في الذي وحَب التصدق به حهل أربابه» وفيه تقيي لقول "الظهيريُة": ((رحل 
دفعَ إلى فقير من المال الحرام [۲/ق٠٠۲/أ]‏ شيقا برحو به الفواب يُكقَرُ ولو عَلِم الفقيرٌ بذلك 
فدعا له وأمَنَ العطي كفرا جميعا))» ونظَمَةُ في "الوهبائية"» وني "شرحها": (رينبغي أن يكون 
كذلك لو كان اموم أحنييًاً غير العطي والقابض» وكثيرٌ من الناس عنه غافلون» ومن ا لجال فيه 
وافعول)) أه. 
قلت: الدفع إلى الفقير غير قيا بل مثلة ‏ فيما يظهر - لو بى من الحرام بعينه مسجدا ونحوةُ 
OO EA NEE‏ ذلك إلا باعتقاد حله. 
]1۸116 (قولة: إذا تصدّق با حرام القطعي) أي: مع رجاء الشواب الناشيء عن أستحلاله 
کما مر فافهم. 
رلم (قوله: لا کف [۲/ق٣٠۲/ب]‏ اقتصَرَ على نفي الكفر؛ لأ القصرف به قبل 
أداغ بد ل غر وات ملك باشلط كما غل وق "جافة الرى عن اة وسا 
الفقية "أبو عفر" عم ا کب ااه من أمراء السلطان» وحَمَع امال من أذ الغرامات 
الحرمات وغير ذلك هل يحل لِمّن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي أن لا يأكل منه 
)١(‏ "البزازية": كتاب ال زكاة - الفصل الثاني في المصرف ۸٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) لم نعثر على هذا التقل في الظهيرية . 
(۳) "الوهبانية": فصل من كتاب السير ص۳۹۳۸ (هامش "المنظومة المحبية'). 
ل عك افر فف هن كاف ال 3 ا فد عن ان راه 
)٥(‏ ي المقولة السابقة. 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والإباحة ٤/۳‏ ۲۳. 


قسم العباداث ...س .جن  _‏ حاشية ابن عابدين 


انه لیس حرام يِه بالقطع لاستهلاکه بالط )) Dy‏ 
ويسَعّةُ حكما أن يأكلَهُ إن كان ذلك الطعاٌ لم يكن تي يد العم غصبا أو رشوة) اه 

اق إذأ لم يكن عينَ الغصب أو الروة؛ لأنه لم علكه» فهو ت ا 
EER‏ : (( آل من لا اا اا ا ا 
حائزةً السلطان ))» ثم قال: ((و كان العلامة 2 أكل من طعامهم ويأخذ جوائڙهم» فقيل 
له فيه فقال: تقديمٌ الطعام يكون إباحة. والباح له يتفه على ملك المبيح» فیکون آکلا طعاء 
الظالم» والحائرة ليك فيتصرف في ملك نفسه) اه. 

قلت: ولعلة مبنيٌ على القول بان الحرام لا يتعدّى إلى ذسنين» وسيأني تحقيق حلافه قي البح 
اا والحظر والإباحة 6 

مطلب استحلال المعصية القطية كف 

۸۷ (قولة: لأته ليس حرام بعينو إلخ) E‏ ا 
في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغيره ه لا لعينه مضلاف لحم اليتة وإ كانت حرمتة قطميّت 
TS‏ لأته مله بالخلطل وإغا الحرم م التصرف فيه قبل أداء 
بدلهء و ففی "البراز ف کات ار كاة: ((ما بأحذه من امال ظلما وبخلطة ماله وتمال مظلوم 
اھ د و ا ع ا ا 
به قبل أداء البدل في الصحيح من اذب :اف 

الکڻ ني" شرح العقائد النسفية : ((استحلال ا كونها معصية بدليلٍ 
قطعي))» وعلى هذا تفرع ما ذكِر في "الفتاوی": ((من أنه إذا اعتقَدَ ا حرام حلالاً فإڻ كان حرمته 


)١(‏ ي "د" زیادة: ((قوله: (بالخلط؛ لانه قبل أداء الضمان وإن كان ا التصرف فيه لكنه ليس ج ا بالقطم 
وبه جزم العلامة ابن وهبان في شرحه "هنح )). 

(۲) البزازية : كتاب الزكاة - الفصل الثاني في المصرف ۸۸/٤١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة ]۲۳٠۹۱[‏ قوله: (رالحرمة تتعدد إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]۳۳٠۸۳۳(‏ قوله: (روني "الأشباه")). 

(ه) في "الأصل" و"آ": يلاحظ تقدم هذه المقولة على سابقتها. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد ۸۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "شرح العقائد النسفية": للتفتازاني ص۸١۲.‏ 


O 


الجزءالخامس ...س إلن   _‏ باب زكاة الغنم 


(ولو عجل دو نصابي) زکاته OO O TOTTI‏ 


لعینه وقد نبت بدليل قطعي كفل وإلاً فلا بان تكون حرمت لغیره» أو ثبت بدليل ظني» وبعضهم 
لق ام ل ورال م ال راما قد غلم فين اى عله اللا السا 
تحریعه کنکاح اللحارم فكافر)) اه. 

قال شارحه المحقق "ابن الرس ”": ((وهو التحقيق» وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال 
الغير ظلما فإنه يكف مستجله على أحد القولين)) اه. 

واا أن شرط الكفر على القول الأول شيتان: قطعيّة الدليل وا 
وغل الثاني يشترط ال ا ف ول ت وما في "البزازية" مبنى عليه. 

MS E 
خمسة عن مائتنء تم تم اول على مان لا جوز وفیه شرطان آخران:‎ 

أن لا ينقطم النصاب ني أثناء الحول» فلو عل خمسة من مائتين» ثم هلك ما في يده 
إلا درهماء ثم استفاد فت الحول على مائتين جحاز ما عل جلاف ما لو هلك الكل 

وان يکون النصابُ كاملا ق آخحر ق ا وحال الحول وعنده 
تسعة وثلالون فإ كان دفعها للفقير وقعَّت نفلا وإنٌ كانت قائمة في يد السّاعي فا مار كما 
a O o‏ 


فر ور ها ر كائ لأن الدفع إلى الساعي لا يريل الملك. اه "بحر". 


0 ا عجن ق هه و خا ادر ازروف بابن الرس القاهري الحنفي ( ت٤‏ ۸۹ه) في شرحه على 
شر ح سعد الدين التفتازاني(ت ۲ ۷۹ه) على العقائد اللسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسغفي( ت ۳۷ده). 
("کشف الظنون" ٤٥/۲‏ ۰۱۱ "الضوء اللامع ۲۲١/۹‏ "الأعلام" .)١١/۷‏ 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب ال زكاة - الفصل الثامن في أداء الز كاة ق ٦۲‏ /ب. 

(۳) انظر 'النھر ': كتاب ال زكاة ‏ فصل في الغنم O ETE‏ 

.۲٤١٠/۲ انظر "البحر": كتاب الركاة - فصل في الغنم‎ )٤( 


قسم العبادات ‏ .سس ٣۳ن‏ __ حاشية ابن عابدين 


]۸11۹[ (قولة: لشن نان کان له ثلشمائة درهم دفعَ منها مائة درهم عن المائين عڪعشرين 
ا وقولة: ((أو س و أن يدفع المائة ال رر ة غ الان وغ ته عق اا 
ماك فحدئت له في ذلك العام صح وإ حدثت ی عام آحر فلا ب لها من زكاةٍ على حدة 
كما صرح به في "البحر"“ "ح". لكن الائة التي (۲/ق۷٠۲/أ]‏ عجلها تقع زكاة عن المائتين 
عشرين سنة» ويكون من المسألة الأولى» فقد قال في "النهر": ((وعلى هذا تفرع ما 
ي "ايه" : لو کان له حمس من الاب الحوامل» عل شاتین عنها وعمًا في بطونهاء ثم حت 
خمسا قبل الحول أحزأه» وإن عجَل عمًا تحمل في السنة الثانية لا يجوز)) اه. 
وذلك لأنه لما عل عمَّا تحملهُ ني السنة الثانية لم يوجد العجل عنه في سنة التعجيل» 
فلم يجز عمًا نوى التعجيل عنه» وهذا أراد لا فی الجواز مطلقا؛ لأنه يقح عا ني ملكه قي الحول 
الثاني» فک اا ر لاقف ال اكد ر و رر کان 
عنده أربعمائة درهي» فأدّى زكاة مسيمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسيب الرّيادة للسسنة 
الثانية؛ لأنه 2 ا ا اليا ییا اف 
ي في "البح ر“ بکون ال جنس متحدا » قال: ((لأنه لو كان له حمس من الإبل وأربعون 


(قولة: وهذا أراد إلخ) أي: أراد في "الخانية" بقوله: ((لا مجوز)) نفي الجحواز عمًا نوى التعجيلَ عنه» 
لا نفية عنه وعمًا في ملكه في الحول الثاني. 

۾ u‏ 1 1 ء ٤‏ ت 

(قوله: وفيد في "البحر" إلخ) وذلك أنه قال بعد مسألة "الخانية" المذكورة والتكلم كما في "النهر": 


.۲٤٠/۲ "البحر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )١( 

(۲) "ح': کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة الغنم ق١٣١١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق٥‏ ١١/أ.‏ 

)٤(‏ 'الخانية": كتاب الركاة - فصل قي تعحيل الزكاة ۲٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث في تعحيل الزكاة وتأحیرها ق ۲۷/ب. 
)١(‏ "البحر": کتاب الز اة - فصل في الغنم .۲٤۲/۲‏ 


الجزءالخأامس ...سس ٣لن ‏ باب زكاة الغنم 


لوجودِ السيب» وکذا لو عجل عَشرً زرعه أو مره eS aS‏ 


من الغنم» فعَلَ شاة عن أحدٍ الصنفين» ثم هلك لا يكون عن الآحرء ولو کان له عين ودين 
ت ت م 1 a‏ هِ 
فعجحل عن العين فهلكت قبل الحول حاز عن الدين» ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض 
التجحارة حنس واحد)) إه. 

١٠۲٠م‏ (قولة: لوجود السبب) أي: سيب الوحوب» وهو ملك النصاب النامي» فيجوز 

۴ ۶ ر ُ ‌ ي E‏ ک۶ 2 
التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجر ح» وكذا النصب؛ لأن النصاب الأول هو الاصل ي 
الخ والزائد عليه تابع له» قال ف اا ((ولا خقی أن الأفضل عدم التعحيل 

[١۲٠ه,‏ (قول: وكذا لو عجَل) التشبية راحم إلى اة ار وهي التعجيل لسنة 
أو سنين؛ لأنه إذا ملك نصابا وأحرَّج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلا بعد وحود 
السبب لكونه أداءً قبل وقت وجوبه» وهنا كذلك؛ لان وقت أداء العشر وقت الإدراك فإذا 
ولا يصح إرحاعةُ إلى اللسألة الثانية؛ لان صورتها أن يودي زكاة نصب ستحدث له قي عامه زائدة 
عام الحول ثم تم لا زكاة عليه ف السود» وكذا عكسه» و كذا في الدراهم والدنانيں))» ثم قال: ((وقيدنا 
کاس ا لان إلخ))» فأنت ترى أن هذا التقييد إنما يناسب المسائل المذكورة قي "البحر" 
لاالمذكور هنا. 

(قولة: ولا يصح إرحاعَةُ إلخ) لا مانعَ من إرحاعه إلى الصورة الثانية أيضا للعلة المذكورة لهاء 
وقوله: ((بعد الخرو ج قبل الإدراك)) ليس فيه ما يدل على إرحاع التشبيه لخصرص الأول» اتابن 
وحوده قبل إدراكه .عنزلة وحود النصاب» فكما يصح التعجيل لنصبٍ فيه يصح تعجيلٌ العشر لما تحرج 
أرضه في هذا العام مح وجحود الررع فيها بشرطه المذكور. 


.۲٤۲۲/۲ "البحر": کتاب الزکاة - فصل في الغنم‎ )١( 
من((للاعتلاف)) إلى((التعجحيل)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 


قسم العبادات ‏ ... عجن _.__ حاشية ابن عابدين 


بعد الخروج قبل الإدراك» واحتلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة والأظهرٌ اواز 


على ما في ملكه وقت الأداءء والمراد هنا أداء عشر ما حرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر 
ما سيحدث له بعد الخروج» وقولة: ((بعة ا لخروج قبل الإدراك) [۲/ق۷٠۲/ب]‏ دليل على 
ما قلناء وليس في "البحر" ما يفي حلاف ذلك فضلا عن التصريح به» فاقهم. 

[A11۲]‏ (قولة: بعد الخروج) ا حروج الزرع أو الثمرة. 

[A11]‏ (قولة: قبل الإإدراك) أي: إدراك الررع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشرء لكر 
ذكرّ في "البحر"" في باب العشر: ((أدً وقته وقت خروج الرّرع وظهور الثمرة عند "أي حنيفة" 
وعند ت وها وق اقرا ود ارد غ اة والجذان) اه. وعليه ف التعحيل 
على قولهما لا على قول "الإمام"٠‏ ثم رأيت "ابن الهمام" نبة على ذلك هناك . 

[A11 f]‏ (قولة: واحتلف فيه قبل النبات وروج الشمرة الأخحصر اَن يقو ل: اا فيه قبل 
الخروج» أي: حروج النبات والثمرة وأفاد أن التعجيل قبل الرّرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا؛ 
N NE e a‏ 

]10^[ (قولة: والأظهر اران في لسخخحة: ((عىدم الجوان))» وهي الصواب» قال ي 
"النهر*: ((والأظهر أنه لا جور في الزرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر 
الرواية)) آه. 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((قال في "البحر": وكذا لو عجل زرعه بعد النبات قبل الإدراك أو عشر الثمر بعد الخروج 
قبل البو غ؛ لأنه تعجيل بعد وحوب السبب» وبعدم جوازه قبل ملك النصاب إلى عدم حواز تعجحيل العشر قبل 
لا جوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء» وجحوزه ابو يوسق؛ لأن السبب الأرض النامية» وبعد 
ارا سارك ابه ور فة ا اي 0 ي ر ا ف او وا ف 
السبب فلا مجوزء كذا في "الولوالحية". ولا يخفى أن الأفضل لصاحب ا لمال عدم التعجيل للاحتلاف في التعجيل عند 
العلماء ولم أره منقرلا والله أعلم)). 

(۲) في "د" و 'و": ((عدم الحواز)). 

(۳) "البحر": کتاب الزکاة .۲٠۵/۲‏ 

.۱۸۹/۲ "الفتح": کتاب الزکاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )٤( 

(8)- اهر" كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق٥۱۰‏ 


v/Y 


الحزء الخامس وي ج ٠‏ باب ركاه الف 


Ts‏ االنهر (واذ) وصاية (أيسر کک 
ا ولو عرس في أرض E DC e‏ 


۲ (قولة: وکذا لو عل حراج راس هدا الشبية أيضا راحع ال الا رل فال 
"ح": (رفإد من عل حراج رأسه لسنين صح كما سيأتي في باب الحرية» وذلك لوحود 
الس وغو اسه وکا لو عجل خرا ج اُرضه عن سنین جحاز کما د کره القمستا ا 
المشر و لکن يحب حمل كلامه على لوف 
E‏ سببه الأرضرَ النامية بامکان لاء ا عه كال وخحراج 
اللقاسمةء تأمّل)). 

۷ه (قولة: ومام ني "النھر") حیث قال: ((ولو َر صومَ يوم معن فعجلّه جار عند 
اا ایا محمد" وعلى هذا الخلاف الصلاة س ولو ا فی به 
او 0 محمد" كذاق "السرا" )ام r‏ 

]1۸۱۲۸[ (قولة: قبل تمام الحوّل) أى اوقل فاك کک و زكاتها فى المسألة الثانية 


کیا بود من التعليل. 

هم (قولة: لان عر كونة مصرفا وقت الصسرفى إليه) فص الأداءُ إليه» ولا ينتقض 
بهذه العوارض» "بحر" . ۰ 

۳٠١‏ (قولة: ولو غرَس إلخ) هذه مسالة استطردهاء ومحلها العشر والخراج» "ط”. 
YAS]‏ 


(8) ج کاب ال رکا ۔ باب ز کا الغنم ق١٣١١‏ /أ- ب بتصرف. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الز كاة - فصل في العشر والخراج .۲٠٠۳/۱‏ 
(۳) انظر "النهر": كتاب ال زكاة ‏ فصل في الغنم ق د١‏ ١/أ.‏ 

)٤(‏ "السراج الوھاج": کتاب ال ر کاة ١۱/ق ۳۸۱١‏ /أ- ب 

ب/١١‎ ٥١ق "ح': کتاب الڑ کاۃ ۔ باب زکاۃ الغنم‎ )٥( 

)١(‏ 'البحر": کتاب الر کاة فصل في الغتم ۲٤۲/۲‏ تقلا غ "الولوابحية. 
E E E‏ 


قسم العبادات ‏ .... س ۳ن حاشية ابن عابدين 


E ا‎ 


ر 


رولا شيءَ في مال صبي تَغلّبي) بفتح اللام وتكسرُ» نسبة لبني تغلب بکسرها: kS‏ 


[A1۳۹]‏ (قولة: فما لم م أي: يشم وبه عبر في بعض النسخ. 

۳ (قولة: کان عليه حراج الرّرع) لان في غرسه الكرمٌ تعطيل الأرض» ومن عطْلَ 
أرض اراج يجب عليه حراحهاء وقد كانت صالحة للرّر ع» فيودّي خراحَة حتى ينور الكرمٌ فعليه 
حراج الكرم» ويسقط عنه حراج الرّرع لوحود حلفه» فخراج الرّرع صاع ودرهم في كل 
ريي فیؤدیه إلى أن ت م الکرم» فيودّي عشرة دراه | ارتي . 

[AIF]‏ (قولة: ولا شيءَ ق مال صبي e‏ أي: ق مال ار كات لاف الخارج ق أرضه 
العشرية من الزرو ع والثمار» ففيه ضع العشر» کا ب افر ف أرض ال الل كبا 
يأتي“ ي بابه. 

ء٣‏ (قول: لبني تغلب الأولى حذف ((بني))» فن السبة ل "تغلب" وهو أبو القبيلة 
كما في "لئم" "ط". وقد يقال: لا مان من السبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أييها: 


(قولة: حتى يشير إلخ) في "الخانية": (رفإذا بلغ الكرمٌ وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ عشرين 
درهما أو أكثْرَ كان عليه عشرة دراهم وإِنٌ كانت اقل من عشرين درهما كان عليه مقدارٌ نصف 
الخارج» وإِن کان نص الخارج لا ببلغ قفیزاً ودرهما لا ینقصٌ عن قفیر ودرهم؛ لأته کان متمكنا من 
زراعة الأرض» فلا ينقص عمًا كان» ومن كان له أرض الزعفران فر ع فيها الحبوب كان عليه حراج 
اا ی ا ی و ج الکرم)) اه نقله ادى 

(قولةُ: لا مانع ا نعم لا انع من النسبة إلى القبيلةء لكنٌ النسبة وقعت في كلام 
ا لأبي القبيلةء فالمناسب حعلٌ المنسوب إليه هو الأب وحذف ابن اقا وڪ ڪڪ 
ا لکن بنو تغلب عَلَمٌ على هذه القبيلة» فز إضايء فيصح اتسبة إليهء وتكون النسبة 
للمضاف إليه» ولا يتعين أن زفقل من اة لضاف اه ب هي ن اة للب ا 


)١(‏ المقولة ]۸٤۲٤[‏ قوله: (روإن کان طفلا أو أتى)). 
)۲( "المنح": کتاب الز اة باب ف بيان أحكام السائمة ق ١۸/إب.‏ 
(۳) اط ": كتاب الزكاة - باب زكاة الخنم .٤١٦/١‏ 


الحزء الخامس تة ۴۷¥ ا ن ارا الخنم 


قوم من نصارى العرب (وعلى المرأة ما على الرحل منهم) لأن الصلح وقع منهم 
ئل 

(ويؤحذ) في زكاة السّائمة (الوسط) لا الهرمٌ ولا الكرائم. 

(ولا تؤحذ من تر كته بغير وصية) لفقا شرطها وهو النية (وإك أوصى بها اعتبرَ من 
الثلث) a‏ 


(۸۱۳۰, (قول: قوم إلخ) قال في "الفح ": ((بنو تغلب عرب نصاری» هم "عمر" طه 
أن يضرب عليهم المجرية» فأبوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يودي العجم» ولكن ا ا 
ما يأحڏ بعضکم من بعض - يعنون ال فال "عمر" :ر لاء هذه فرض المسلمين »» 
فقالوا: فزد ما شقت بهذا الاسم لا باسم الحزية» ففعل وتراضى هو وهم أن يُضعَّف عليهم 
الصدقة» وقي بعض طرقه: « هي حزية سَموها ما ششتم ٩))»‏ اه. 

۱۳ (قولةُ: ما على الرّحل منهم) وهو نصف العش "ح". 

[AITY]‏ (قولة: ا ا کر مع قوله فيما تقد : ((والمصدق اا 
الوسط))» e‏ 


فيعاملهم معاملة المسلمين. اه "سندي". 


.٠١٠١/۲ 'الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم‎ )١( 

(۲) أخحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ۲٠٠۹/۹‏ كتاب الجحزية - باب نصارى العرب تضعَف عليهم الصدقة» وأحرجحه 
ابن أبي شيبة ۸۸/۳ كتاب ال زكاة - لي تصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم. وانظر "نصب الراية" ۲۹۳/۲ كتاب 
الزكاة. 

)۳( ا كتاب ال زكاة ‏ باب زكاة الغنم ق٣‏ ۱۱/ب. 

)٤(‏ ص۱۱٥‏ "در". 


() اا کتاب الز کا _ باب ز کا الخنم ق۵١۱‏ /ب. 


قسم العبادات ي 0چ ا ت حاسة این عابدین 


إلا أن جير الورثة. 
f‏ أ . (TDtta 8 1 (On al (NJ F r~ E‏ ۹ ٍِ 
(وحولها) أي: الز كاه (قمري) ٠‏ بحر ٠‏ عن القنية ‏ (لا شمسي) وسيجيء 
ا ا 
الفرق في العنين. 
رشك أنه اذى الرّكاة أو لا يؤديها) O‏ 


ِ 


١۳۸٠م‏ (قوله: إلا أن يجيرَ الورثة) أي: إذا أوصى بها وزادت على الثلث لا يؤحذ الزائد إلا 


أن جير الورثة. 


- 


( فرع ) 

لوز اذك غا اقلت و اراد ان يۇ ديا في هر ضه يۇ يها ا من ورنته» وإ لم یکن عنده 
مال استقرض شن آر وأدئ ال ر كاذ إن كات ا كر راي آنه بقدر على قضانةء قان انه ولم بقار 
ج مات فهو معذورٌ» كذا قي "مختارات النوازل"“ وغيرهاء وظاهر قولهم: ا 
غلمزا بلك كات ل اذا د قا وان ماف المررت جار ذيانة لكرنة مضطر ا إل 
لفرض كما عل به في "شرح الكافي" فائلا: ((وهو الصحيع))» قال في "شرح الوهبائة"*: 
((ویعكن التوفيق بين القولین بالقضاء ۲/ق۸٠۲/ب]‏ والديانة)» أي: بحمل القول باعتبارها من 
الثلٹ المقابل للصحيح على أنه فى القضاء والأوّل على الديانةء وهو ميد لما قلنا. 

(۸۱۳۹] (قولة: وسيجی: الفرق ف العنين) عبارتة مع لن ررو اجا مه قرا اها 


)١(‏ قى د" زيادة قوله:((وحولها قمري. قال في "القنية": العبرة في الزكاة للحول القمري» فلو أبراً رب الدين المديون 
عن الدین بعد الحرل» فإن کان المدیون فقیراً لا يضمن بالإجماع وإلا بأن کان غنیاً ففیه روایتان» انتهی)). 

(۲) "الببحر": کتاب الز کا .۲٠۱۹/۲‏ 

(۳) "القنية': کتاب الز اة ۔ فصل فی حولان الحول ق ۳۲/ب. 

)٤(‏ "تارات النرازل": كتاب الركاة ق٠٤‏ /ب. 

(د) 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الز كاة ق ٦ه‏ /إب. 

)١(‏ انظر المقولة ]١١١۲۷[‏ قوله: ((ولا عبرة يتأجيل غير قاضي البلدة)). 


الجر اطاشن ب د ۴Q‏ ا ب باب زكاة الال 


لر 


أن رفا الع اش 

باب زكاة الما ل4 
أل فيه للمعهود في حديث: ((هاتوا ربع عشر أموالكم »» فإك المراد به غير 
الا ن ر SE OLE SOE N EEE‏ 


على المذهب» وهي امائ وأربع ومسون وبعض يوم» وقيل: شمسية بالأبام» وهي أزيد بأحد 
عشر یوما)) اه. 

تم إل هذا نما يظهرٌ إذا كان املك في ابتداء الأهلة» فلو ملكَة في أثناء الشهر قيل: يعتبر 
بالأيا» وقيل: ككل الأول من الأحيرء يعر ما بينهما بالأهلة نظيرَ ما قالوه في العدت "ط"". 

٠٠٠١‏ (قولة: لأ وقتها العمرً) قال في "البحر" عن "الواقعات": ((فرق بين هذا 
وبين ما إذا شلك فق الصلاة بعد ذهاب الوقت أضلاها أم و ا ال لو ا 
لرّكاة» فصار هذا منزلة شل وقعَ في أداء الصلاة في وقنهاء ولو كان كذلك يعيد)) اه. 

لوا E‏ هي أن من شك هل ادى جميعَ ما عليه من الرّكاة 
م ان کان ودی رقا ولا بض فل بارا إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزم الإعادة حيث 
لم غلب على ظنه دف قذر معن؛ لاله ثبت في ذم بيقون» فلا ڪخرج عن العُهدة بالشك)) اه. 

فلت و اص اهر ی ق مقار ودی كما لر شك ق غدد ار كانت فبا غلب عل 
ظنه أنه أده سقط عنه وأدّى الباقيّ» وإ لم يغلب على ظنهٍ شيءٌ أدّى الكل والله تعالى أعلم. 

لباب زكاة امال 
[A141]‏ (قولة: فيه للمعهود إلخ) جحو اب عا شال إن الال اسم لما مول فیتناول 


)١(‏ "الأشباه والنظالر": الفن الثاني ۔ کتاب الزکاة ص۱۹۹-. 
(۲) 'ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .٤٠١١/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۸/۲. 

.۲۲۹ - ۲۲۸/۲ "البحر": کتاب الر اة‎ )٤( 


قسم العبادات ل اغاق ا ا ت حاشية ابن عابدين 


لگا پا 
عير معدره به. 


(نصاب الذهب عشرون متقالاء والفضّة مائتا درهم» O‏ 


السوائم أيضاء قال في "النهر": (زوبهذا اواب استغي عمًا قيل: الال قي غرفنا تادر إل النقد 
والعروض)) اه. 
أقول: الحواب الأول ٤‏ لزيا ١‏ وتبعه ٤‏ ا والفانى ذکره ٤‏ "الف" 


م 
مر ار 


وتبعةُ في "البحر"””» ويظهرٌ لي أنه أحسل؛ لان تبادُرَ الذهن إلى العهود في العُرف أقربُ من تبادره 
إلى المذكور ني الحديث"» تأمل. 

۲م (قولة: غير مقدرةٍ به) أي: بربع العشر. 

[AYET]‏ (قولة: عشرول مثالا فما دون ذلك لا زکاة فيه ولو کان نقصانا a‏ يدح بین 
الوزنين؛ لأنه وقعَ الشك ی کمال ا ۹/۲7 ۱ /Y‏ فاد یحکم بکماله مع الشك ا 
عن "البدائع"“. و لقال لغة: ما يورك ا کان أو کٹیر ا وع فا ما يأتي» ا 


(۱) 'النھر": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب ز كاه امال ق٥١ ./١‏ 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الرکاة ۔ باب زكاة امال ۲۷۹/۱. 

© الدرر : كاب ال ر اة داب اة كال ۸:5 

.٠١۸/۲ 'الفتح": کتاب ال ر کاة ۔ باب زكاة المال‎ )٤( 

.۲٤۲۲/۲ 'البحر": کتاب الز کا ۔ باب زكاة امال‎ )٥( 

)١(‏ أي: المذ كور قي "الدر" »› وقد احرجه احمد ۰۱٤۹۰۱۳۲/۱‏ وأبو داود )٠١۷۲(‏ و(٤۷١١)‏ كتاب ال زكاة ‏ باب 
في زكاة السائمة» وابن ماجحه )۱۷۹٠١(‏ كتاب الزكاة - باب زكاة الوّرق والذهب» وابن حزممة في "صحيحه" 
(۲۲۹۷) كتاب الزكاة _ باب ذكر البيان أن الزكاة واجحبة على ما زاد غ المعتين من الورق» والدارقطني 4/۲ 
كتاب الز كاة - باب وجحوب زكاة الذهب والورق والماشية والشمار والحبوب» والبيهقي في 'السنن الكبرى" ۹٤/٤‏ 
کتاب ال ز کا ۔ باب ذکر رواية عاصم بن ضمرة و ۹۹/٤‏ باب كيف فرض صدقة البقر» و ٠۳١١ - ۱۳٤/٤‏ كتاب 
الز كاة - باب وجوب ربع العشر في نصابهاء و ۱۳۸/٤‏ باب نصاب الذهب وقدر الواجحب فيه إذأ حال عليه الحرلء 
وابن عدي في "الکامل" ۳ »۲۰۰١-‏ كلهم من حدیث علي کرم الله وحهه» وي الباب عن أبي بكر الصديق 
وعمرو بن حرمت وانظر "نصب الراية" .٠٠۹/۲‏ 

(۷) "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب زكاة امال .۲٤۳/۲‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الز كاه - قصل في الأمان المطلقة ٠١/۲‏ بتصرف. 

(۹) "ط": کتاب الر کا ۔ باب زكاة لمال .٤١۷/١‏ 


YAY 


الجزء الخامس س ت اوا ا > ان 
د £ e a‏ ¥ هه ٣ N‏ 
کل عشرة) دراهم (وزل سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء ea e Raa E‏ 


166^[ (قولة: کل عشرة دراهم وزن سبعة مشافیل) اعلم ُن الدراهم کانت ي عهد 
"عم ر "طك مختلفةء فمنها عشرةٌ دراهم على وزن عشرة مثاقيل» وعشرةٌ على ستة مشاقيل» وعشرة 
على حمسة مثاقيل› فأحذ "عم" رضي الله تعالی عنه من کل نوع ثلا کي و و 
لاغذ راط فلت غ فوا وت ولت س قان رثن اة درف رادان 
فالمحموع سبعة وإ شعت فاجمع الجموع فيكو إحدى وعشرینء فثلث المجحموع سبعةء ولذا 
كانت الدراهمْ العشرة وزن سبعة» وهذا بحري في كل شيء حتی في الركاة ونصاب السرقة والمهر 
وتقدير الديات» "ط" عن "المح وا و الخمسة درهم 
وئلثان)) صوابه: مثقال وثلثان. 

[A1 €6]‏ (قولة: ولان أي: الذي هو لقال یاف ريلف وغيره» قال في 


'الفتم"“: ((والظاهر أن المخقال اسم للمقدار المقدر به» والدینار اسم للمقدر به بقید دهت) اھ. 
الدينا 


ا ا ی ا اها ساي ةه 
زکاة ا 
@ ف س ٠‏ ((اغا سمي به لکو نه ا باد 2 قلت: وقد 


به أنه حَج و کان مبتلی بالخفقان» فکان يخر ج المشاحص المعدة للإنفاق وينظر إليها فيسكن قلبه من 


( 0 ظ2 کاپ ال ر اة اپ اال ¥7 : 

(۲) "المئح": کتاب الز کاۃ ۔ باب في بیان أحکام زکاة امال ق ۸۲/أ. 
(۳) 'الدرر': کاب ال رکا ۔ باب زکاۃ امال :۱۸١/١‏ 

١۷۹/۱ "بین الحقائی": کتاب الرکاة ۔ باب ز اة امال‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الركاة - باب زكاة المال .١١١/۲‏ 


قسم العبادات س جنه  ._‏ _ حاشية ابن عابدين 


ecaecaenseanns O ENE 


۸٠٠١‏ (قولة: والدرهم أربعة عشر قيراطا) فتكون المائتان ألفي قيراط ولمانمائة قيراطب 
واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي» والدرهم التعارَف ستة عش قيراطاء وزنة الريال الفرنحي 
بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط وبالدراهم الشرعية عشرة دراهم وخمسة قراريط» وذلك 
مائة وخمسة وأربعون قيراطاء فيكو النصاب من الرّيال تسعة عشر ريالا وثلانة دراهم وثلائة 

4 2 0 4 2 1 e 
قراریط. اهم مع بعض زياد وتصحیح وعلط وقع في عبارته» فافهم.‎ 

ر £ tr‏ ء 2 ر و 2 2 “ Ha ull‏ 
بقوله: ((درهمٌُ مصر اربع وستون ج وهو أكبرٌ من درهم الركاة فالنصاب منه مائة ولمانول 
وحبتان)) اه. 

و ا ب الفح" : و لن درهم الرّكاة سبعو ل بر ا 
ااا ی ا بأربع خرانيب» 

ا E‏ 1 1 ت 8 5 ۴ ت 

فلت ۰ والظاهر ان كلام السروجحي مبني على تقدير القيراط باربع حباتٍ كماهو 
المعروف الآن» فإذا كان الدرهم الشرعى أربعة عشر قيراطا يكوك ستة وسين حّة» فيكون 
So‏ 
العرق» قال بعض المحشين: («الدرهم الآن العروفأعكة والديسة وأرض الحجاز هو المسكّى لي 
عرفا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن مر وهو ست عشرة حرنوبة» كل خحرنوبة ربع شعيرات 
۴ م ل E ON‏ ر ت : 


والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكون الدرهم العري أربعا وستين شعيرة» وهو ينقصُ 


اچوا کا ا 0 
(۲) 'الفتح": کتاب ال رکا ۔ باب زكاة الال - فصل ف الذهب .٠١۲/۲‏ 


الجزء الخامس جت وي ا س اتل 


seurmnvicnsrnuvntnbourroeavnoakneuctekbtnstandbdirndGdAid4nanactoeawmtoernvnGdGGODEeNeureotunnannnuvwEenaasasnanavnrEn sS # 


عن الشرعي بست شعيراتي والمغقال المعروف الآن اربع وعشرون حرنوبة» فهو ست 
وتسعول شعيرة» فينقص عن الشرعي باربع شعيراتي فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلةٍ 
وثمان عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلةء و زكاتها خمسة دراهم عرفية وسبعة خحرانيب ونصف 
حرنوبة» والعشرون مثقالا الشرعية أحدٌ وعشرون مثقالا عرفيّة إلا أربع حرانيب» وزكاتها 
نتا عشرة خحرلوبة ونصضف خرنوبة)) أه. 
رس ET‏ 2 اا 2 ٍ# N 1 2H‏ 
وما ذكره من أن المثقال العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله "الشارح' في شرح 
O a. „1 (Wi |‏ م E. Tu‏ ,ك 7 ا ۶ 
السيّد "حمد أسعد" مفتى المدينة المنورة: ((أنه وقف على عدَة دنانير قدمة منها ما هو مضروبً لى 


۳ وقي حاافة ا سنة 1۸١‏ ومنهاسنة 1۷۳ ومنها قي زمن اللأمون» ودتاتير ار 
متقدّمة ومتأحر 0 متساو ية الوزن» دار درهم وربع ندرم المدينة المنورة کک E‏ 
منھا ستة عشر قیراطاً» ۲7/ق ۲٠١‏ /إأ] والقيراط أرب حبّاتِ حنطق) اه. 

قلت: وهذا موافی لما ذکره 'الشارح" من کون الدينار الشرعي عشرين قيراطاء لكر بخالفة 
من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبّاتٍ E‏ ي ب اا 


NEE e‏ کم ن ت ب 
والحنابلة أن درهم الركاة ستة دوانق» والدانق ثمان حباتٍ شعير وحمسا حبة» فالدرهم مسون 


)١(‏ 'الدر المنتقى': كتاب الزكاة _ باب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة ۲٠٠/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۲) المسمى "فتح القريب المجيب": فصل في مسائل منغورة ‏ الفائدة الثالقة 4۳/۲ وهو لعبد الله بن محمد بن 
عبد الله جمال الدين الشنشَرري الشافعي(ت ۹۹ ۹ه)» شرح ترتيب المجموع امسمى "السر المودوع لي ترتيب 
الجموع" وهر لأبي عيد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني الدمشقي إلقاهري الشافعي 
(ت ۲ ۹٩‏ هھ)» والمحموع' ا عبد الله محمد بن شرف بن عادي شمس الدين الكلائي الشافعي (ت۷۷۷ه). 
("كشف الظنون" ٥/۲‏ ١٠٦٠ء‏ وفاة سبط المارديني فيه(۹٠۸ه)‏ وهو حطأً "الدرر الكامنة" ٥۲/٣‏ "هدية 
العارفین" ۰4۷۳/۱ ۲٠۹/۲‏ ووفاة سبط المارديني فيها(۲ ٠‏ ۹ه)ء "الأعلاء" .)١ ٤/۷‏ 


۲۹/۲ 


قسم العبادات يم حاشية ابن عابدين 


وقیل: یفتی في کل بلډٍ بوژنهې» SRE NASSAR EOS OER‏ 


حبة وحمسا حبّة» والثقال اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطِعَ من طرفيها ما دَق وطال 
وهو لم يتير جاهلية ولا إسلاماء ومتى نقص منه ثلاثة آعشاره کان درهماء ومغۍ زیا 
على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا اه. 
ق: وعلة فلدرمم قا قر فرط کل قرط ن د بق ربع حبات ومس حبق 
والتقال سبعةً عشر يراط وعبتانء وذلك لان لات أسباع الدرهم على تقديرهم إحدى وعشرون 
حب وثلاثة اماس حبق فاا زي ذلك على الرهم و بلغ انين 
Bs‏ ا ا کو داي طر والدرهم بناء 
على احتلاف الاصطلاحات» والمقصود تحديذ الدرهم الشرعي» وقد سمعت مافيه 
من الاضطراب» والمشهور عندنا ما ذكره "الشارح". 
ثم اعلم أن الدراهم والدنانير التعاملَ بها ني هذا الرمان آنواع كثيرة عن مختلفة الوزن والقيمة 
ويتعاملٌ بها الناس عددا بدون معرفة وزنهاء ويخرحون زکاتها عددا أيضا لسر ضبطها بالوزن 
راسا ل و لت و ا ها ل و ا دار وا ره بالف لقت 
دون رجن عن کل رین فرشا متها قرا وعن کل ماتین حمس وهكذا مع أ لواحب 
فيها الوزن كما مر ويأتي» فينبغي أن يكون ما يرح من جنس القروش الثقيلة أو الذهب 
اثقيل حتى لا يتقص ما يرجه بالعدد عن ربع العش فتبراً ذمتة بيقين» بحلاف ما إذا حرج من 
ا لخفيف فقط› أو منه ومن الثقیل فإنه قد لا يبلغ ربح عشر ماله إلا إذا كان جيم ماله من جنس 
الخفیف» وغالب اأُصحاب [۲/ق ۰ ۲۲/ب] الأموال عن هذا غافلون» فليتنبة له. 
)٠٠٠۷(‏ (قولة: وقیل: فى في كل بلا بوزنهم) حرم به لي "الولوالجية""» وعزاه 
في "الخلاصة" إلى "ابن الفضل"» وبه أحذ "السرخحسي") واحتارة في "المحتبى" 


)١(‏ المقولة ]۸١٤١١[‏ قوله: ((في كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل)). 

(۲) المقولة ]۸١ ٤۹[‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

( الولراة": كتاب الز كاة - الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وما لا يقم ق٥‏ ۲/ب. 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة - الفصل الخامس في زكاة المال ق ١٠/أ.‏ 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في "المبسوط". 


الجزء الخامس ا ا وو ن ت اتر ااال 


وسنحققه في متفرقات البيوع (والمعتبر وزنهما أداء NRE OES‏ 


و"جمع النوازل"" و"العيون" و"المعراج" و"الخانية"“ و"الفتح" وقال بعده: ((إلا ا اقول 
ينبغي أن يقيدَ يقي ما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه ي وهي ما تكون العشرة ةوزن 
مسة)) اه "بر" ملخحصا. 

زاد في "النهر "عن "السرا" : )ل أن كون الدرهم أربعة عش قاطا ليه الجم الغفير 
والمحمهور الكثير وإطباق التقدّمين والتأحرين)). 

۸٠٤۸١‏ (قولة: وسنحققةً" إلخ) الذي حقَقَةُ هناك لا تعلق بالرًكاة بل بالعقودء فإذا اطق 
اسم الدرهم قي العقد انصرّف إلى امتعارف» وكذلك إذا أطلقة الواقن "_". 

]۸14۹[ (قولة: والمعتبر وا أداء) أي: من حيث الأداي يعني: يعتبر بعتب أن يكون المؤدى قذرّ 
الوإبجب ۋا عند "الإمام" و "الثاني وقال 'زفر": تعت ا واعتير "حم" محمد" الأنفع للفقراي فلو 
د داه ا ا 6 0 
لا جور حتى يودي الفضل» ولو أربعة جيّدة قيمتها خمسة رديعة لم ير إلا عند "زفر"» ولو كان 
ل ار فة ورت مافات ر ف اة إن أدّى مسة من عينه فلا كلام» أو من غيره 


(قولة: ولو أربعة جحيّدة إلخ) أي: عن خمسة رديئة. 


١١/١ لعل المراد "النوازل" المتقدذم الكلام عليه‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الز كاة - فصل في مال التحارة ۲٤۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)( "الفتح": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب زکاة امال ١۹۱/۲‏ 

.۲٤٠١ ۔‎ ۲٤٤/۲ "البحر": کتاب الز کا ۔ باب زکاة امال‎ )٤( 

.أ/١٠١٦ق 'النھر': کتاب الز کاۃ ۔ باب زكاة الال‎ )٥( 

.ب/٤۲۲‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة _ باب زكاة الفضة‎ )٩( 

(۷) انظر المقولة ]۲٤۹٤۰[‏ قوله: (روأفاد الكمال إلخ)). 

(۸) "ح': کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة الغنم ق١٣٠١/إب.‏ 


قسم العباداات ‏ ...س إن _ _ __ حاشية اين عابدين 


E 
e N E. e ا وو رگ منهما (ومعموله‎ 


جار افا اون و ا و فر ا 5 وی ا ارا الو ایم جا 
جنسه اعتبرت القيمة» حتى لو أدّى من الذهب ما تبلغ قيمته حمسة دراهم من غير الإناء لم ير 
NT‏ الجودة عند المقابلة مخلاف الحنس» فان أذّى القيمة وقعّت عن القذر المستحى» 
ا و ۰ 

E (قولة: ووحوبا) أي: من حيث الوحوب» يعني: يعبر في الوحوب أن‎ ٠٠٠١| 
i ا ا حتی لو کان له ابرق ذهب أو فضة وزنةُ عشرة مغاقيل أو مائة درهي»‎ 
لصیاغته عشرون ا مائتان لم ب فيه شيءَ إجاعاء 'قهستاني‎ 

Ae‏ لا قيمتهما) نف لقولِ 'ز د فر" باعتبار القيمة في الأداى وهذا إن لم يود من 
حلاف الجنس» وإلا اعتبرّت القيمة اخاغا ماغات وکان على 'الشارح"' أن ۲7 /ق ۱ ۲۲/ 
بزید: ولا الأنفع تفيا لقول | احمل" رمه الله. اه "سح" 

8 ا‎ E قر مضروب کل منهما) أي: ما حمل دراهم‎ [A1eY] 

[A1oF}‏ (قولة: ومعموله) أي: Eh‏ أو منطقة أ او لجا أو سرج 
أو الكواكب في المصاحف الاواي ر a EE‏ 

E N RR Oe‏ ا 
ولذاقال ا ((لا يصح الإتیانٌ به هنا؛ ا E‏ ولا المعمول» بل كان 


(ا) النھر : کتاب ال ر کاۃ ےباب ز کا الال ی۹٠١‏ /إب. 
اھر 2 کاب ال کاو بات ر ک9 اال ی8 :ت 
)۳( 'حامع الل 2 کاب 6 

)٤(‏ "ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة الغنم ق١٠٠‏ /إب. 
(6) "ظط کاب ال ر کاة رباب اة الال ۷١‏ 5 

.۲٤۳/۲ 'البحر": کتاب الزکاة ۔ باب زكاة امال‎ )٩( 
.۲٤۳/۲ 'البحر": کتاب الرکاۃ ۔ باب زکاة المال‎ )۷( 

(۸) "ح": کتاب ال زکاۃ ۔ باب زکاة الغنم ٣٠١١/ب.‏ 


الحزء الخامس کڪ 5۷ اپ چ اتر اة الال 


أو حلي مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتحمُل والنفقة؛ لأنهما حلقا أثماناء 
فيز كيهما كيف كانا (و) في (عَرْض جارةٍ قيمته نصاب) الحملة صفة ((عرٌض))» 


I.‏ ك I u e‏ 1 ا لھ 
عليه أ يقول بعد قوله: ((مطلقا)): وتبره بخلاف عبارة "الكتر» حيث قال: ((يجب ني مائتي 
در وعشرین دینارا ربع العشر ولو تبرا))» فإنه داحل فيما قبله. 
gelk E AEE a AT E‏ 
00 #1 ليا) بصم ء و کسر ر یہ ياء جمع حلي بفتح ۶ء 
اللام: ما تتحلی ره المرأة من ذهب أو فضة» E‏ 
قلت: ولا يعي ضبط المعن بصيغة اللحمع» فإنه يحتيل المفرد» بل هو الأنسب بقول 
'الشارح : ((مباح الاستعمال)) حيث ذ كر الضميرء إلا أن يقال: إنه عائد إلى المذكور من 
ر٠٠٠‏ (قولة: أو لا) كخاتم الذهب للرّجال» والأواني مطلقا ولو من فضَة. 
و 1 . TY | It‏ 
۷م (قوله: ولو للتحمل) أي: التزين بهما ي البيوت من غير اتال ط٠‏ 
ر۸٠٠‏ (قوله: والنفقة) فيه منافاة لقول "ابن الملك": (رإذا کات مرل واچ و ر کا 
فیها)) ما فداه ي ول کاب لر کا فارحم إليه» 2 
ر۹٠‏ (قولة: وهو هنا ما ليس بنقد) كذا فسرّه في "المغرب"“» ونقلة في "البحر" عن 
'ضياء الحلوم'» وی ا ((العرض بسکون الراء: ماع 5 ا کٰٰ ولا وزت» ولا یکول 
)١(‏ انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب الزكاة - باب زكاة المال .۸۸/١‏ 
(۲) "النھر": کتاب ال رکا _ باب زكاة امال ق١‏ ١٠/أ.‏ 
(۳) "ط": کتاب ال زر کاۃ ۔ باب زكاة امال ٤١۸/١‏ . 
)٤(‏ "ح": كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ١٠٠/ب‏ باختصار. 


(ه) 'المغرب': مادة((عرض)). 
)٦(‏ "البحر": کتاب الزكاة ۔ باب زكاة امال .۲٤١/۲‏ 


( الكرر ٠:‏ کات ال اة دا ر كا2 ا0 ۸0 و ب ور : 


e 


قسم العبادات ‏ .س ۸ه حاشية ابن عابدين 


وأمّا عدم صحَة اة في نحو الأرض الخراجيّة فلقيام المانع كما قدمناء لا لان 


E‏ كذا في "الصحاح"' وأمًا بفتجها فمتاع الدنياء ويتناول جميع الأموال» 
ولاه ا ت 

N 1‏ 
المقابلة فيتعير إرادة ساکن الرّاءء لكنْ على ما في "الصحاح" يخرٌج عنه الدو اب والکيلات 


a‏ من عروض التحارة إذا نواها فيهاء فلذا قال 'الشارح : ((هو هناما ليس 
بنقل))»› أي: اَن لاست للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك لا فا 

۸٠١٠‏ (قوة: وأا عدم صحَة اة إلخ) حواب عمًا أورَده "الزيلعيئ": ((من أن الأرض 
[۲/ق٠۲۲/ب]‏ الخراحيّةَ لا بجحب فيها الركاة وإ نوى عند شرائها التحارة مع أنها من 


ر 


العروض))» والحواب ما تدم قييلَ باب السّائمة من قوله: ((والأصل أن ما عدا الحجرين 
والسّوائم إا كى بّة التجارة بشرط عدم لمانع مودي إلى الثنى)). 


د ر 


]۸11[ (قولة: لا لان الأرض إلخ) رذق ماق الدرر ‏ ت ااب ع ازرد 
'الزيلعي": ((بأن الأرض ليست من العروض)) بناءٌ على ما نقلة عن "الصحاح"» قال 
في "البحر": ((وهو مردودٌ لما علمت من أن الصواب تفسيرة هنا .ما ليس بنقار)) اه. 

وقد أورَد "الريلمي"" أيضا: ((ما إذا اشترى أرضٌ عشر وزرّعَهاء أو اشترَى بّذرا للتجارة 


)١(‏ 'الصحاح": مادة((عرض)) بتصرف. 

(۲) "تسین الحقائی": کتاب ال رکا - باب زكاة المال ۲۸۰/١‏ بتصرف. 

(۳) ص1۹٤‏ در ". 

.١۸١/١ "الدرر": كتاب الركاة _ باب زكاة الال‎ )٤( 

)١(‏ في 'الأصل" و """: ((العروض)) وما أئبتناه من "ب" و "م" موافق ها في "الدرر" و "الدر". 
)٦(‏ 'البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب زكاة الال ۲٤٠۹/۲‏ . 

(۷) 'تبیین الحقائق": کتاب ال زکاۃ ۔ باب زكاة امال .۲۸٠۰/۱‏ 


الجزء الخاممس چ ۹و ج ج ت اکا الان 


(من ذهب أو ورق) أي: فضةٍ مضروبة» فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك 


وزرعه فانه يجب فيه العشرٌ ولا تحب فيه الركاة؛ لأنهما لا يجتمعان)) اه. 

ويجاب عنه ما ذكره "الشارح" من قيام الانع» وأجاب في ا وتبه ا 
((بانً عدم وحوب الرّكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة» وذلك لا يضر؛ لأ محرد ية الخدمة 
إا اسقط وخرب ال كاة ق الك المشترى للفجارة كام ولان قط اصرف الأقرى 
من النية أولى)) اه. 

۷م (قولة: : من ذهب أو ورق) يان لقوله: ((نصاب))» وأشار ب ((أو)) إلى أنه خير 
اوا ا الشمنين في تقدير قم يم الأشياء ا 
لكر التخحيير ليس على إطلاقه كما يأتي“. 

[A11]‏ (قرل: فأفاد) تفريع على تفسیر الورق بالفضة الملضروبة 

4٠٠م‏ (قولة: بالمسكوك) بالسين المهملةء أي: الضروب على السكة» وهي حديدة منقوشة 
يضرَّب عليها الدراهم» "قاموس". ووحة الإفادة ظاهرٌ من الورق» أمّا الذهب فلا كما لا يحخفى» 
إلا أن يقال: لما اقترَنَ بالملضروب من الفضّة كان اراد به امضروب. اه ""“. 

aa A OE NE SOON ED 


E 


(قولة: کما لاع يخفى إلخ) لأنه يُطلَق على المضروب وغيره. 


(۱) "الدرر": کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة امال .۱۸١/١‏ 
(۲).'البحر': کاب ال رکا ۔ باب زکاة الال ٤۹/۲‏ ۲: 
(۳) ص٦۳٤‏ در'. 

.۲٤٠۹/۲ "الہحر": کتاب الزکاة ۔ باب زكاة امال‎ )٤( 
(ه) عند قوله: ((باللسكوك)) ف هذه الصحيفة.‎ 

٤١۸/١ "ط": کتاب ال ز کا ۔ باب ز كاه امال‎ )٦( 
"القاموس": مادة((سكك)).‎ )۷( 

)۸( ا کتاب الز کا _ باب زکاة الغنم ق۱۷١/.‏ 
(۹) 'البحر": کتاب الز کا ۔ باب زکاة الغنم .۲٤١/۲‏ 


قسم العبادات کے 0 ن ل سس حاشية أبن عابدین 


(مقوما باحدهما) إن استوياء فلو أحدهما أرو ج تعين التقويم به» ASRS‏ 


لقوله: (رأفاد)). 

0 (قولة: مقو ما ا‎ ۸١ 
القخيين ول التحيير إذا استويا فقط أمّا إذا احتلفا قوم بالأنفع. اھ 'ے''.‎ 

وقدم شار ٩‏ عند قوله: ((وحاز دفع القيمة)) نها ع يوم الوحوب» وقالا: يوم الأداء 
کا في السواته» ريقو في البلدٍ الذي الال فيه إلخ. 

]1۸1۹۷ (قولة: 7 تعينَ التقويم به) أي: إذا كان يلغ ا ا٠ال‏ عن ا 
((يتعينٌ ما يلغ اا [۲/ق ۲۲۲ /] دون ما لا يلغ » فإك بلغ بکل منهما وأحدهما أروج تعین 
التقويم بالأروج)). 


(قول: تكرارٌ مع قوله: من ذهَسٍ إلخ) قد يقال: لا تكرار» ويُحمَل الأول على بيان النصاب فقط» 
والثاني على التخيير» فإنه لا يعلم من الأول أن التقويم يكون من أيهماء تأمّل وانظر "السندي" فإنه 
أبدى ما فيه الكفاية لدفع التكرار» وذكر عن "المت" خسن موقع قول "الدرر": ((قوم بالأنفع 
للفقراء))» والذي في "كافي اللسفيئ": ((ذكر في "الأصل": المالك بالخيار إن شاء قرَمَها بالدراهي 
و إن شاء قوّمَها بالدنانیر بلا ذ کر حلاف؛ لأنه مال احتيح فيه إلى التقويم E E‏ 
كضمان المتلفات» وعن "أبي حنيفة" أنه مها بأنفع النقدين للفقراء احتياطاء حتى إذا بلفت بالتقويم 
۶ ت ا 3 i ES‏ ر : ر 
بأحدهما E‏ و بلغ بکل منهما نصابا يوم عا هو أروج» وإن 
تساويا في الرّواج يتير المالك)) انتهى. وكأ "الملصنف" اخقار متابعة "الأصل"؛ لان ما فيه هر 
الذهب» ولعل الشارح' اشا رل التوفيق؛ اد شر المتعير حیث امک ف فما ا اا" ل اجر 
مما في "الدر ys‏ لا حلاف في الرّواية» تأسّل. 

(0) جح : : كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ق٥‏ ۱۱ / بتصرف. 

(۲) ص۰ ۵ ر 

(): اھر + قات ال كاه رباب ر کا الغنم NAG‏ 

٠١۷/۲ 'الفتح": كتاب الزكاة _ باب زكاة المال ۔ فصل في العروض‎ )٤( 


الحرء الخامس ب ن وك 7 ا باب زکاة الال 


ولو بلغ بأحدهما ا ما يبلغ به» ولو بلغ بأحدهما نابا 
وحمسا وبالآحر أقل قومَّه بالأنفع للفقيرء 'سراج" (ربع عشر) حبر قوله: 
((اللازم)). روف کل حمس) بضم الخاء (حسابه) ففي کل أربعین درهما درهم» 
وفي كل أربعة مثاقيل قيراطانء وما بين الخمس إل الخمس عفوء وقالا: ما زاد 


)۸٣۸(‏ (قوله: ولو بلغ بأحدهما نصابا وحمسا إلخ) بیانه ما فی "النهر"“ عن ا 
((لو کان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتین وأربعین» وبالدنانیر لاتا وعشرین قومَها بالدراهم 
ت م ها غوف لذا زه جب فاانضف وتار رف خد ولو لت دتا 
أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلائين قومَها بالدنانير)) اه. 

(Ta i‏ 2 ت £)1t lf‏ م ال 
وف الا ((کل دینار عشرة دراهم في الشرع))» قال ي الفتح"" : ((آي: يقوم 
في الشرع بعشره» 5 کان في الابتداء)). 
و E : Î‏ 
نصابی ثم کل ما زا على الخمس عفو إلى أ يلغ حمسا آخر. 
١۰م‏ (قولة: وقالا: ما زاد بحسابه) يظهر اثر ا لحلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم 


مضى عليها عامان» قال "الإمام": يلزمه ف وقالا: Ok‏ وجب عليه قي العام الأول 


(قولة: مائة وستة وثلائين) كذا في "النهر"» والذي في "السراج": ((مائتين)). 
(قوله: قومَّها إلخ) لأنه أنفعٌ للفقراء؛ لان زكاة أربع وعشرين دينارأً ثلاثة أماس دينارء وقيمتة 


گے ۸ مه = سے 
اكثر من قيمة خمسة دراهم. 


)١(‏ "النھر": کتاب الز کاۃ _ باب زكاة المال ق٣٠١٠/ب‏ بتصرف. 

(۲) 'السراج الوهاج": كتاب الزكاة - باب زكاة العروض ١/ق١١٠٤/ب‏ بتصرف. 
(۳) "الهداية": كتاب الركاة - باب زكاة المال - فصل في الذهب .٠١٤/١‏ 

.٠١۳/۲ "الفتح": کتاب الز کاة _ باب زكاة المال - فصل قي الذهب‎ )٤( 


قسم العبادات ...س إون __ س حاشية ابن عابدين 


es“un“rnivsnrcnCeeovrs ners alrerEnessnuuavwnmrnmmaRHNHOARCOHEGNLGCGEuEYTVNMHHOCCRHADVNVSENONNYEHAAYFY & 


ن ا من الدين في الثاني نصاب الأثمن» زكاة في الكسور» فبقی 
صاب في الثاني كاملا رفیما إذا کان له آلف ا ا أحوال كان عليه تي الثاني أرب 
وعشرول» وفي الثالث اا ورون ع وقالا: يحب مع الأربعة والعشرين ثلا ا 


ومع الثلاثةٍ والعشرين نصف وربع ومن درهي ولا حلاف أنه يحب في الأول خمسة وعشرون» 
ف "الستراج") ا 


2 ر ر ط 


أقول: قوله: ((وثمنْ درهم)) كذا وجدتة أيضا في "السراج" » وصوابه : ومن من 
درهم كما لا بخفى على الحاسب. 
( تبي ) 


يظهر اثر الخلاف أيضا فيما ذكرة في "البحر""“ و"النهر" عن "المحيط": ((من أنه لا تضم 


(قوله: ثلائة أثمان در لأ الكسور الزائدة على الأربعة نص - وهي الشماغائة وعلى أربعة 
اماس نصابٍ - وهي مائة وستون - مسة عشرًء ورب عشرها لائ ألمان درهم؛ إذ كل خمسة ربع 
عشرها ندرج 

(قوة: وصوابه: ومن ثمنِ درهم) إذ حيث كان تمن الدرهم ربع عشر الخمسة الصحيحة فليكن 

4 ربع عشر خمسة الأثمان. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق٤ ٠١‏ / بتصرف. 

9 اھر ۹ کاب ال کاو د بات ر کا اال ق 56٠ا‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الركاة _ باب زكاة الفضة ١/ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

قوله:((وصوابه إلخ)) ذلك أن الواحب في الحول الأول “مسة وعشرون» ولي الثاني أربعة وعشرون وثلائة أثمان» 
فالفار غ عن الدين في الحرل الثالث تسعمائة وخمسون درهماً وحمسة أثمان درهم» ففي تسعمائة وعشرين ربع 
عشرهاء وذلك ثلاثة وعشرون» ولي لاثين نصف درهم وربعه» وي خمسة أثمان درهم ثمن درهم؛ لأن ربع 
عشرها كنسبة الخمسة إلى ثلامائة وعشرين» فإنها ثمن تمنها وربع عشر حمسة أثمانهاء فإن خمسة أثمان الثلاثمائة 
وعشرين مفتان وربع عشر المعتين خمسةء ونسبة الخمسة إلى الثلاث مثة وعشرين تمن الثمن؛ لأن تمنها أربعون» 
ومن الأربعين خسة اه منه. 

.۲٤ ٤/۲ 'البحر“: کتاب الر اة باب زكاة الال‎ )٤( 

)٥(‏ 'النهر": كتاب الز اة _ باب زكاة الال ق١٠‏ ١٠/ب‏ بتصرف. 


اخزء الخامس ل 0۴ت ا ي باب زکاة الال 


(وغالب الفضة والذهبٍ فضة وذهب» وما غلب غشه) منهما (يقوم) كالعروض» 


إحدى الريادتين إل أحرىء» أي: الزيادة على نصاب الفضَّة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب 
ليم أربعين أو أربعة مثاقيل عند "الإمام"؛ لأنه لا زكاة ف الكسور عنده» وعندهما تضم لوجوبها 
في الكسور)) اه موضحا. 

لك توقف "الرحمتي" في فائدة الضم عندهما بعد قولهما بوحوب الركاة في الكسور» وعن 
هذا والله اعلم - قل [۲/ق۲۲۲/ب] بعض حشي 'الكتاب" عن شيخه "محمد أمين ميرغني ': 

el TT Mi 4£ OT 1 م‎ An 48 
1 E a د‎ E ر ۾ ت‎ 

قلت: وقد راحعت "المحيط" فرأيتة مفلل ما نقلة "السروحي"» وصرَحَ به في "البدائه © 
أيضا. 

(A IY1]‏ (قوله: وهي مسألة الزن ای التي يقال فيها: لا زکاة ٤‏ اون عنده 
ما لم تبلغ الخمس أخذا من حديث: لا تأحذ من الكسور ی کور باعتبار 
ما بجحب فيها. 

و له و ت ھت ي ر 

١۷م‏ (قوله: وغالب الفضة إلخ) لان الدراهم لا خلو عن قليل غش؛ لانها لا تنطبع 
الا به جل اة فاضا ر واا ال ل 

[AY]‏ (قوله: ا وذهب) ا شر را ی فتحب زکاتهما 5 زکاة العروض 
وإ أعَدّهما للتجارة كما أفاده فى "النه ". 

)۱( "البدائع": تاب ال زكاة ‏ فصل في مقدار الواحب ۲۰/۲. 

(۲) أحرجه الدارقطني في "السنن" ٩۳/۲‏ كتاب الزكاة - باب: ليس في الكسر شي»ء والبيهقي قي "السنن الكبرى" 
\Tof‘‏ کتاب الر کاۃ ۔ ہاب 5 احبر الذي روي في وقص الورق»› وټ إسناده المنهال بن المجراح» وهر متروك 
الحديث» وقال البيهقي في "السنن الكبرى" کت ا 
وذكره الريلعي في "نصب الراية" ۳1۷/۲» وابن حجر ف "الدراية" .٠١۷/١‏ 

(۳) 'النھر': کاب ال ر کاۃ ۔ ہاب زکاة المال ق٣١١/|‏ تصرف يسير. 

٤١۸/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الال‎ )٤( 

() اھ ١‏ کاپ ال کاو اتر کا لال 0 


AN 


قسم العبادات ‏ .د يون __.__ حاشية ابن عابدين 


يشترّط فيه النيّة إلا إذا کان بخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما بم به 
أو كان شما رالا وت نصا ا ا TET‏ 
(واحتلف ی( العش (المساوي» N O O OE OTT‏ 


[A 1Y4]‏ (قولة: e‏ وط فيه الت ا : تع قیمته إن نوی فيه اسا E‏ وتقدم 


قبیلَ باب السّائمة E‏ 

۸٠۷٠(‏ (قولة: إلا إذا إلخ) استناء من اشتراط النية. 

]۸1¥[ (قوله: وعنده ما تم به) ی من عروض جحارة و أحد النقدين» وهو مر تبط بقوله: 

E 

((أو أقلً))» " 

[A1۷۷]‏ (قولة: وبلفت) ائ اة كيان الج" 

۸۱۷۸ (قوله: من أدنى إلح) ف الأدنى في "البدائع 3 اك شلب غلهاالفدة. 

قلت: : وينبعي تفسی رها باللساوي على ما احتاره "الصنف" من وجوبهافيه كمايذكره 
O‏ 
قریبا . 

ر۷۹ (قولة: فقتحب) أي: فيما غلب غشةٌ إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولك يخلص 
منه ما يبلغ نصاباء أو لم حلص ولكنْ كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصاباء وقولة: ((وإلا فلا) 
أي: ون لم يوحد شيءَ من ذلك فلا تحب الركاة. 


ا :0 ۴ رع ۳ € Mak‏ ۹ 4 ‌ 

(قوله: ما يبلغ تصابا) حقه أن يقول: أو أقل ولكن عنده ما یتم به إلخ. وقوله: ((او لم يخلص 
ولكن إلخ)) فيه أنه إذا كان أثمانا رائجة وبلغت القيمة نصابا تحب الركاة بلا اشتراط عدم خلوص 
نصاب کما یفیدہ تعبیر 'الشارح' ب ((أی) المفيدة أن الشرط أحد مذ كورات. 


(۱) 'النھر ': کتاب الر کاۃ ۔ باب زکاة امال ق٣١١٠/‏ بتصرف. 
(۲) ص٥٦٤‏ وما بعدها در ". 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال .٤٠۸/١‏ 

.۲٤٦ ۔‎ ۲٤٥/۲ "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة امال‎ )٤( 
.۲٠/۲ (ه) "البدائعم": كتاب الزكاة - فصل في أموال التجارة‎ 
في هذه الصحيفة وما بعدها "در"‎ )١( 


الخجزء الخاسس ا ك 0 .> ج باب زكاة الال 


urroeonREAADRESRHAAGO“ODEAONERNGESHHEAnNGAGaAMCVNAGRAARTORORRNCGGGbGYSEHAGASENMGAGGRARANMGCAGQnNRARDAAGARAGSS RN 
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واا ا کف ا RT E E‏ اا 
a E‏ ا لخالص كما صرح به قي "الجوهرة"» وعين 
النقدين لا يحتاج إلى َة التجارة كما ف 'الشمني" وغيره» ب اما کان تسا راج فبقی اشتراط 
النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام "الشارح"“ ولي ل و کر 
٤‏ "الزيلى": ((أنٌ الغالب غشة إن نواه للتجارة مفلا ولا ان انت فة تخل" 
تحب فیها الرکاة إن بلغت نصابا [۲/ق۲۲۳/أ] وحدَها أو بالضمٌ إلى غيرها)) اه. 

ماده اعتبارٌ القيمة فيما نواه للتحارة وإ تخلص منه ما يبلغ نصاباء ويظهرٌ لي عدم امنافاة 
لأنه إذا کان يخلص منه ما يبلغ نصابا تحب زكاة ل الخحالص وحدة كما مر عن "الجوهرة"» 


¢ 


H2 ا ت“ ع پ9‎ 2 5 E 
کلام الزيا تراه‎ RE ا ادا نوی التجارة فتحب الزكاة فيه كله باعتہار اليمة» وإذا‎ 


قر لكنْ في "الريلعي" إلخ) الذي يفيدة كلام "الشارح" أن الغالب الغش يموم كالعروض» 
شط فيه تة الجارة إ9 إا قى خد الد كر رات ف لاء فاته لا بط الر خرب ار اة يا 
سواءٌ وحدت أو لاه وهذا لا يناقي ما فاده كلام "الزيلعي" من صحَبَها واعتبار القيمة وإن تخلص منه 
ما ل اا بل لا ترف المنافاة؛ إذ ما في 'الشارح' افا اشتراط النية في مسألة خصوصة» 
ولم يتعرّض لتفي صخيّها فيما عداهاء وما قي "الزيلعي" أفاد صحتها فيما نواه لها - وإ تخلص منها ما 
يبلغ اا ا 


.٠١٠١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الركاة - باب زكاة الفضة‎ )١( 

(۲) "الہحر": کتاب الرکاة ۔ باب زكاة امال .۲٤٥/۲‏ 

( "اھر کات ار کا بات :ر كاد الال ق ١ا‏ 

)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الر کاة - باب زکاة امال ۲۷۹/۱ بتصرف. 

# قوله:((وإذا تأملت إلخ)) وحهه: أن قول الزيلمي: فإن نواه للتجارة تعتبر قيمته أي: قيمة ما غلب فيه الفش» سواءُ 
تخلص منه نصاب أو لوف وا اة كانت خت لمن رجت فوا ال کا آی: وجحبت ف الفضة التى تخغلص 
منه دون باقیه من الغش» تأمل اه منه. ۰ 


قسم العبادأات ‏ ...س ١ه‏ ._._ حاشية ابن عابدين 
والمحتارٌ لزومُها احتياطا) "حانية"ء ولذا لا تباع إلا وزناء وما الذهب المخلوط بفضة 


( فرع ) 

ف القرنبلالية : ررالفلوس إن كانت أثمانا رانحة أو اعا لاقجارة بحسب الركاة 
في قيمتهاء وإلا فلا)) اه. 

۸۸٠(‏ (قولة: والمحتار لزومها) أي: الرّكاة ولو من غير ية التحارة» وقيل: لا تحب 
E 2 i. 1 (TH. all ~ (TY‏ 
نهر . قال ي الشرنبلالية عن البرهان": ((والاظهر عدم الوحوب لعدم الغلبة المشروطة 
للوحوب» وقيل: يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهي الوحوب وعدمه)) اه. 

اا "إل" اتيا الأول E e?‏ و قال العلامة "نوح": 
((وهو احتياري؛ لأ الاحتياط في العبادة واحب كما صرّحُوا به في كثير من المسائل» منها 
ما إذا استوى الدمٌ والبزاق ينقضٌ الوضوءُ احتياطا)) اه تأْمَل. 

۸٠۸١‏ (قولة: ولذا) أي: للاحتياطب وف نسخة: (( وكذا)) بالكاف» وبها عبر في 
ا وال" وقوله: )3 تباع 1> وزنا)) أي: للتحرز عن الربا اھ ا 

۲م (قوله: وام الذهب الخ( حترر قوله: ((وغالب الفضة ا(“ فان ذلك مفروض فیما 
إذا كان المخالط غا "ير" .١‏ 


)١(‏ "الشرابلالية : کناب ال ر کاة بابز كاة امال ۱۸١/١‏ (هامش "الدرزوالغرر): 

(۲) 'النھر ": کتاب ال ز کا ۔ باب زکاة امال ق٣١١١/أ.‏ 

(۴) "الشرنبلالية": كتاب الركاة باب بز كاة الال ق١١١‏ تضرف (هامش "الدرر والغرر"): 

. ١۱۸۲/١ "الدرر": کتاب الرکاة _ باب زكاة المال‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الز كاة - فصل في مال التحارة ۲٤۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

./١١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الز كاة  الفصل الخامس فى زكاة المال ق‎ )١( 

(۷) "البحر ": کتاب الز کاۃ ۔ باب زکاة المال .۲٤٣۲۵/۲‏ 

(۸) الذي في نسخة "المنح" التي بين أيدينا: ((لذا)) لا (ركذا))» انظر "المنح": كتاب الزكاة - باب ني بيان أحكام زكاة 
ا لمال ق ۸۲ /إب. 

(۹) ”ط": کتاب ال رکا _ باب زکاة امال ٤۰۹/۱‏ . 

. ٤۰۹/۱ "ط": کتاب الز کاۃ ۔ باب زکاة امال‎ )۱١( 


الجزء الخامس ج یي .د ي بات زكاة ااك 


ت 


فان غلب الذهب فذهبء وإلا فإ بلغ الذهب أو الفضّة نصابة وحَبَت a‏ 


ى £ 


[AAT]‏ (قولة: فن غلب الذهب إلخ) اعلم ال لني ااا الف اما ان بكرت غاا 
أو مغلوباً أو مساويا» وعلى كل إبّا أن يبلغ كل منهما نصاباء أو الذهب فقط» أو الفضّة فقط أو 
لا ولاء فهي انتا عشرة صورة» منها صورتان عقليتان فقط» وهما: أن تبلغ الفضصّة وحدها نصابا 
والذهب غالب عليها أو مساو لهاء والعشرة حارجية. 

إذا عرفت هذا فقوله: (فإن غلب اذهب فذهبً)) فيه أريعٌ صور: بلوغ كل منهما 
نصابه» وعدمف ويلو غ الذهب فقط وبلو غ الفضّة فقط لكنْ الرابعة متنعة كما علمت؛ E‏ 
غلب الذهب على الفضَة البالغة نصاباً رم بلوغة نصابا [۲/ق۲۲۳/ب] بل ناء وي حكم 
الثلاثة الباقية بقوله: ((فذهب)» أمّا الأولى و الثالثة فظاهر؛ لن الذهب فيهما بلع بانفرادِه نصاباء 
ایا و ل ا ا ا ر کے ا 
وكذلك الثائية؛ لان الذهب متى غلب كان هو العتبل؛ لأنه اع وأغلى كما يأتي'» فإذا بلغ 
حموعُهما نصاباً كي زكاةَ الذهب. 

وقولة: ((وإلا) - أي: وإن لم يغلب اللحت بان فلت الففة او تاوا فة ا صور: 


ل رر ِ َ7 £ ت م 
بلو غ كل منهما نصابه» وعدمه» وبلو غ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي» 


(قولة: وكذلك الثانية) الطاهرٌ أن الحكم في المسألة الثانية ما قاله "ط"» وهو اعتبارٌ الضم فلك 
متنا بقوله: (رويضّم الذهب إلى الفضّة وعكسة)) اه. وعبارة "الشمني" ليس فيها بياأ حكم ما إذا لم 
» ت 4 ر 
((وهذا إذا انت اة غالبةء وأمًا إذا كانت ا إلخ)) إا هر ااا كانت الفضة رلت ااا 
کما هو ظاهرٌ سياق کلامه» تأمّل. 
(قولة: مع غلبة الفضّة إلخ) لا يقال: لا حاحة إله؛ لان موضوع المسألة غلبة الفضة أو التساوي 


(1) ي له المقولة. 


قسم العبادات ا ي ا5 ر حاشية ابن عابدين 


eeu revrrerrrrGrnaanrntbcbc dirnan rErnmnmEns nna RADEON“? ¢» 


لك بلوغ الفضّة فقط مع التساوي ممتنعة كما علمت » فبقي سبعة » وتقييدة ببلوغ الذهب 
أو الفضة نصابة محر ج لصورتين منهاء وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة 
أو التساوي» وسنذ كر حكمَهما" فبقي حمس صور: نتان في التساوي» وثلاثة في غلبة الفضة. 

وقولة: ((فإن بلع الهب) أي: بلع نصاباً وحدهُ أو مع الفضّة عند غلبة الفضّة 
أو التساوي» فهذه أرب صور» وقولة: (رأو الفضّة)) أي: أو بلغت الفضّة وحدها نصابا 
عند غلبتها على ا فهذه اا وقولة: ((وجَبت) أي: زکاة البالغ الشات فان 
بل لتحت وت ركا الذهي ى الور ارغ الكو رة انه ا لع اللصاب وات 
اعتبارة؛ لأنه عر وأغلى» وتصيرٌ الفضّة تبعا له ولو بغلت نصابا معه» وإ كان البالغ هو 
الفضَة الغالبة عليه دونه وحَبَت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ N AEE‏ 
aS‏ 


كما أفاده قوله أوّلا: ((بأن بلغت الفضّة إلخ))؛ ا و وو ر 
فة الفضة أو الساوئ: 

و وماد کین ایا سو اه اف کان الذهت أك فة ج ركا الدهيب: واا وخب 
زكاة الفضة. 

ا 4 ا : رام : E‏ 

(قوله: فبقي مس صور إلخ) هي بلوغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ 
وقوله: ((أو مع الفضة عند غلبة الفضّة أو القسازي):آی: اا اش > وقوله: ((عند غلبة الفضّة 
أو التساوي)) راحع لكل ما قبله. 
)١(‏ فى هذه المقولة. 


(۲) من((عند غلبة)) إلى((أو بلغت الفضة)) ساقط من "الأصل". 
)( ي هله المقولة عند التلبيه. 


Y/Y 


الحزء الخامس سے کوک س یو اص 


rrvrerSsSInrrOCcoeonrnrenorrnvrEVYHrannsecgmeEemrYTEYYDaAOYEERENAGAGNRONGShGGALDRARDBODRAAAnRGCR® 


وقد عم حكم ما ذکرناه فی تقریر کلام 'الشارح" في الصور القلاث الأول والخمس الأحر 
من عبارة "الشمني" وعبارة "الزيلعي"“ ا "الشمني“ فهي قولة: ((ولو سبك الذهب مع 
الفضة فان بلع الذهبُ نصابا زكى احميعَ زكاة الذهب سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا؛ لأنه أعر 
وإ لم يبلغ الذهب نصابة فن بلغت الفضّة نصابها زكى الحميع زكاة الفضّة) اه. وأمًا عبارة 
'الزيلعي" فهي قوله: ((والذهب اللخلوط بالفضة إن غ الذهب E TE‏ ا 
التحب» وإذ بلنت القضة تاب الف وح ء١‏ ا هه ر كاد الفضة: وخا إذا كانت 
TR NT‏ 
وكل من هاتين العبارتين موداهما واحد» وما قرّرناه في كلام "الشارح" من أحكام اور 
السيع يولح منهماء فقول "الشمني": ((سواء كان غالبا أو مغلوبا)) يشمل ما إذا بلغت الفضة 
نصابها أو لا بعده: (روان لم يلغ لهب ااا وف ا إلخ))» انه م یعتیر 
زكاة الحميع زكاة الفضّة مضه إلا إذا لم يلغ التب نصابَهُ فأفاد أن قولة قبله: «فإن بغ الذمب 
نصابه إلخ)) E ee‏ إذا بلغ | ل ف E‏ 
'الزيلعى" : ((وإك بلغت الفضة إلخ))» أي: ولم يبلغ الدب شا بدليل المقابلة فانه اعتير ول 
الكل ذهبا حيث بلع الذهب نصابةء وأطلقَةُ فشمل ما إذا بلغت الفضّة أيضا نصابا أو ل فعْلِمٌ أنه 
e‏ 
و الو غلب الذحب وبلغ بضم الفضة اة تاا کا عل من ق رووا 
إذا كانت مغلوبة فهو کڈ ذهب إلخ))» وهذا ما عر عنه "الشارح ا بقوله: (رفاڻ غلب الذهب 
فذهب))» ودخحل في قول "الشمني": ((سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا)) حكم المساواة بالأولى» وهو 
مفهومٌ أيضا من إطلاق "الزيلعي" قولة: (رإن بغ الذهبُ نصاب الذهب إلخ))» فقد ظهَر أنه 
لا تخالف بين العبارتين» ولا بينهما وبين عبارة "الشارح"» لكنٌ قول "الزيلعي": (روهذا إذا كانت 


(۱) 'تبیین اخقائق": کناب الز کاۃ ۔ باب ز كاه الال ۲۷۹/۱. 


الات س اف ت فان عاین 


om rvno rne rronwrarnrnrnavanmrNc nPQGRNIVNENDCOVNEDGGNVNVNOGOOERECNNLNSPEYHNEHDOCONHCTECAALAVEHCCONGDNOCOYYLD 


فة غال ل اة ان اة لذا بلفت ,ها تاب ا بد أن تكرت غالة غلل اذهب 
الذي لم يبلغ ئا ولذا لم يذکره ا وكأ "الزيلعي" ذکره لیبنی عليه قولة: (روأمًا 
د انت مال هذا ما ظهر لي فى تقرير هذا المح والله أعلم فافهم. 
( نبي ) 
قال فى "التتارحائية"“: ((وإذا كانت الفضّة غالبة والذهب مغلوبا مغل أن يكون الثافان فضة 
او أکثر لا عل کله فصضة؛ لان الدب آکثرٌ قیمة» [3/۲٣۲۲۶/ب]‏ فلا يجوز جعله تبعاً لما هو 
دونه بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا)) اه. 
ومفادةٌ أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابَةُ تحب زكاة الفضة 
ميد ما إذا لم يكن الذهبُ الذي خحاطّها أكثرَ قيمة منها » وإلأ كان الكل ذهباء وهذا التفصيل 
اموعود بذكره» وي عبارة "الزيلعي" الملارة إشارة إليه» ويؤحذ منه حکم الصورتين الباقيتين من 
السب وهما ما إذالم يبلغ كل منهما نصابَّةُ مع غلبة الفضَّة أو التساوي» وعلى هذا فيمكن 
دحولهما في قول "الشارح": (رفإن غلب الذهب فذهب)) بأنْ يراد غلبتة على ما معه من الفضة وزنا 
e‏ لك قال في "المحيط" و"البدائ": لدان الفالب اعايها لنب قالح دة كاه 
حكم الذهب» والغالب عليها الفضّة كالهروة والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتحارة تععَير 
قيمتهاء وإلا يعر قذْرٌ ما فيها من الذهب والفضة وزتا؛ لأ كل واحا منهما بخص بالإذابة)) اه. 
(قولة: شار إليه) حيث قال فى صورة ما إذا كانت الفضّة E‏ ((لانه اع وأغلی))؛ إذ يفید 
أنها إذا كانت غالبة لا تحب زكاة الفضّة إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. 
)١(‏ "التاتر حانية": کتاب الزكاة - الفصل القاني في زکاة الال .۲٠٣/۲‏ 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) 'البدائع : کتاب الز كاه - فصل: صفة نصاب الذهب ۱۸/۲ بتصرف. 
)٤(‏ تي ""':((المرادية)). 


الجزء الخامس ا ك ,ب ا باب زکاة الال 


(وشرظ كال اللضاب ولو اتمة رق طرق الخرل) ق الاجداء r‏ 


وهذا ا أن اقتا السكر ك الحلطة i E‏ 
بالغ ٤‏ قدا كان الذهت فيها غالا كانت ذها كالضة الغالة على الفش راذا كانت ال 
غالبة عليها كانت كالفضّة المغلوبة بالغ فتقوّمُ فان بلغت قيمتها تابا راشان كانت امانا 
رائحة أو نوى فيها التجارة» وإلاً اعتبرّ ما فیها وزنأ» فن بلع ما فيها نصابا أو کان عنده ما ت 
به نصابا زکاهاء وإلا فلا فعْلِمَ أن ما ذكرَةُ "الشارح" تبعا ل "الزيلع“" ول ر 
الدنانير السكوكةء أو السك وكة التي ليست لاتحارة ولا أثمانا رائحة» أو هو قول آحر 
فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 

١م‏ (قولة: وشرطً كمال النصاب إلخ) أي: ولو حكما لما في "البحر""“ و"النهر": 
((لو كان له غنم للتحارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول» فدبَعَ حلودها وتم الحول عليها كان 
عليه الركاة إن بلغت نصاباء ولو تخمُرَ عصيره الذي للتجارة قبل الحول» ت ار ار 
الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه ؛ لأر اللصاب ٤‏ الأول باق لبقاء [۲/ق٣۲۲/]‏ الحلد 
تقومه بخلافه في الثاني وروّى "ابن سماعة" أنه عليه الرّكاة في الثاني ا 


(قولة: فليتأّل) الظاهرٌ أنه قول آحرء وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرهاء ويدل 
لذلك تعليلٌ "المحيط" بقوله: (رلأأ كل و منهما بخلصُ بالإذابة؛ إذ هو جار لي کلٰ) اھ۔ 

ولا الضاب في الأول إلخ) في "الريلعي": ((والفرق بينهما أن الخمر إذا تخمّرت هلكت 
کا مال فانقطع الحول» ت التخلٌل صار ا مستحدثا غير الأول والشياه إذا ماتت 
لم يهلك کل المال؛ لك شعرها وصوفها وقرنها لم يخرح من أن يكون ا ا 
البعض)) اه. وهو الأولى قي الفرق. 


© الخ ١‏ کات ال کا بابد ر اة ال 6۷ 
(۲) 'النھر": کتاب ال ر کاۃ _ باب زکاة ا مال ق٦۰٠‏ /ب - .//١١۷‏ 


r 


(۵) ص۷٣٤‏ 
)١(‏ المقولة [۷۸۲۸] ((ورححه في "البحر")). 
(۷) "الحوهرة النيرة": كتاب الركاة >٠. /١‏ 


قسم العبادأث ‏ ...س إن _ . حاشية ابن عابدين 


للانعقاد وتي الانتهاء للوحوب (فلا يَضْرٌ نقصانة بينهما) فلو هلك كله بطْلّ 
الحول» وام الدين فلا يَقَطْمٌ ولو مستغرقا. 
(وقيمة العَرّض) للتجارة (تضَّم إلى المنين) لأن الكل للتجارة o‏ 


]۸1۸8 (قولة: تفای آئ: اتفاد السبت آى: غ ا الا "و 

٠ه‏ (قولة: للوجحوبم أي: لتحقق الوجحوب علي "ط"". 

(۸۱۸۷] (قوله: هلك كله أي: ف ناء ا حول ((بطل الحول))» حتی لو استفاد فيه غیره 
اسا ا e‏ چ وق کم هلاکه بعد تام الحو ل في زكاة الغنم» قال في ا 
((ومته - أي: من الهلاك _ ما اوی 0 علوفة؛ ل زوال الوصف کزوال العين)). 

[A 1AA]‏ (قولة: وام الدين إلح) قد فا لشارح عند قول N‏ : ((فلا زکاة 
على مکاتب ودين لحد بقدر دینه)) ُن عروض الدين كالهلاك عند ا وره 
ف "البحر" اھ 

وقدّمنا" هناك تريح ما هنا فراحعه» والخلاف في الدّين المستغرق للنصاب كما هو صريح 
ما ف "الحوهرة" فلا يعكن التوفيق بحمل ما في "البحر" على غير المستغرق» فافهم. 

٠۸۹‏ (قوله: وقيمة العَرّض إلح) قم قريب تقويم العَرّض إذا بلغ ا 


(قوله: على غير المستغرق) حقه حذف لفظ ((غير)). 


٤١۹/۱ "ط": کتاب ال رکا _ باب زكاة امال‎ )١( 

(© ظط کاب ال کاو پاب زركاه الال 4/١‏ 

(۴) المقولة ]۸٠١١[‏ قوله: ((ولا يي هالك إلخ)). 
E OE TOU E EAC RS ACS‏ 


ft أ‎ 


(۸) ص۷٤‏ ۵ وما بعدها "در" 


الحزء الخامس ت و ج با اة الان 


A‏ م ا ي IS‏ ر 
و ضعا وحعلا (و) يضم (الذهب ای الفضة) وعكسه بجامع الشمنية O E‏ 


ما إذا لم يبلغ وغنده من اللمنين ما عم بة النصاب» وق "النهر ”: (رقال ”الزاهدي "وله أن يقر 
أحد النقدين ويضْمَةُ إلى قيمة العروض عند "الإمام"» وقالا: لا يوم النقدين بل العُروض ويضّمهاء 
روفاد تظهر يمن ل حنطة لأمجارة قمها مالة ذرهم رله هة تانر يمتها مائة ب ار كاه 
عنده حلاف لهما)). 

۰۱ (قوة: وضعا) راحم للشمنین» وقولة: ((وحَعّلا)) راحم للعَرْض» والمعنی أن الله تعالى 
نحلق الشمنين ووضعّهما للتجارة» والعبد مجع العَرض للتجارة. اه "ر" ای کن یکر 
للتحارة إلا إذا نوى به العبد التجارة بخلاف النقود. 

1۸1۹17 (قولة: و إلح) أي: عند الاجتماع» اما عند انفراد أحدهما فلا ت القيمة 
إجماعاء "بدائم". لأ العتبر وة أداءٌ ووجوبا كما مر وني "البدائع" أيضا: رن ما ذكر 
من وجو لضم تالم یکن کل واحار مدھما صلا بان کان قل قلو کان کڑ متھما صا ا 
بدون زياد لا جب الضم بل ينبغي ان يودي من کل وح زکاته فلو ضَمٌ حت يودي کله من 
الذهب أو الفضّة [۲/ق۲۲۰/ب] فلا بأس به عندناء ولكنْ يجب أن يكون التقويم ما هو أنفع 
لفقراء رَواجاء وإلاً يؤدّي من کل منهما ربع عشره). 

١م‏ (قولة: وعكسة) وهو ضم الفضّة إلى الذهب» وکذا يصح العكسٌ في قوله: ((وقيمة 


العرْض تضم إلى اللمنين عند "الإمام')) كما مر عن "الزاهدي". وصرَّحَ به في "المحيط" أيضاء 


.أ/١١۷ق "النهر": کتاب الركاة _ باب زكاة الال‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب ال زكاة - باب العشر والنراج ق۷١١/ب‏ بتصرف نقلا عن "شرح المحمع" لابن ملك. 
(۳) "البدائع": کتاب ال ز کا - فصل في مقدار الواحب في الذهب ۱۹/۲ بتصرف. 

." وما بعدها "در‎ 2 ٤٥ص‎ )٤( 

)٥(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في مقدار الراحب ف الذهب ۲۰/۲ بتصرف. 


)١(‏ المقولة ]۸١۱۸۹[‏ قوله: ((وقيمة العرض)). 


قسم العبادات سسس  . ۵١‏ _ حاشية ابن عابدين 


(قيمة) وقالا بالأجزاي فلو له مائة درهم وعشره دنانيرَ قيمتها مائة وأربعون E.‏ 


ولو أسقط قولة: ((يجامع الثمتية)) لصح رحو الضمير في ((عكسة)) إلى الم كور من المساألتين» 
وعكنْ إرحاعَةُ إليه» ولا يضرهُ بيان العلة في أحدهما. 

(۸۹۳] (قولة: فيمة) أي: من حهة القيمة فن له مائة درهم وخمسة مثاقيلّ قيمتها مائة عليه 
ر اھا تان اء ولو له أرقن فة و اة وقيمتة بصياغته ماتتان لا تحب الركاة باعتبار 
القيمة؛ لأ الجحودة والصنعة فى أموال الرّبا لا قي قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة بجنسها. 
ثم لا فرق بين ضم الأقلى إلى الأكثر كما aE A,‏ 
ا دنائير لا تساوي مسين درهما ب على الصحيح عنده» ويم م الأكثرٌ إلى الأقل؛ لان 
الا راخف ا ع دا وهذا دليلٌ على أته لا اعتبار بتكام الأحزاء عنده واا 
أحدٌ النقدين إلى الآحر Np‏ 

قلت: وین ضه كثر إلى الأقلّ ما في "البدائع'“: ((أنه روي عن "الإمام" أنه قال: 
إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما وديناٌ يساوي مسة دراهم اداو 
تقو اة بالذهب کل حمسة منها بدینا). 

م (قولة: وقالا بالأحزاء فإن كان من هذا ثلاثة رباع نصابٍ ومن الآحر ربع ضب» 
أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما واللثان من الآحر يحرج من كل جزء حاب حتى 


او 'الشارح ا یخرج من کل نصفو ربع عشره کا 5 وای ا" 


)١(‏ المقولة ]۸٠۹١[‏ قوله: (رويضم إلخ)). 

(۲) "ط": کتاب الزكاة - باب زكاة الال ٤٠١/١‏ . 

(۳) 'البحر': کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة الال ۲٤۸/۲‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "البدائع': كتاب الز كاة - فصل في مقدار الواحب في الذهب .۲١/۲‏ 
)٥(‏ 'البحر": کتاب الرکاة ۔ باب زكاة امال ۲٤۸/۲‏ . 


الجزء الخامس = ج :8 ت ا د باب زكاة الال 


وخمسة عندهماء فافهم. 
(ولا تحب) الرّكاة عندنا O‏ 


)۸٠٩١(‏ (قولة: وخمسة عندهما) قبع فيه صاحب "النه ر" وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا اعتبر عندهما 
O PN AY‏ عن "البحر“ وعزاه إلى "المحيط' 
وحينئ فيخر عن المشرة الدنانير تي قيمتها مالة وأريعون ربع ديار متها قيمحة ثلاثة درام 
ونصف» اذا ۴ دفعَ قيمته يكون الواحب دراهم وا ا لا يقال: إن اعتبار الضم 
بالأجزاء ‏ أي: بالوزن عندهما - مبني على أنه لا اعتبارً للبحودة لعدم ويها [۲/ق٠۲۲/]‏ 
شرعاء فلا تعتبرٌ القيمة بل الوزن والدينارٌ في الشّرع بعشرة دراهم كما قدّمضاه» وزيادة قيمته 
هنا للجودة فلا تعتيّر؛ لأنا نقول: ك عدم اعتبار الحودة إنغا هو عند المقابلة بالجنس» أا عند المقابلة 
بخلافه فتعتب اغاق کما قدمناه عند قوله: ((والمعتير وزنهما))» فقأمل. 

]1۸1۹ (قولة: فافهم) أشار به إل رد ماقالة صاحب "الكان : (هن ا عند تکامل 
اج ال ن درهم وة a NS‏ درهم - لا تعر القيمة 
عنده)) ظا أن جاب الركاة فيها لتكامُل الأحزاء لا باعتبار القيمةء وليس كماظن بل الإجاب 
باعتبار القيمة من حهة كل" من النقدين لا من هة أحدهما عيناء فإنه إ لم بيَمّ باعتبار قيمة 
الذهب بالفضّة يتم باعتبار قيمة الفضصّة بالذهب» والمائة درهم 0 
ب هاا کا لهذا التقويم» "ط". وتمام بيانه ف "البحر"“ و"فتح القدير ". 


(۱) "النھر': کناب ال ر کاۃ ۔ باب زكاة امال ق ١/١١۷‏ 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) المقولة ]۸١۹۸[‏ قوله:(رلو بلغ بأحدهما اا ومسا إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]۸١ ٤۹7‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

(ه) "كان النسفي": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١٦/أ.‏ 

. ٤١٠١/١ "ط": کتاب ال زکاة ۔ باب زكاة امال‎ )٦( 

(۷) انظر ”البحر": کتاب ال رکا ۔ باب زكاة امال .۲٤۷/۲‏ 

(۸) انظر "الفتحم": کتاب ال زکاۃ ۔ باب زكاة امال - فصل ف العروض .٠۷١/۲‏ 


e 


قسم العبادات ا له حاشية أبن عابدين 


رفي نصابو) مشترك (ين سائمة) ومال تحارو (وإن صحت الخلطة فيه) باتحادِ أسباب 
الإسامة التسعة التي يحمعها (( اأص من يشفع ))» وبيانة قي شرو ح "المجمه" e‏ 


ات مر ان بكرف بارغ اتاب سب الإرة وت 
أحدِ الالين إلى الآحر بحيث لا يبلغ مال كل منهما باتفراده نصاب. 

[A1۹۸]‏ (قولة: وال صت الخاطة فيه) أي: في اشاب المذكور» وأشارَ بذلك إلى حلاف 
سيدا الإمام "الشافعي"» فإنها تحب عنده إذا صت الخلطة» وصحتها عنده بالشروط التسعة 
لآتية» ولذا يدها "الشار " ا إلخ))» فأفاد أنه إذا لم ا 
عتدنا بالأولى» وسكاها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السّبب على الشرط كما أطلق 
بالعكس» وقدمنا وحهة أول الباب عند قوله: ((ملك نصابي))» فافهم. 

(قولة: وص من يَشفَع) فالهمزة لأهلية كل منهما لوحوب الزكاة » والواو لوجود 
الاحتلاط في اول السنة» والصاد لقصد الاحتلاط» واليم لاتحاد اللسرح بأن يكون ذهابهما 
إلى المرعى من مكان واحل والنوث لاتحاد الإناء الذي يُحلَّبُ فيه» والياءُ لاتحاد الراعيء والشين 
امعجمة لاتحاد مشر ع أي: موضع الشرب» والفاءُ لاتحاد الفحل» والعينْ لاتحاد المرعى» وهذه 
روط اا ق ال اة > و اما شر وها ق مال اهاز فد وره ق كي الفاة ها 
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أن لا يتميرَ الد كان والحارس ومکان الحفظ [۲/ق٠۲۲/ب]‏ كخزانة. 
(قولة: النلطة بضہ الخاء» "ر هتي . 


)١(‏ لي "د" زيادة: ((قوله: وبيانة في شروح "المجمع"» عبارة "شرح المحمع": ولا نوجبها قي نصابٍ سالئمة صخت الخلطة 
فيه» وهي بضم الخاء: الشر كةء يعني: إذا كان رجحل مشلا عشرون شاة وخر عشرون صح خلطهماء بان يشتر كا في 
السرح» والراح» والمشرع» والمرعى» والفحل» والمحلب» والكلب. وزاد ي "الأسرار": أن بجمعَها بر واحد» والاحتلاط 
جميع السنةء والقصد تي الخلطة هل بْشترط؟ فيه قولان» ایتا أن يکرت الخليطان أهلا للو حوب» فلا أ للحاطة 
مع الكاتب» فعليهما شا عند الشافعي" حلاف لئا. ويد بالساتمة لان لو کان لاثئین مائتا درهم لا زكاة فيها اتفاق 6 

(۲) في المقولة الاتية. ۰ 

(۳) المقولة [۷۷۹۲] قوله: (رملك نصاب)). 


الجزء الخامس ر ۷ ا نے ااشازكاة الال 


وإ تعدَدَ النصابُ تحب إجماعاء ويتراجعان باليصَص» وبيانة في "الحاوي" فإن بلغ 
نصيب أحدهما نصابا ز كاه دون الآحرء ولو بينه وبين ثمانين رحلا تمانون شاة 
لا شىء عليه؛ لأنه نما لا يقتم حلافا ل "الثاني" "سراح" a‏ 


(قولة: وال دد التصاب) ی میٹ يبلغ قبل الضم مال کل واحا بانفر اده ا 
فإنه يحب حيتعار على كل" منهما زكاة نصابه» فإذا أحة السّاعي زكاةٌ النصابين من المالين فإ 
تساویا فلا رحو ع E‏ کا تمان شاة لكل ا 
السّاعي منهما شاتين» وللا تراجعا كما يأتي بیان “» وهذا مقابل قوله: ((ف نصاب). 

ر١٠٠‏ (فولة: وييانة ي "الحاوي "7 به "قاضى خان" بأتم غا في "ا لخاوي" یٹ قال: 
((صورتة: أن يكون لما مائة وثلاث وعشرون شات لأحاها التلغان وللآحر الثلث فالواحب 
شاتان» فيأحذ من کل منهما شاق ا القلئين ا التي دفعَها صاحب 
الثلٹ» وبرع صاحبً الثلث اثلث من شان دا ات ان فيقامٌ ثشة في مام ثلث من 
الثلثين الطاب بهماء ويبقى ثلث شاق فيّطالبُ به صاحب ثلفي المال)) اه "ط". وبه ظهر 
اَن التراحع من الحانيين» فالتفاعل على بابه» فافهم. 

۲ (قول: قان بلغ إلخ) كما a NES ES‏ 
شاة لز كا صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرحع عليه بقيمة الثلث؛ لأنه لا زكاة عليه» "حيط ". 

٠ه‏ (قولة: ولو بيه إلخ) في "التجنيس": ((لمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحاٍ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الركاة - فصل الخليطان في المواشي تغير الخليطين ١‏ /قه ٠٠‏ إب. 
وي "د" زيادة: ((قوله: "سراح" عبارته: رل کا و ا رجا ار فل ها حه ون جد غ 
حدة فصار له من كل شاة نصفها حى صار له أربعون» فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وزفر: لا شيء عليه؛ 
ف ری کل ا5 کا به رون رل واد 9ة داك ها وال او وة عب عل ا اة 
کا لو کاد تنه رین راجت و دا إ5 کان يته ون من رحلا مرد رة ردا ابل على هتا الات 
والذهب وال لفضة وأموال التجارة كذلك» إذا كان بينه وبين رحلين يعتبر نصيب كل واحد على حدة انتھی)). 

(۲) في هذه الصحيفة المقولة ]۸۲١۳(‏ قرله: ((ولو بينه)). 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الركاة ‏ فصل: ولا زكاة في النصاب الواحد بين الشريكين ق٦٥‏ إب. 

)٤(‏ لم نعثر على هذا النقل اي "شرح الحامع الصغير" ولا في "النانية". 

(ه) "ط": کتاب ال ر كاة _ باب زكاة امال ٤١٠١/١‏ . 


قسم العبادات ړم  .___.‏ __ حاشية ابن عابدین 


(و) اعلم أن الديون عند "الإماء" لان وی وو وف ف (تحب) زکاتها 
إذا تم نصاباً وحال الحولٌ لك لا فورأ» بل (عند قبْض أربعين درهما من الدّين) 
القوي كقرض وبدل مال تارق O POT OOOO‏ 


من کل شاق شا اش الآحر للباقين ليس على صاحب الأربعين ضا د آي حنيفة"» 
وه قل غد کت ا ت غل کل واد ف د لأنه ما ر يقسّم قي هذه 
الحالةء وني الأولى لا يقسَم)) اه. أي: لان قسمة كل شاةٍ بينه وبين من شا ركه فيها لا كن 
إلا بإتلافها بخلاف قسمة الشمانين نصفين. 

(AY £]‏ (قولة: عند "الإمام") وعندهما: الديون کله موا حب ر کاتھا ویودی :م فض 
شيعا ليلا أو كثيرأ إلا دينَ الكتابة والستعاية والية في روايةي "بحر ". 

۸٠٠١١‏ (قولة: إذا تم نصابا) الضمير في ((تَم)) يعود لين المفهوم من الدّيون» والراد إذا بلغ 
تصابا تسه أو عا عنده ما م به الصاب. 

۸٠٠١١‏ (قولة: وحالّ الحول) أي: ولو قبل قبضره في القوي والمتوسّط» وبعده في الضعيف» 
E‏ 

۰۷ (قولة: عند قبضٍ د قال في "المحيط": (رلأن الرّكاة لا تحب في الكسور 
من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج» فكذلك [۲/ق۲۲۷/] لا مج الأداء ما 
لم يبلغ أربعين للحرج» وذكر في "المنتقی": رجحل له اشمائةٍ درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال» 
بض ماتین فعند ا ب يزكي للمنة الأرلى حمس وللانية وة أريعة E‏ 
وستين» ولا شيءَ عليه ف الفضل؛ لأنه دون الأربعين)) اه. 

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد. 

[AY ‘AJ‏ (قولة: كقرّض) قلت: الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في دار اا 

المستأحرٌ لدار الوقف على E‏ الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكو .عتزلة . 


(۱) "البحر": کتاب الزکاة .۲۲٣٤/۲‏ 
(۲) "ط": كتاب ال ركاة - باب زكاة الال ٤٠١/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس جو ا ل ا۹ 2 ن د و ا زكاة الال 


شر ب ع ٣‏ وش لہ َ0 ا 3 
ل ل ور اط کر اا وف ا و ف ا ل 


استقراض المتولي من المستأجر» او ا ا اا منه - ولو باقتطاع ذلك من 
ا و را کے غا 
۲٠٠(‏ (قولة: فكلَّما قيض أربعين درهما يلرم درهم) هو معنى قول "الف "© 
الف رور اغ الأو إل .ان يفي ارعن د رها ففیها درهم» وکذافیما زاد 
قبحسابه)) اه. 
أي: فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها مسة دراه 
ولذا عبر "الشارح" قوله: (رفکلما إلخ))» وليس المراد ما زاد على الأربعين E‏ أو أكثْرً 
کا ف ا بعض المحشين» حيث زاد بعد عبارة "الشارع": E yT‏ وهم 
أن المراد مطلق الريادة في الكسور» وهو حلاف مذهب "الإماء" kK‏ 
عن "المحيط'» فافهم. 
[A11۰]‏ ا اق بدل مال لغير حار شار إل أن الضمير ق قول الفا 
((منه)) عائذ إلى ((بدل))» وقي (رلغيرها)) إلى التجارة» ومثل بدل التجارة القرض. 
(A111‏ (قولة: کمن سائمة) ا من الدين المتوسط تبعا ل "الف" و 
تعريفِهم له عا هو بدلٌ ما ليس للتجارة» وجحعَلها "ابن ملل" في "شرح المحمع" من القوي ومثلة 
في "شرح درر البحار"» وهو مناسب لما في "غاية البيان"» حيث حعَل الذينَ الذي هو بدل عن 
مال قسمين: (رإمًا أن يكون ذلك الال لو بقي في يده تحب زكاته» أو لا يكون كذلك) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة .٠۲۳/۲‏ 
(۲) "البحر": کتاب الزکاة ۲۲۳/۲ . 
(۳) المقولة ]۸۲١۷[‏ قوله: ((عند قبض أربعين درهما)). 


.١۲۳/۲ "الفتح": کتاب ال زکاة‎ )٤( 
.۲۲۳/۲ "البحر": کتاب ال زکاة‎ )٥( 


o 


بحوائجه الأصلية كطعام وشرابٍ وأملاكٍ» ويْعتبَرُ ما مضى من الحول قبل القبض.. 


فبدل القسم الأول هو الدين القوي ويدحلٌ فيه ثمن السّائمة؛ لأنها لو بقيت في يده تحب 
زكاتهاء وكذا قوله فی "المحيط": (رالدين القوي ما ملک بدلا عن مال الرّكاة))» تأمل. 

[AI]‏ (قولة: بحو ائجحه الأصلّق فيد به اعتبارا عا هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده 
سوی ما هو مشغولٌ بحوائجه» وإِلا فما ليس للتجارة یدحلٌ فیه [۲/ق۲۲۷/ب] ما لا يحتاح إليه 
TERS‏ 

[ATIY]‏ (قولة: وأملاك) من عطف العام على الخاص؛ و جمع ا بکسر الميم معنى 
ملوكٍ» هذا بالنظر إلى اللغة» اما في الف اة بالعقارء فیکون عطف مباين. اھ "اح . وهو 
معطوف على (رطعام))» أو على ((ما)) ي قوله: ((ما هو)). 

[A14‏ (قولة: ویعتبر ما مضى من الحول) ا الدين المتوسّط؛ لأ الخلاف فيهء اما 
القوي فلا حلاف فيه ما ني "المحيط": ((من أنه تحب الرّكاة فيه بحول الأصل» لكل لا يارمُةُ 
لا د ا درهماء واا و روات ور ی ی 
الركاة فيه» ولا يلرم الأداء يقبض مائتي درهم فيز كيهاء وني رواية "ابن سماعة" عن 

"بي حنيفة" لا زكاة فيه حتى يقبض يحول عليه الحول؛ لأنه صار مال الركاة ان فصارَ 
کالحادث ابتداء» ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيرَه للتجارة» فصار مال الرّكاة 
قبیل البيع)) اھ E‏ 

ا ی ا ع اھ کرد مال ر کا د اق 
أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قيض النصاب» وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت 
البيع» فلو له الف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها بزكيها عن الحول اللاضي 
على رواية "الأصل“ فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضاء وعلى رواية "ابن سماعة" 


(۱) 'ح": کتاب الزکاة ۔ باب العشر والخراج ق۱۱۸//. 
(۲) "الأصل": کتاب الرکاة ۔ باب زكاة امال ۷۹/۲. 


AE i o ر‎ o الحزء الخامس ا‎ 


في الأصح» ومثلة ما لو وَرث دينا على رجحل (و) عند قبض (مائتين مع حَولان 
الحول بعده) أي: بعد القبض (من) دين ضعيفٍ وهو (بدل غير مال) كمَهر ودِيةٍ 


لا بز كيها عن الاضي ولاعن الحال إلا عضي حول جحدیك بعد القبض وأمًا إذا كانت الألف من 
دين قوي كبدل عَرُوض تحارةٍ فن ابتداء ا حول هو حول الأصلء لا من حين البيع ولا من حين 
القبض» فإذا قيض منه نصابا أو أربعين درهما زکاة عمّا مضی بانيا على حول الأصل فلو ملك 
عضا للتجارة» ثم بعد نصض حول باعه» ثم بعد حول ونصف قيض ثمنةٌ فقد تم عليه حولان 
فر ها رقت القن بد عاد كا بل ماف عن نيط ورغرة باوت المي 
هام رة ن البن القرى زاكر سط راغلي اة الاي 3 ب ك اا اب 
إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خحطأ؛ ما علمت من أن الرّواية الثانية قي التوسّط فقط 
ولأنه عليها لا ترک ول للحول الاضي حلافا [۲/ق۲۲۸/] لما يفهمه فف ا فافهم. 

(۸۲۰) (قوله: في الأصح) E ORT‏ "الفعح" و"البحر"": 
((ني صحيح الرواية)). 

قلت: لکن قال فی "البدائ"“: ززا روا أب شاع او لا ر كا فة كم الان 
ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن "أبي حنيفة")) اه. ومثلة في "غاية 
البيان"» وعليه فحكمه حکم الدين الضعيف 0 


[A11]‏ (قوله: ومقله ما لو رث دنا على رجل) أي: مغل الدين ا 


(1) ثي هذه المقولة. 

(۲) "الفتح": کتاب الزکاة .٠۲۳/۲‏ 

© "ل :+ کات ار کاة/ ۲۲۴ 

.٠١/۲ "البدائم": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال‎ )٤( 
قوله: (رإلا إذا كان عنده ما يضم ی الدين الضعيف)).‎ ]۸۲١١۷[ المقولة‎ )٥( 


1 I 


(7) ص1۸٥‏ وما بعدها "در ". 


قسم العبادات س إن __ حاشية ابن عابدين 


إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف O‏ 


ونصابة من حين ور نه "رحني" وروي أنه كالضعيف» "فح" و "بحر" . والأول ظاهر 
RR‏ ا و ق 
لهاء "تاترحايّة". لأ الوارث يقوم مَقَامّ اورّث في حق املك لا فى حق التحارة» فأشبَة بمدل 
مال لم يكن للتجارةء "محيط". وفيه: ((وأنًا الذّبن اموصّى به فلا يكوك نصاباً قبل القبض؛ 
أن الموصى له ملكة ابتداءٌ من غير عوض» ولا قائمٌ مقامٌ موصي تي الملك» فار کال 
بهبة)) اه. أي: فهو کالدین الضعيف. 
( تنبية ) 

0 E E IC E E E 
0 المورُث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلرمُةُ الإيصاء بإحراج زكاته عند قبضه؛‎ 
لم بعلكه إلا بعد موت فار‎ OE Eas لم يجب عليه الأداء قي‎ 
فابتداء حوله من وقت الموت.‎ 

[A1۷]‏ (قولة: إا إذا کان عنده ما يضم ا الدين الضعيف) اء من اش اط ولان 
الحول ع لقف ولایل ان رل2 ت الد الضعيف إليه كما أفاده "ح"٠.‏ 

والمحاضل. أ إت افص مهه شا وعد تاب بم الرض إل الاه رم ك رنه 
ولا 0 ا 

ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في "البحر" إلى "الولواطييّة"" والظاهرٌ أنه اتفاقر ٤‏ 


.٠١۳/۲ "الفتح": کتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الرکاة ٤/۲‏ ۲۲. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الز كاة ‏ الفصل الثالث عشر فى زكاة الديون ۲ نقلا عن "المحيط '. 
)٤(‏ المقولة ]۸۲١ ١[‏ قوله: ((يعتبر ما مضى من الحول)). 

)٥(‏ "ح": کتاب الز کاة - باب العشر والخراج ق۱۱۸/أ. 

() "البحر": کتاب الزکاة .۲۲٤/۲‏ 

(۷) "الولوالحية": كتاب الركاة - الفصل الثاني فيما يقع من الز کاة وفیما لا يقع ق٦۲‏ /ب. 


۳/۲ 


اخرء الخامس ا س ل ا ت ن باب ركکاة الال 


vrrreoeuvNoacaanaananaaunpoeroeonsrnenoaroeocosnnaMGsnAhanbansnDaAaRhaKAOYhNGNEDENRGNwESVSNYNSNOGONNDESNNDNY 


إذ لا فرق يظهرٌ بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم: والمستفادٌ ي أثناء الحول يضم إلى 
نصاب من جنسه» ويدلٌ على ذلك أنه في "البدائع" سم الدّين إلى لائ نم ذکر: ((آنه 
لا زکاة قي المقبوض عند "الإمام" ما لم يكن أربعين درش ثم قال: ((وقال "الكرحي" 
إل هذا إذا لم يكن له مال سوى الآين» وإلا فما قيض منه فهو .منزلة المستفادء 
[۲/ق۲۲۸/ب] فيضم إلى ما عنده)) اه 

واکدلكت ق ا و لن ل وفرع عليها فروعا رها ا دار 
أو عباٍ للتجارةء قال: (رإدً فيها روايتين: في روايةٍ لا زكاة فيها حتسى تقض ويحول اول 
لان امنفعة ليست مال ا ا وني ظاهر الرّواية تحب الر كاة ويمجحب الأداء إذا 
بض نصابا؛ ذد الانع مال حقيقة لكنها ليست محل لوحوب الرّكاة؛ لأنها لا تصلحُ 
ا بقی سنت ثم قال: ((وهذ EOE eg EO‏ 
ما قبض فهو كالفائدة» ف م إليه)) اه. 

فهذا کالصریح في شموله 2 لين الثلائةء ولع التقييد بالضعيف ليدل على غيره 
اقوت ا د ی کو ا ا الحول بعد القبض» فإذا كان 

م إل ا عده ويسقط التراط الحرل اليد فا ل ن فط فلات ب برل ا 
( تبیه ) 

ما ذكرناه" عن "المحيط" صریح ق أجحرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأرل 
من الين الضعيف» وعلى ظاهر الرواية من التوسطء وقح تي "اميحر" عن "الفح" : (رأنه 
كالقوي ي صحيح الرّواية))» ثم رأيت في "الولوالحية"“ التصريح: ((بأنً فيه ثلاث رواياتي)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل لي الشرائط التي ترحع إلى الال ١١ ٠۰/۲‏ بتصرف. 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر ": کتاب الزکاة ٤/۲‏ ۲۲. 

.۲۲۳/۲ "الفتح": کتاب الزکاة‎ )٤( 

(ه) "الولوالحية": كتاب الزكاة - الفصل الثاني فيما يقع من ال زکاة وفیما لا يقع ق٣۲‏ /ب. 


ف فاق ۔ سے ون ج سے ا این غااین 


ا 

NCES NE E N ay 
"حانية". وقَيدّه فى "المحيط " بالمعسس أمّا اموسر فهو استهلاك فليحفظ "بحر".‎ 
فال ي "اتهر": هدا ظامر ي أله قي للاطلاق» وهو غير صحم‎ 
O O O القع كا ع‎ 


٠۲٠۸‏ (قولة: كما مر أي: في قوله: ((والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من 


جحنسه))» والمراد أن ما هنا من أفرادٍ تلك القاعدة يعلم حكمةُ منهاء وإلا فلم يصرٌح به هناك. 


ر٠٠٠م‏ (قولة: ويد أي: يد عدم الرّكاة فيما إذا أبراً الدائنٌ المديونء "س" . 


. (قوله: بالمعسس) أي: بالمديون المعسس فكان الإبراء .منرلة الهلاك "طط"‎ ٠٠١ 
‌ 1 £ ا‎ 
. (قوله: فهو استهلاكأ) أي: فتحب زكاتة "طط"‎ ,۲١( 
(قوله: وهذا ظاهر إلخ) أ قول ال ارقا إلخ)) ظاهرٌ في أن مراده أنه‎ ۸۲۲۲ 
£ i «£ ٍ oL & . 4 6 , ك‎ 
تقد لاإطلاق المذ كور في قوله: ((سواء كان الدين قويا أو لا)) الشامل لاقسام الدين الثلائةء أي:‎ 
ُن سقوط ال زكاة بإبراء اموسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة ميد با لمعسر احترازا عن الموسر»‎ 
فإ المديون إذا كان مو سرا وأبرأة الدائن لا تسقط الزكاة؛ لأته استهلاك) وهذاغيرً صحیح ل‎ 
فقېله لا کس فیکون إبرأژه استھلاکا قبل الو حوب فلا يضم ز کاته» ومتله الدين المتو سط‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية').‎ ۲٠۹/۱ "الخانية": كتاب الز كاه - فصل في مال التجارة‎ )١( 
./٠٠٠ق/١ "النهر ": كتاب الر كاذ‎ )۲( 
." ص ۱۹د وما بعدها "در‎ )۳( 
.٤ء١١/١ طط ': کتاب ال ر کاۃ ۔ باب ز کا الما‎ )٤( 
NS E aa oS aa O) 
.٤١١/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة امال‎ )٦( 
.۲۲٣/۲ 'البحر': کتاب الرکاة‎ )۷( 


الحزء الخامس ی م o‏ ر س س باب زکاة الال 


(ويجب عليها) أي: المرأة (زكاة نصف مهر) من نق (مردودٍ بعد) مضي (الحول 
٤‏ ی و ق ا ل ي ت 

من ألفي) كانت (قبضته مَهرا) ثم ردت النصف (لطلاق قبل الدحول) فتزكي 

E OP E OT E E الک لما ر ان النقود‎ 


[۲/ق۲۲۹/] على ما قدّمناه"“ من تصحيح "البدائم" و"غاية البيان"» وكان الأوضخ في التعبير 
أن يقول: وهذا ظاهرٌ ف أن إبراء المديون الموسر استهلاد مطلقاء وهو غير صحيح إلخ. 

ثم إل عبارة "المحيط" لا غبار عليها؛ لأنها في الدين القوي» ونصها: ((ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهي ثم أبرأه Ea OE E‏ 
CN A aE aE Ce‏ 
ولو َب الدَينَ ممن عليه وهو فقيرٌ تسقط عنه الرًكاة)) اه. 

وفيه: زو کان له الف على معسر» فاشتری منه بها دارا ل وه ف فاه زكاة الألف؛ 
لأنه صار قابضاً لها بالديتار)). 

۲۲ (قولة: وجب عليها إلخ) صورتها: تزوج امرأة بالف وقبضتها وحال الجول» 
نه طلقها قبل الدحول فعليها ر نضفها اتفاقاء لکن زکاة النصف ارفا ع نحلافا 
TE‏ 

[AYY]‏ (قولة: من نقل) هو الذهب أو ال احترازا عمالو کان لر ساقم أو ع ففي 
'المحيط": ((أنها تركي النصف؛ لأننه استحق عليها نصف عين النصاب» والاستحقاق عنزلة 
الهلاك) اه. وكان الأول ب 'الشارح إسقاطة؛ نه يغني عنه قول ا ((من ألفي). 


۲۲ (قوله: من ألفو) متعلق بقوله: ((نصض مهر)) على أنه صفتة» وقولة: ((نم ردت 


دا : ‌ 7 او لر يل TEE‏ ف ~ چ 
(قوله: لو كان المهر سائمة أو عرضا إلخ) يصور فيما لو باعته نم اشترته بنية التجارة» وإلا فلا 
زكاة أصلا تأمُل. 


)١(‏ المقولة ]۸۲٠١[‏ قوله:(رف الأصح)). 


قسم العبادات إن حاشية أبن عابدين 


لا تتعین في العقود والفسوخ. 
(وتسقط) الرکاة (عن موهوب له ي) نصاب (مرحوع) فيه (مطلقا) سواء رحع 
بقضاء أو عيره (بعد الحول) SEER Sea SESS el Se‏ 


ا ۳ ۾ ت ۳ ا 
النصف)) لا حاجة إليه بعد قوله: ((مردو))» وقوله: ((لطلاق)) متعلق بقوله: ((مردود)) نظرا 
للمتن» E‏ 
۸۲۲۹ (قوله: لا تعن إلخ) أي: فلم حب عليها أن ترد نصف ما قبضتة بعينه بل مثله 
والدَينْ بعد الحول لا يسقبط الواحب "ولوالحية". ثم قال: ((ولا يزكي الرّوج شيعا؛ لأ ملكه 
الآن عاد)) اه. 
قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيعا وحال الحول عليه في يد الرّوج» ثم طلقها قبل 
الدحول» ولم ار من صرح به» والظاهرٌ أنه لا زكاة على أحك أ اروج فلاأنه مديون بقدر ما في 
يدو ودين العباد مانغ كما مر واستحقاقة لنصفِه إغا هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد 
الحول» فصار منزلة مل جحديد» وأمًا المرأة فان مهرها على الرّوج دين ضعيف» وقد استحی 
الزو ج نصفةُ قبل القبض» فلا زكاة عليها ما لم يض حول جديد بعد القبض للباقي» تأمُل. 
[۲/ق۲۲۹/ب] 
۸۲۲۷ (قوله: في العقود والفسوخ) أي: عقود العاوضات من بي وإحارة وعقد النكاح» 
وف الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدحول وځوه» وتمامه في أحكام النقد من "الأشباه"“. 
(۱) وي ر" زيادة:((قوله: وتسقط الز كاه عن موهو له» والفرق بين مردود المهر ومرجحوع الهبة: ُن مردود المهر 
ملك الروج بظلاتها بعد تتح ملكا جدبدا وأما المرجوع الهبة فقال في "الكافي": لأن الزوج فسخ من الأصل› 
والنقود تتعين لي الهبة» فعاد إليه قديم ملك فخر ج عن الضمان» حتى لو رحع بعدما حالت عند الموهوب له 
سقطت الز كاه عنهء سواء کان بقضاء أو غيره» وعند زفر لا يسقط لو كان بغير قضاء؛ لأتنه ختار فکان لیک 


ولنا أنه غير مختار؛ لأنه لو أمتنع عن الرد يجبره القاضي» انتهى كلامه)). 
(۲) "ط": کتاب ال ر كاه ۔_ باب زكاة المال ٤١١/١‏ . 
(۳) "الولوالجية": كتاب ال زكاة - الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق٠۲/أ.‏ 


)٤(‏ ص۲۷٤‏ "در". 


(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالٹ ص١‏ ۳۷_. 


الجزء الخامس ت ا ا نے ,مار ااال 


لورُود الاستحقاق على عين الموهوب» ولذا لا رحوع بعد هلاكه» فيد به لأنه 
لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك» وهى من الحيّل» ومنها أن يهَبَهُ لطفله قبل 


۸۲۸ (قولة: ورود الاستحقاق إلخ) لأ الرحوع في الهبة فسخ من کل وجو ولو بغير 
قضای والدراهم ما تنعين في الهبة» فاستحق عون مال الركاة من غير احتيارو» فصارَ كما لو هلك 
"ولوابحية"“. وبه ظْهَرَ الفرق بين الهبة والمهر. 

م (قولة: يد به) أي: بقوله: ((عن موهوب له)). 

۳۰7 (قوله: اتفاقا لعدم اللكم لان ملك الواهب انقطَحَ بالهبةء وأشار بقوله: ((اتفاقا)) 
إلى أن في سقوطها عن الموهوب له جلافا؛ أن "زفر" يقول بعدمه إل رحَعَ الواهب بلا قضاء؛ 
ا لااو مارات کا دید و کا ا ا هو غ ار 
لأنه لو امتنع عن الرد احبر اشا فضا کا هلك» "شرح درر البحار"". 

[A1]‏ (قولة: وهي من الجیل) أي: ەا من جيل إسقاط ال كاة» بأ يهب النصاب 
قب الحول یوم مثلاء ثم برح ني هبته بعد تمام الحول. 

والظاهر: أنه لو رحَحَ قبل نمام الحول تسقط عنه الرًّكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال املك 
تأمّل. وقدمنا" الاحتلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ((ولا في هال بعد وحوبها بمخلاف 
المستهلئي). 

۳۷ (قولة: ومنها إلخ) لک لا یکن الرحوع في هذه الهبة لكونها لذي رحم مَحرّم منه» 
نعم إن احتاح إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف» والله أعلب“. 

.أ/۲٣ق "الولوالحية": كتاب الز كاة  الفصل انی فيما يقع من الزكاة وفیما لا یقع‎ )١( 
بتصرف.‎ /٠١ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق‎ )۲( 


(۳) المقولة ]۸٠٠۷[‏ قوله: ((بعد الحول)). 
)٤(‏ لي "د" زيادة:(رارجع إلى "موي" من الحيل في الزكاة)). 


V/Y 


قسم العبادات س راق س ج اة ابن عغابدین 


لإباب العاشر) 
هذا من تسمية الشّيء باسم بعض أحواله» ولا حاحة إليه» بل العش عَلمٌ لما 
ااا Os‏ 'سعدي"» ي: عَم جنس. 


لباب العاشر) 

اله ال كاو أماعا ك الوط ووا لان بع ا در او ولي يحو اوا 
أحرة عمّا مخض وقدمَةُ على الركاز E RE O‏ ا أعشرهم 
شرا الضم فيهم إا أحدت غشر أموالهب "نهر" . 

[AYYY]‏ (قولة: وره معاي آي ى اة الا عبت قال ((المأحوذ هو ربع 
العشر لا العشرء إلا أن يقال: أطلق العشر وأراد به ربعَهُ مجازا من باب ذكر الكل وإرادة حزئه 
أل الع ار علا لما ياد العا مول كان ارد ع اا اوري ا هة 
فلا حاحة إل أن يقال: sS‏ اھ. 

اا کک ا 
و n‏ " 0 پاحرائھم اک الأعلام على ازل ب من 
نحو منع الصرف وحواز ججيء الخال منه وعدم دخول أل عليه حَكمُوا على الأول بالعلمية ابنسية 


لباب العاشر4 
(قوله: بالضم فيهما) أي: في المضارع والمصدر » وبالكسر صرت عاشرّهم» "مقدسي". اه "سندي". 


٠۱۹۹/۲ "المبسوط": کتاب الز کا باب العشر‎ )١( 
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(۳) "الحواشي السعدية": كتاب ال زكاة - باب فيمن مر على العاشر ١۷١/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). 

() النهر : کاب الر کاة باب العاشر ق ۷ ١/١‏ 

)٥(‏ قوله: ((أي: في المضارع والمصدر)) ليس في المصدر إلا فتح أوله وسكون ثانيه» سواء كان الفعل من باب قتل 


ااا س ب ی د ی ا 


ت ر STS,‏ 2 ع ,د ۹ 
(هور حر مسلم) بهدا يعدم حر مه تولية اليهود على لاال ( عير هاشمي) E‏ 
دون الثاني » وفرقوا بينهما بقيد الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بين في محله » وليس هنا 

, 2 عي ل‎ aT N E ٠ 

ما يقنضي علمية العشر حتى يعدّل عن تنكيره الأصلي» على أ ادعاء التصرف والنقل في العشر 
ليس بأولى من ادعائه في العاشر بل التبادرٌ من قول "الكنز"“ وغيره: ((هو مَن نصبَهُ الإمامٌ ليأحذ 
الصدقات من التّار)) أن العاشر اسم لذلك نقِلَ شرعا إليه؛ إذ لو كان التصرف وقعَ في العشر 
لكان حقه بان معي الخشر اقول إل لا ان الحا ار بين كلا مهما فقول هومن تبه 
الإمام ليأحذ العشر الشامل لربعه ونصفه» وأيضا فالمتعارف إطلاق العاشر على من يمأحذ العشرّ 
وغه دون إطلاق العش على تصقة وره فقامّل. وأحاب فى "النهاية" - وتبعَّه في "الف (Yn‏ 
و"البحر 0 کان يأحذ العشر أو نصفه أو ربعه س سمي عاشرا لدور ان اسم | ا 
ق متعلق أحذ))» وهذا مۇي لما قلں“» والله أعلم. 

ا ت و E‏ ھم 

١م‏ (قوله: هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية» ولا يصح إن يکون 


ص ےہ 


كافرا؛ أنه لا يلي على السلم بالآية "بر" عن "الغاية". والراد بالآية قولة تعال:#إون يمل 
اَل لالوم سبيا# [ الساء- ٠٤١‏ ]. 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية 
[AYY]‏ (قولة: بهذا إلخ) أي: باشتراط الإاسلام للآية المذكورةء زاد في "البح ": 
((ولا شك ف حرمة فاك اض اه. أي: لان فى ذلك تعظيمه وقد ا حرمة تعظيمه» 


(قولة: على أن ادعاء القصرف والنقل إلخ) ا ا 
الأصل» والتصرف ف العاشر ا عليه؟ لته احنزلة ار کب داك مفرد. 


.۹٠/١ انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب الزكاة - باب العاشر‎ )١( 
0 "الفتح": ابا کو باب فمن ر على الاخ‎ )۲( 

( الب کات ال کا د باب اشر ۲٤۸/۴‏ : 

(4) فى هذه المقولة. 

(د) 'البحخر": کتاب ال رکا _ باب العاشر .۲٤۲۸/۲‏ 

.۲٤۸/۲ "البحر": کتاب الرکاۃ ۔ باب العاشر‎ )٩( 


< 


قسم العبادات ON‏ ج اة ابن عابدین 
ك 
لما فيه من شبهة شبهة الرّكاة (قادر على الحماية) من اللصوص والقطاع؛ E‏ 


بل قال ثي "الشرنبلالية"”“: ((وما ورد من ذمه - أي: العاشر - فمحمول على من يظلم كزمانناء 
م تولية اة فخلا عن الر دوالك اه. 

ی ی ی و 
« ولا تت أحداً من المش ر كين كاتباً على المسلمین» [۲/ق ١٠۲/ب]‏ فإنهم يأحذون الرّشوة ني 
دینهم» ولا رشوة فی دین الله تعالی ٩»‏ ))» قال: ((وبه ناحذ» فن الوالي ممنو ع من أن تخد کاتبا 
من غير اللسلمين لقوله تعالى: St:‏ َنَِدوابطاتة A‏ 1 آل عمراك - ۱۱۸ ])) اه. 

[AYY]‏ (قولةُ: لما فيه من شبهة الرکاة) أي: وهو من جملة المصارف»› فیعطی فا 
منه نظيرَ عمله» ولذا لو هلك ما َه لا شيءَ له کما صرح به به "الزیلم"» فکانٌ فيه شبه 
الأجحرة وشبه الصدقة. 

ثم اعلم أن هذا الشرط - أعني: كونة غير هاشمي - عزاه ف "البحر"“ إلى "الغاية"» ولم أر 
من ذكرَهٌ غير وهو حالف لما ذكرَهٌ في "النهاية" وغيرها في باب المصرف: ((من أنه إذا استعملً 
الهاشمي على الصدةة لا ينبغي له الأحذ منهاء ولو عَمِل ورُزق من غيرها فلا بأس به)) اه. 

ومراده د ((لا ینبغي)) لا حل کما عر به "الزیلع "© هناك وهذا كالصریح ف حواز 
مغانت فخ با سا غل انه رط ل ألو عن الدفة ونال غا تعليل "صاحب 
الغاية" بقوله: ((لما فيه من شبهة ال کات)» ا جوز کو نه هاشم إذا حعَلّ له الإمام 


)١(‏ "الشرنبلالية': کتاب الز کاة ۔ باب العاشر ۱۸۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسرى والمن عليهم .٠١٤١/۳‏ 

(۳) انظر "أحكام أهل الذمة" ٠٠٥٤/١‏ واللنبر فيه عن أبي موسى الأشعري لا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 
)٤(‏ 'تبیین الحقائق": کتاب الز کاة - باب المصرف ۲۹۷/۱. 

.۲٤۸/۲ "البحر": کتاب ال رکاة _ باب العاشر‎ )٥( 

(1) 'تبیین الحقائق": کتاب ال زکاۃ ۔ باب المصرف ۲۹۷/۱. 


الحزء الخامس ١‏ اا .ل ا ل باتاالغاشی 


أن الحباية بالحماية (نصبَةُ الإمامٌ على الطريق) للمسافرين» حرج السّاعي» فإنه 
الذي يَسْعّى في القبائل ليأحذ صدقة المواشى في أماكنها (ليأحذ الصدقات) E‏ 


ا بال ا کان ع ار کان ل ب احد فعا غا اعد تن الاسر ا 
في باب المصرف تمامه. 

[AYFY]‏ (قولة: ل الحباية بالحماية) ای اا الإمام هذا امأحوذ بسبب حهایته للأموال» 
ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية» وأحذوا منهم الصّدقاتِ لا شىء عليهم"“ إلا إعادة 
الخراج کمام. 

۳ (قول: للمسافرين) أي: طريق السّفر لأحل الحماية» ولذا قال في "الشرنبلالية"": 
((أشار بقوله: ليأمنوا من اللصوص إلى قير لا بد منه ذكرَه في "المبسوط"» وهو أن يام 
به التجَارُ من اللصوص ويحميّهم منهم)). 

رام (قولة: حرج الساعي) في "البح" عن "البدائع": ((رالمصدق بتحفيف الصاد 


وتشديد الدال اسم حنس لهما)). 


(۱) ((أو کان متبرعا)) لیست فی "م". 

(۲) المقولة ]۸٠۰۳[‏ قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 

* قوله: ((لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج کما مر)) أي: متنا والذي مر متنا: أحد البغاة زكاة السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف في محله» وإلا فعليهم إعادة غير الخراج اه. وهو بزيادة لفظ ((غير)). 
أقول: وهو الصواب» ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المؤلف» ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف: ((أحذ 
البغاة إلخ)) اه محمد علاء الدين ابن المؤلف. 

(۳) ص۱۹٥‏ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب العاشر ۱۸۲/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 

() "المبسوط": کتاب الزکاة - باب العشر .١٠۹۹/۲‏ 

)١(‏ من((إلى قيد)) إلى((اللصوص)) ساقط من "الأصل". 

(۷) 'البحر": کتاب ال رکا _ باب العاشر .۲٤۸/۲‏ 

(۸) "البدائع": كتاب ال زكاة ‏ فصل في بيان من له المطالبة بأداء الواحب ٠٠١/۲‏ بتصرف. 


۳۸/۱ 


)٦(‏ ص۷۹٥‏ وما بعدها در 
(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان من له المطالبة بأداء الواحب .٠۲/۲‏ 
(۸) أخحرجه الطبراني في "المعحم الكبير" »)۸۳۷١( ٠٤/۹‏ والهيثمي في "المحمع" ۸۸/۳ كتاب الزكاة _ باب في 


قسم العبادات ۳ه .. حاشية ابن عابدین 


ا ا ع رخا التځاں) بوزن فار (المارّينَ بأموالهم) الظاهرة 
والباطنة (عليه) وما ورد ن ذم القشاز حول غل الأعد طلا Na A E‏ 


[AY £]‏ (قوه: تغل إلخ) دفع لما 0 من الكافر ليس بصدقة. 

ر١٠‏ (قولة: الظاهرةٍ والباطنق فن مال الركاة نوعان: ظاهرٌ - وهو المواشى وما يمر به 
الاجر على العاشر - وباطنٌ وهو الذَهبُ والفضّة وأموال التجارة تي مواضعهاء "بحر" . وراه 
هنا بالباطنة ا عدا المواشي بقرينة قوله: ((المارين بأموالهم))» وال[ ۲/ق ۲۳۱ /] فكل مام به 
E‏ وسَمّاها ا اار ا دا رن الباطنة التي قي بيته 
اس ااا فو ا منها كما صرح به ي "البحر"» وسیاتی E‏ 
التعميم إلى رد ما في "العناية"“ وغيرها: (رمن أن اراد هنا الأموالٌ الباطنة؛ لأنٌ الطاهرة ‏ رهي 
السوائم - لا يحتاج العاشرٌ فيها إل و ا 
صاحب امال عليه)) اه. فإنه - كما في "النهر"“- مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي» 
وقد علمت التفرقة پينهما. ما مر » وهي ا في "البدائع“. 

مطلب ما ورد في ذم العشار 


ا ت ٤‏ ت : 1 2 ی 
[AT EY]‏ (قوله: وما ورد من ذم العشار إلح) من ذلك ما رواه الطبراني ررات الله تعالی 


(۱) "البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب العاشر .۲٤۸/۲‏ 
© الع > کات ال اة بات العا ۸ 


(۳) ص۰۱٦‏ وما بعدها "در". 
)٤(‏ "العناية": كتاب الزكاة - فيمن يمر على العاشر ۱۷١/۲١‏ (هامش "فتح القدير ") 
(6) الر ‏ کاب ا کا اب العا ق ب 


1 HM 


العشارين والعرقاء وأصحاب المكوس» ودکره السيوطي في "الحامع الصغير" ۱ کلهم من حدیث عثمان بن 
اف العاص تاه مرفوعا. 


اج خافن تک ۷ا س ی بات الاس 


awssseocegasnneavnnnbnnOovnacEAERSGAGEVEDRARMSMaAnASSAGBRHHEAGEnMOnCGESENRNOCEHOGNuSnECOHORnNHHCGVS NAA» 


٣ 2 ٤‏ 2 + ا : 7 . 1 ت 
يدنو من حلقه ‏ آي: بر هته وحوده وفضله - فیغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجحها او عشار »» وما رواه 
ابو داود" و ابن حزة" ق f‏ ۴ 1 و'الحاكم عن "عقبة بن عام" رضي الله تعال عه“ ا 

م ل ٠ے A‏ و رس 2 ۱ ت ۲ .1 (, 
سمع رسول الله م يقول: ٠ hS‏ يعنى 


اول ی ووو صا اکس الذي يأحذ من التسار ا اغ باسم 
العش) أي: ار كاةء قال الحافظ "المنذري": ررم الآنَ فانهم بارا اسم ا 


آحرَ ليس له اسم بل شيء يأحذو نه و و و 
عرد ربهم» وعليهم عضب ولهم عذاب شال ذا ق ا ل ابن حجر ))» تم قال: 


A 
۶ 5 


((واعلم أن بعض فسقة التجّار يظن أن ما بود من المكس بحسب عنه إذا نوى به الركاةء وهذا 
ظر باط لا مستند له ف مذهب "الشافي ""؛ لن الإمام لا ييصب المكاسين لقبض الزركاةء بل 
لحل عشورات ا وحدوه قل أو کش وحَبّت فيه الر كاه ا (O‏ آھ. وتمامه هناك 


(۱) أحرجحه أبو داود (۲۹۳۷) كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب ي السعاية على الصدقة» وان خزيمة 
في ”صحیحه" (۲۳۳۲۳) كتاب ال زكاة _ باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر حبر ججمل غير مفسرء والحاكم 
في "المستدرك" ٠٠٤/١‏ كتاب الزكاة - وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 
وأحرجه أحمد ٠٠١١١ ٤١/١‏ والدارمي ۱۔ - ٤۲۲‏ كعاب الركاة _ باب كراهية أن يكون الرحل عشارن 
والطبراني في "الكبير" ۳٠١/١۷‏ (۸۷۸)» والبيهقي قي "السنن الکبری" ۱۹/۷ كتاب قسم الصدقات ‏ باب: 
لیک ھا شیا کا م ديت عة بن غا ر فرعا 

(۲) هو یرید بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي(ت ٠٣‏ ١۲ه).‏ ("تذكرة الحفاظ" ۳٠۷/١‏ "الأعلام" ۱۹۰/۷). 

(۳) "شرح السنة': كتاب الإمارة والقضاء _ باب كراهية طلب الإمارة والعمل به .٦١-٠١/١٠١‏ 

0© القرغب رالة رمب 8٨۷/١‏ كاب الصدقفات اباب التر غب ق العتل على الضدقة بالقري 
وعبارته:((فإنهم یأحذون مکسا باسم العشر ومكوساً خر ليس لها اسم...)) هكذا بالجمع. 

(د) "الزواحر عن اقتراف الكبائر": كتاب ال ر كاة _ الكبيرة الحادية والتلائون بعد المائة ‏ حباية الملكوس والدخحول 
ي شيء من توابعها ۱۸۱/۱ - ۱۸۳. والكتاب انف العباس» أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين المعروف 
بابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت ٤‏ ۹۷ه). ("إيضاح المكنون" ٦۱٤/١‏ "النور السافر" ص۲۸۷). 

)١(‏ كذا في الخ جميعها. وعبارة "الزواحر": ((لأحذ عشور أي مال)). 


قسم العبادات ‏ .س إ{إإه _._ حاشية ابن عابدين 


(فمَّن أنكرَ تمامٌ الحول» O‏ 


مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 
ن: قلت: [۲/ق۲۳۱/ب] على آنه ايوم صار المکا س يقاطم الإمام بشيء يدفعة إليه ويصير 
و EE‏ حر في العام 
Cae E‏ 
ل لأنه ليس هو العاشرَ الذي ينصبة الإمامٌ على الطريق لياح الصدقات من الارن د ا 
له لا بد من شرط أن يان به الَا من الأصوص ومهم منهم وهذا يقعد على أبواب اللدة 
ويؤذي التسار أكثر من اللصوص وفطًا ع الطريقء ويأحةُ منهم قهراء ولذاقال يي لا 
((إذا نوى أذ يكوت الملكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الركاة» كذا قال الإمام 
"السرحسي")) اھ 
وأشارَ بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدق على الاس حاز؛ E‏ 
عا عليه من اعات وقد مر الكلامٌ عليه. 
۳ (قوله: ذ فمن انكر تمامّ ا لحول) أي: على ما فی يده وعلی ما ف بیته» فلو کان ي بي 
E e‏ 
إليه لو حوب الضمٌ في متجار الحنس إلا لاني "بحر 2 


x 


ج 


(قولة: فلو كان قي بيته إلخ) محمولٌ على ما إذا مر بنصاب لم يم عليه الحول وما في بيته حال 
utd‏ ا ھ . ٤‏ 2 
عليه» وإذا مر بأقل منه لا يؤحذ منه شىء في النقودِ وأموال التجارة وإن كان له مال ال ركاه في منزله؛ 
لان الأحذ بطريق الحماية» وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء ومالي منزله غير محتاح إليهاء ولو ن 
بسائمةٍ دون النصاب وف منزله ما يكمله أحذ منه؛ لأن الكل محتاج إليهاء كذا في "السراج". 


1 1 


(۱) ص۵۸ در . 

(۲) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف ۸١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) لم نعثر عليها في 'المبسوط'. 

)٤(‏ المغولة ]۸٠١١‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

.۲٤۹/۲ "البحر": کتاب الرکاة _ باب العاشر‎ )٥( 


الخرء الخامس 0اک ا ا باب العاشر 


أو قال) لم أنو التجارة أو (على دَيْنْ) عيط أو مُنقص للنصاب؛ لأ ما يأخحذه 
٤ 1 ٣‏ ت ٤ 2 AT‏ ى 
زکاة» 'معراج . وهو الى ر ولدا أطلقة "الملصنف" (ار) قال: اديت ا 


Ts EN lk 
O oo عاشر آحر و کان) عاشر آلحر......‎ 


هم (قولة: أو قال: لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا الال ليء بل هو وديعة أو بضاعة 
أو مضاربةء أو أنا أجيرٌ فيه» أو مكاتبء أو عبد مأذودء "زيلمي". وكذا لو قال: ليس في هذا 
الال صدقة فإنه يصدّق مع بعينه كما في "امبسوط "وإ لم ين سيب النفي» "بر "". 

[AY fe]‏ (قولة: او علي دين) اُي: دين له مطالب من و الانع من وحوب 
النصاب كما مر قال في "البحر": ((وقدمنا أن منه دين الرّكات). 

[A6]‏ (قولة: ن اا زکات أي: فلا فرق في ذلك بين کون الدين یا فا 
اوا اڈ ا ا ما ما يأحذه من الذمر والحربی فيعطى حكم الرّكاة هنا وإِن كان 
حزیة» [۲/ق۲۳۲/] ویْصرف فی مصارفها کما یات . 

۲٠۷١‏ (قولة: وهو الحئ) أي: ما ذكرّ من تعميم الدّين بقوله: ((محيط أو مقَصٌ)؛ لان 
المنقص للنصاب مانعٌ من الوحوبء فلا فرق كما في "ا معراج"» "بحر" . وهو رذ على مالي 
"الخبازية" و "غاية البيان" من التقييد بالمحيط و الظاد* أنهما أرادا به الاحترار عا لا يَفْضْل عنه 


(قولة: عمًا لا فض عنه) الأصوب حذف (رلم). 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الزکاة - باب العاشر ۲۸۳/۱. 
(۲) "المبسوط": كتاب الزكاة _ باب العشر .٠٠٠/۲‏ 

(۳) "البحر': کتاب الز کا ۔ باب العاشر .۲٤۹/۲‏ 

.' وما بعدها "در‎ ٤۲٦ص‎ )٤( 

(ه) "الجر ": كاب ال ر کاة باب العاشر ۲4۹/۴ 

)١(‏ المقولة ]۸۲٠١[‏ قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 


(۷) "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب العاشر .۲٤۹۹/۲‏ 


قسم العباداٽت ‏ .سس إن  _._.‏ _ حاشية ابن عابدين 


عو ل 


عقو (أى قال: (أدَيْت إل الفقراء ني الملصر) لا بعد الخروج لما يأتي EY‏ 


نصانب 5 جن لقص ا فلاا يناف إطلاق الک 0 کإطلاق 'الصنف» ولا ما صرح 
به في "العراج" من عدم الفرق» وما في "الشرنبلالية": رمن أن النطوق لا يعارضة الفهوم)) 
فيه نظرٌ لما علمت من التصريح في "اعراج" بخلاف هذا المنطوق وين تأويله .ما ذكرناء فتدبر. 

7 ف السرا‎ E (قولة: حقق) فلو لم يدر هل هناك اشر م ل لم يصدق‎ [AY fA] 
لان الأصل عدم "ني "© . والمراذ بالعاشر هنا عاشرٌ أهل العدل» فلو مر على عاشر الخوارج‎ 
عر انيا کا‎ 

م (قولة: أو قال: اديت إلى الفقراء ف المصر) a ES‏ 

{AY ®]‏ (قولة: لا بعد الخروج) ای لو قال: اديت زکاتھا بعدما اا من المدينة 
لا يصدق؛ لأنها بالإحراج التحقت بالأموال ر ة» فكان الأحذ فيها إلى الإمام» "زيلعى ". 
وني "شرح الجامع" ل "قاضي حان": (روإغا تنبت ولاية المطالبة لالإمام بعد الإخحراج إلى المفازة 
إذا لم يكن ادى بنقسه» فإذا الأعى ذلك فقد 0 و و الطابة فان الول فا 

۲ (قول: لما يأتي) أي: قريبا في قوله: ((بعد إخحراحها)). 


.۹۰/۱ انظر "شرح العيني على الکنر": كتاب الزکاة _ باب في بیان اُحکام العاشر‎ )١( 

(۲) 'الشرنبلالية : کتاب الرکاة ‏ باب العاشر ۱۸۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) السراج الوهاح : كتاب ال زكاة - باب زكاة الزروع والثمار - فصلل فيمن مر على العاشر ١‏ ق۷٤٤‏ / نقلا عن الصفار. 
)٤(‏ 'النھر': کتاب ال رکاۃ ۔ باب العاشر ق۷١١/إب‏ 

( 8 صا ا ر 

.۲٤۲۹/۲ "البحر": کتاب الزکاة ۔ باب العاشر‎ )٦( 

(۷) 'تبیین الحقائق": کتاب ال رکا - باب العاشر ۲۸۳/۱. 

(۸) شرح الحجامع الصغیر ': کتاب الز کا ۔ باب فیمن مر على العاشر مال ۱/ق ۹٤/أ.‏ 


1 ft 


. ص 2۸۸ در‎ )٩۹( 


۳۹/ 


الحزء الخامس ج 8 gg‏ يي الفا 


(وحلف صدق) في الكل بلا إخحراج براءءٍ في الأصح؛ لاشتباءِ الخط» حتى لو أتى بها 


على حلاف اسم ذلك العاشر وحلف صْدّق وعدت عَدماء ولو ظهْرَ ذب بعد سنين.. 


[AYY]‏ (قولة: e‏ القياس ان لا مين عليه؛ س ا ولا يمين فيهاء وجه الاستحسان 
آله منک وله مكدب وهو العاشرٌ» فهو مدَعى عليه معني لو قر به لزمَةء فيحلف لرجاء النكول 
خلا باقي العبادات؛ لأنه لإ ا ل 

[AToY1]‏ (قولة: ق الكل ا إنکار مام الحول وما و بعده. 

١ه‏ (قولة: في الأص كذا في "الكافي""» وهو ظاهرٌ الرّواية كما ني 
و إحراجحها ر ا اتيف في اشتراط اليمين معها كمايي "المعراج" 

(۸۲۵ (قرلة: لاش تاه الط ۲/ق۲۳۲/ب] لأ الط : يشسبه SEE‏ 
وف احا اا ا مه RSS U SOG Sh,‏ 
مع .کینه» "كاف" . 

[AY]‏ (قولة: وعدت عدما) قد يقال: انه دلیل کذبه» وهو نير ما لش ذک الك الرابح 
وغلط فيه» فإنه لا تسمَمٌ الدعوى وإن جاز ترك إلا أن يقال: إّها عبادة بخلافٍ حقوق العباد 
اللحضةء "جر" وتمامة فى "اللي ". 


فول وغامه .انر غبارة 'الفر :رزولك أن رق ينها بان البراءة مستغن ها 
فإذا اتی بها على حلاف 2 العاشر عَرّت عدما بخلاف الىز e‏ فإ غاية أمره أن ذكر الثلائة يغنى 
عنه» فإاذا ذ کر صار اص و فيه الغلط)) أه. 


0 ر کات ل کاو د مات عاق 0 ی 

(۲) "كاي النسفی": کتاب الز کا باب العاشر ١/ق۷٠/.‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الزكاة - فصل في شرائط ولاية الآحذ .٠۳٠/۲‏ 

.٠١/۲ "الأصل": كتاب الركاة‎ )٤( 

)١(‏ "كاي النسفي": كتاب ال زكاة - باب العاشر ١/ق۷٠/ب‏ بتصرف يسير. 
)٩(‏ "البحر': کتاب ال ر کاۃ ‏ باب العاشر .۲٠٠-۲ ٤۹/۲‏ 

(۷) انظر "النھر": کتاب ال رکا باب العاشر ق۷١٠/ب.‏ 


قسم العبادارت .س ۸ہ ۔ ‏ حاشية ابن عابدین 


أت ا في السّوائم والأموال الباطنة بعد إخراحهامن ابن لا 
بالإحراج التحَمَّت بالأموال الظاهرةء فكان أذ فيها للامام» فيكون هو الرّكاة» 


]۸۵۷[ (قولة: ات منه) لال حق الأ ات فلا مط RE EOE‏ 
وهذا في غير الحربي» أا فيه فسيأتي أنه إذا دحل دار ا خرب م حرج لا يوذ منه ما مضى اه 
(YY‏ 

[A0۸]‏ (قولة: إلا في السّوائم إلخ) استشناءٌ من تصديقه في قوله: أذيت إلى الفقرای 
فلا يصدق فی قوله: أذيت زكاتها بنفسي إلى الفقراء ي في المصر؛ لأ حق الأحذ للسلطانء فلا ملك 
إبطالة جلاف الأموال الباطدة "ب "". 

ك وما ا لو عى الأداءَ إل الساعي يصدق. 

[A194]‏ (قولة: والأموال الباطنة) أي: ولا فى الأموال الباطنةء وقولة: ((بعد إحراحها)) 

ا إحراج الأموال الباطتة a‏ ب: اديت المقدر المدلول عليه والمعنى: لو دی 

زا الأمرال الباطة فة د إن اهام الاد ل يدق ولا ا بالأموال الباطنة تعلقا 
غحويا كما هو ظاهر» ولا معنويا على آنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا بصق بعد إخراحها سوا 
قال: اديت قبل الإخراج أو بعده» مع آنه بعد مرورہ بها علی العاشر لو قال: أذيت إلى الفقراء 
في المصر يصدّق كما مر في المعن“ فافهم. 

[A]‏ (قولة: فكانٌ الأحذ فیھا للامام) کما في الأموال الضلاهرة وهي السوائم. 


ُ‌ ك ۴ م ت ٌ Z2‏ ية e‏ 
(قوله: لإيهايه أنه لا يصدق) قد يقال: إنه لا مانم من تعلقه بها تعلقا معنوياء ويدفع الإيهام 
عا تقدّم» وأيضاً على حَعْلِها حالاً لا إيهام أصلاً ما أنها وص لصاحبها قيد في عاملهاء فهي حيتعا 
کار غت بال الف 


.۲٠١٠١/۲ "البحر": کتاب الزکاة - باب العاشر‎ )١( 


(۲) 'ح": کتاب الزکاة ۔ باب العاشر ق۱۸١/أ.‏ 
(۳) "البحر": کتاب الز کا - باب العاشر .۲٤۹/۲‏ 


)٤(‏ ص1 -٥۸‏ وما بعدها "در". 


الجزءالخامس ‏ .س وه _ باب العاشر 


والأول ينقلب نفلا ويأحذها منه بقوله لقول 'عمر": (رلا تنبشوا على الناس 


(A1]‏ (قولة: والأول ينقلب نفا هو الصحيح» وقيل: الثاني a‏ وهذا لا يناي 
نفساح الأول ووقوعَ الثاني سياسة ادنی تام كذا في "الفتح". ولو لم يأخحذ مننة ثانيا لعليه 
بأدائه ففي براءةٍ ذميّه احتلاف المشايخ» وفي "جامع أبي اليسر"”: (رلو أحارَ إعطاءَه فلا بأس به؛ 
لأنه لو أَذِنٌ له ق القع [۲/ق۲۳۳/أ] حار وكذا إذا جار دفعَم) "نهر "". 

©" (قولة: اھا د ى اڭ ما الغا الصدفة يفره قال فى "ال‎ [AYY] 
عن "المبسوط : (رإذا احبر التاحرٌ العاشر أن متاعه مَرَوي أو هَرَوي» واتهِمَة العاشرٌ فيه وفيه‎ 
ع واا ا غ 0 و ق‎ 
أنه قال لعْمّاله: ر ولا تفتشوا على الناس متاعهم » ° ) اه.‎ 


ج 


ك َ ا ا ٍ‌ م ا I‏ 
[ATT]‏ (قوله: 4 تنشو ا) النبش: إبراز الملستورء و کشقت الشيء عن الشيء» قاموس "۲ 


(قولة: ووقو ع الثاني سياسة) عبارة 'الفتح": ((زكاة)) بدل ((سياسة))» والمغهوم من السياسة هنا كون 
: ر ٍ ER‏ 2 
الأحذ لينزحر عن ارتكاب تفويت حق الإمام - فإنه مستحق الأحذ- والفقير التملك. اه "سندي". 


(قو ل وكذا إذا أحار) عبارة "النهر ": ((فكذا)) بالفاء. 


(۱( "الفتح": کتاب الز کا ۔ باب فیمن مر على العاشر ۱۷۲/۲ 1۷۳. 

(۲) المراد شرح أبي اليسر: محمد بن محمد بن عبد الكريم» صدر الإسلام البزدوي(ت ٤۹۳‏ ه) على "الحامع الصغير 
لللإمام محمد. انظر "مقدمة الإمام اللكنوي على امع الصغير" ص٤ ٠‏ "الفوائد البهية" ص۱۸۸-. 

(۳) 'النھر ": کتاب ال رز کاۃ ۔ باب العاشر ق۷١٠/إب.‏ 

` .۴٤۹/۲ "البحر": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب العاشر‎ )٤( 

.۲٠٠/۲ "المبسوط": کاب الز کا - باب العشر‎ )٥( 

(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


(۷) "القاموس": مادة((نبش)). 


۰ 


قبع العاذات ‏ بے راق ن ن اة ابن عابدين 


(وکل ما صدق فيه مسلم) ما مر (صدق فيه ذمّي) لان لهم ما لنا (إلا في قوله: 
أديت أنا إلى فقير) لعدم ولاية ذلك A‏ 


وبابه نصرَ» كذا في "حامع اللغة" "س" . ا عو ا 
وهو قريب منه. 
رهام (قولة: وك ما صْدق) ي بعض النسخ: (( وك مال))» والمناسب هو الأولى؛ 
لأ ((ما)) غير واقعةٍ على امال ولذا بينها بقوله: ((ما ر ))» أي: من إنكار الحول وما بعده. 

[Ae]‏ (قولة: لن لھم ما لنا) أي: فیراعی ف جت تلك الشرائط من الحول» والنصاب» 
والفراغ من الذين» وكونه للتجارة. 

فإن قيل: إذا ELÎ‏ و ا 

قلا: الا فا E;‏ وااو د ی کارا ت کے ف إلى مصارفها_ 
لا زكاة؛ لأنها طهرة» وليسوا من أهلهاء ومام ني "الكفاية". 

و ك ی برقال ن وا فال ا 
أل فقراءَ أهل الذة ليسوا مَصرفا لهاء وليس له ولاية الصّرف إلى مستحقها وهو مصالح 
اللسلمين» "زيلعي" . وني "البحر": ((أنه لیس بحزیةٍ» بل فی حکیها لصرفه فی مصارفهاء حتی 
2 و رأة للف السة كنا e‏ اھ 

قلت: صرح في "شرح درر البحار"": ((بأنه جزية حقيقة))» آنه أراد نها جزية ا 
ماله کما یسمی حراج أرضه ا واغلتة قا نوا ع: جزية مال a‏ أرض» ن رأس؛ 

7 کتاب الر کا ۔ باب العاشر ق۱۱۸/. 
(۲) في المقولة السابقة. 


(۲) ص٤۸‏ وما بعدها در . 

(4) انظطر "الكفاية": کتاب الز کاة - باب فیمن مر على العاشر ۱۷۳/۲ - ٠۷٤١‏ (هامش "فتح القدير"). 
() "تبیین الحقائق": کتاب الز کاة - باب العاشر .۲۸٤/١‏ 

.٠٠٠١/۲ "البحر": کتاب ال رکا _ باب العاشر‎ )١( 

(۷) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة - ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق٠۷/ب.‏ 


۲ 


الحزةاتكاسشن, بم تيت 4 :د ت ,بات الاس 


فن اعد مھا درط ییا کا لا ی ل ی ی ل لان المأحوذ في مالهم هو 


جزية زوز هي ولا قال ج لر ودا اد امار ها عابم سقط عه اة 
ا صالحهہ من الجزية على ا المضاعفة)). 

[AYY]‏ ر لا بصدق ري ا يلتفت [۲/ق ۲۳۳ /ب] إل قوله ولو ّت س 
O OE E‏ 

[ATA]‏ (قولة: في شيء) بيان للمستئنى منه المحذوف» I‏ غ "الحموي". اف 
في شيء ما مر لعدم الفائدة في تصديقه؛ لأنه لو قال: لم يم الحول ففي الأحذٍ منه لا يعتبرٌ الحول؛ 
لان اعتباره لتمام اللنماية اليا الما وبا الحربي بالأمان من السبيء وٳِن قال: علي دين 
فا ی او ف بدو ا ل ل ای ا خی فاه ولا انان 
فل اجا ف فار وان فال ادا اا ك اقا و و ا 

[A14]‏ (قولة: إ9 ف ۹ ولده الخ( ا بق ي دعواه ل اناري التي معه ۹ ولده؛ لن 
إقراره بنسبٍ من في يدو صحي فكذا بأموميّة الولد "نهر" . وعبارة "الحامع الصغير "© 
و"الهداية": (رإلا في الحواري» يقول: هن مهات أولادي»))» وني "البحر": ((فلو أقر بتدبير 
عبده لا يصدق؛ لن التدبير في دار الحرب لا يصح)). 


(۱) "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب العاشر .۲٠١۰/۲‏ 

(۲) "الفتح": کتاب الزکاة ۔ باب فيمن بعر على العاشر .١۷٤/۲‏ 

(۳) "ط': کتاب الز کا ۔ باب العاشر ٤١١/١‏ . 

. ٤٠١/١ "ط": کتاب الز کاة - باب العاشر‎ )٤( 

(ه) انظر "العناية": كتاب الزكاة - باب فيمن بعر على العاشر ٠۷٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "النھر ": کتاب الر کا _ باب العاشر ق۸١١/أ.‏ 

(۷) "الحامع الصغیر": کتاب ال رکا - باب فیمن بعر على العاشر مال ص۱۲۸١.‏ 

(۸) "الهداية": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر ٠١٠١/١‏ 

(۹) "البحر": کتاب الرکاة ۔ باب العاشر .۲٠٠/۲‏ 


قسم العبادات ...س بوه _ حاشية ابن عابدين 


لغلام يولد مثلةُ لمغله: هذا ولدي) لفقا المالية» فإث لم يولد عتق عليه وغشر؛ 
لأنه افر بالعتق » فلا يصدّق في حق غيره (و) إلا في (قوله: اديت إلى عاشر آحر 
ولْمّة عاش آنحر؛ لعلا يودي إلى اسعصال الالء E‏ 


[AYY]‏ (قولة: لغلام) أي: ليس بثابت اا من غيره» ولم یکذبه على قياس ماذکروا 
ى وت التب ار 

u (قولة: هذا ولدي) 8 قال: حي لا يصدق؛ لأنه إقرار بنسبه على الأب»‎ [AY۹] 
توقف » على تصدیق الأب» فيؤحذ عشره كذا ظهَرَ لي ولم صريحا» نعم رأیت في شرح‎ 
لیر اک ((لو مر برقیتقی فقال: هؤلاء أحرار لم يعشّر؛ لأنه إن كان صادقا فهم أحرار»‎ 
وإلاً فقد صاروا أحرارا قوله).‎ 

مطلب: ما بيؤذ من النصارى إزيارة د بت الس جرم 

ر١۷‏ (قولة: لققّد لالم علة للمسألين أي: والأعذ لا يحب إا من المال» E‏ 
ال وال ر خير الرملي": ((أقول: منه بعلم حرمة ما يفعلة الال اليوم من الأحذٍ على رأس 
الحربي والذمّي حارحا عن الحزية حتى يُمكنَ من زيارة بيت المقدس)). 

[AYYT]‏ قو: و بالتحفيف» أي: أ ره 

[AYY £]‏ (قولة: أنه 5 بالعتق) لا لان قوله: هذا ولدي للاکبر منه سنا بحاڙ عن: هو کی 

[AYY]‏ (قولة: فلا بعد ىى هى أي ابال ل الحا ج وهي أي 
YTta/Y]‏ العشر - لبقاء الاو ۰ 

[AY]‏ (قولة: للا إلى استعصال المال) عل للاستغناي اُي: لاه لو لم دق دلت 
NEN SRC‏ 


(۱) "ط": کتاب ال ز کا - باب العاشر .٤١۳/١‏ 

(۲) "شرح السير الكبير": باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة .۲٠٤٠٠/١‏ 
(۳) "ط": کتاب ال رکا _ باب العاشر ٤١۳/١‏ . 

.ا/١‎ ٠۸ق "النھر": کتاب ال ز کا _ باب العاشر‎ )٤( 


الجزء الخنامس ا ا ا 0ه ا ا ات الغاس 


حزم به "'منله خحسرو » EY‏ 'الزيلعي“ تزعا ل 'السروجحي" بلفظ :((ينبغي))» 
نشل "الس "0 عن ال لک حرم ٤‏ الا" و بعدم EET‏ 


۷۷ (قوة: حرم به 'منلا حسرو') كذا في بعض نسخ 'البحر' بزيادة قوله: ((رفي "شرح 
الدرر: وقي نسخة أحرى: (("منلا شيخ" في "شرح ٠‏ وهي الصواب) فان عبارة 
خرو اة الکو اا والعبارة التي ذكرّها "الشا "الشار" 
حمودٍ" البخاري الشهير يعنلا شيخ ي كتابه السمى "غرر e‏ شرح درر البحار" " للإمام 
"محمد بن يوسف القونوي". 

[۸۲۷۸] (قو ل : و"الغاية") يعني "غاية البيان" ل "الإتقاني و و اروج 


حح لاامام ‏ اکا ج 


وهي شرح "الهداية" أيضا. 
[A1۷4]‏ (قوله: ورححَة فى "النهر") أي: بقوله: زا أن کلام هل الخ س تاا 


يُذْهَب)) اه. أي: لأنه هو مقتضى حصر صاحب "الكتز"" بقوله: ((لا الحربي إلا ي أمّ ولده))» 
اا ل ر" و"الحامع الصغير" لحر ر اللب اا ا وا ا کا 
قدمناه ' فالمراد بهل اذهب الناقلون لکلام انب اذهب وما او ومن تبعه 


.ب/۸۳ق/١ "المنح": كتاب ال ركاة _ باب ني بیان أحکام العاشر‎ )١( 

(۲) "البحر': کتاب الزکاۃ ۔ باب العاشر .۲١٣۰/۲‏ 

(۳) الموافق لنسخة "البحر" التي بين أيديناء وانظر "البحر": كتاب الز کاة - باب العاشر .٠٠٠۰/۲‏ 
)٤(‏ لي هذه الصحيفة المقولة [۸۲۷۹] قوله:((ورجحه في "التهر")). 

.ب/۷١ق "غرر الأذکار": کتاب الز کا - ذ كر ما يتعلق بالمار على العاشر‎ )٥( 

0 التهر : کاب ال کا بات العا 1/١٠۸3‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الکنر": کتاب الزکاة ۔ باب العاشر ۹۰/۱. 

() الدرر 2 کاب ار کا باب الغاشن ۸٣‏ 

(۹) "ابحامع الصغیر": کتاب الز کا ۔ باب فیمن عر على العاشر مال ص .١۱۲۸‏ 

)٠١(‏ المقولة [۸۲۹۹] قوله: (رإلا في أم ولده إلخ)). 


قسم العبادات ‏ .__ د إ{۹ن .. حاشية ابن عابدين 


rnrsrrrarnerunnnetrnrnrvnvEen NENN EFAQGQAGAGnnRaASNHANrPADALDNORAwOCODVEVNENRGNVNLEEVENHCCGNHAGCGOYYENRNCERNY 


کل و ری وشارح و فقد ذکروا ذلك بطریق الببحث كما يشر 
به لفظ ((ینبغي))» فافهم. 

نعم قد یقال: إن ما ذکره "السروجي" وغیرة بع حك ما ذكرةُ غيرهم أيضا » وهو 
ما سياتي“ من أنه إذا أذ من الحريي مره لا يؤل منه ثانيا إلخء و كذا قال "الريلعي: (زفانه 
لو لم يصق فيه يؤدي إلى استعصال الالء وهو لا جور على ما يجيءٌ )) اه. 

فالحصرٌ في كلام "الهداية" و"الكنز" وغيرهما إضافي صرح فيه بأحد المستفنيين» وسكت عن 
الأخحر اعتمادا على ما صرځوا به بعد وکم له من نظیر» فلم يکن کلام "السروجي" ومن تبه 
خالا للمذهب» بل هو تحقيقٌ له على ما هو عادة الشرّاح من تقييد امطلق وبيان لحمل وإظهار 
الخفي ونجو ذلك وأمًا ما ذكرّه ف "العناية" (۲/ق٤٣۲/ب]‏ و"غاية البيان" فهو حَري على ظاهر 
عبارة "الهداية"» فإ كان صره ا عن صاحب اذهب فلا كلام واا فالتحقيق حلاف 
فافهم. والله تعالى أعلم. ) 


(قولة: نعم قد يقال: إن ما ذكرَهٌ إلخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقق أحذة ولا 
ئ کر ا اون ال رر کان الا اچ ااا نق افش اال ی 
إا بالبينة)) اه. وقال 'الرمتي": ((ولو ادعی الدّفعَ ل عاشر غ لدی مر اة ضاق إا ببيدة؛ 
ان ا وا م غ الأجرة على الأمانء فهو كمدعي قضاء دين عليه» فلا يبل قوله إلا ببرهان)). 


.۹۰/١ "رمز الحقائق في شرح كتنر الدقائق": كتاب الزكاة - باب ثي بيان أحكام العاشر‎ )١( 
۲۸١/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الز کا _ باب العاشر‎ )۲( 

(۳) "غرر الأذکار": کتاب ال رکاة ‏ ذ كر ما يتعلق بالمار على العاشر ق ١۷/ب.‏ 

7( خضت ۹۷دک ذز 

۲۸6/۲ "تبیین الحقائی': کتاب الر کا باب العاشر‎ )٥( 


(7) ص۵۹۷ در . 


الجزء الخامس غیت بے 8۹g‏ پ بے یات الاج 


م 


(وأڃڌ ينا ربع 0 لذمَّيً) سواءٌ كان تغليَاً أو لم يكن كما في "البرحندي" 
عن "الظهيرية“ ( ضعفة» ومن الحربي عش بذلك أمَرَ "عمر" (بشرط كون 
الال) لكل واحاٍ (نصابا) لان ما دونه عفر (ر) بشرط (حَهلنا) قذرّ (ما أخذوا 
تا فان علم أحذ مثلم E O E O‏ 


NE (قولة: و إلخ) بالبناء للمجهول كما فال عليه آحر العبارة‎ [ATA*] 
والأحوذ من المسلم ز کات ومن غیره حزية يضرف ني مصارفهاء ولكنْ تراعّى فيه شروط الركاة‎ 
من ال حول ونحوه كما قدمناه'.‎ 

۸۸7 (قولة: بذلك) أي: بهذه الأقسام الثلاثة مر "عمر" عات "ط. 

۲ (قولة: لال سا دوه عقف أمّا في المسلم والذمي فظاهرء وأمّا ي الحربي فلعدم 
او ق و 

۳١‏ (قولة: وبشرط جهلنا إلخ) هذا حاص بالحربي فقط بقرينة قوله: ((ما أخذوا 
منا))» أي: أهلٌ الحرب كما هو ظاهرء فليس في عطفِه على ما يعم الثلاثة إيهام أصلا فافهم. 

5 (قولة: E E‏ منا) قال "البررحندي": ((ظاهرٌ العبارة يدل على أن الأحذ 
N IIS GE GL‏ د 


شیء)) أه. 


./ ١١ق "الظهيرية": كتاب الزكاة  نوع آحر في العشر والخراج‎ )١( 

( ط2 کا لر کاو اتب الفاشر 1/١‏ 

(۳) المقرلة ]۸۲٠١[‏ قوله:(رلأن لهم ما لنا)) 

. ٤١١/١ "ط": كاب ال ركا - باب العاشر‎ )٤( 

.أ//١٠١۸ق "النھر": کتاب ال زکاۃ _ باب العاشر‎ )٥( 

(1) في "د" زيادة: ((اعلم أن الصور في الأحذ منهم أربعة» وهي القسمة العقلية» وذلك إما أن نعلم ما يأخحذونه أو لاء 
قإن علمنا فلا يخلو: إما أن يأخذوا الكل أو لا يأخذوا أصلاء أو يأخذوا البعض» أو لا يعلَمّ أصلاء وهو الوجه 
الرابم» "نهاية". والمصنف لم يذكر اح الكل فزاده الشارح)). 


1/۲ 


قسم العبادات ‏ ...د ۹ه _ حاشية ابن عابدين 


٤ ت ۾ م ھِ و ر م‎ aR 
بحازاة» إلا إذا أحذوا الكل (فلا نأحذه) بل نترك له ما يبلغه مَأمَنه إبقاء للامان...‎ 


قال الشيخ "إسماعيل": ((لكن المفهوم من إناطة صاحب "الفح" وغيره عدم الأحذ 
مئه فة عدم الأحد متا آنه يوذ هم غد عدم العم باصل الأخذه فلخامل) أف وهر 
E‏ 

[AYA®]‏ (قولة: حازا ای الأحز بكمية حاصة بطريق المجازاة لا أصل الأحذ قا حو ا 
وباطلٌ منهم» فالحاصل أن دحولة في الحماية أوحَب حى الأحذٍ منهم» ثم إن عرف كمي 
ما يأحذون منا أحذنا منهم مله بحازاة إلا إذا عرف أحذهم الكل وإ لم يعرف كميّة ما 
يأحذون فالعشر؛ لأله قد ثبت ح الأحنٍ با حماية وتعذَرَ اعتبارٌ المجازاة» فقدَرَ بضعف ما بوخد 
لني لأنه أحوج إلى الحماية منه» وتمامه ي "الف ". 

قلت: وعم من قوله: ررلأنه قد ثبت إلخ)) أنه لو لم ُعلَمٌ أصل أحذٍ شيءَ منا أنه 

وح منهم العش لتحقق سيب ولاك أحذ غيره إا هو بطريق المجازاة» ومع عدم العلم أصلا 
لا بحازاة» ولان عدم الأحذٍ منهم أصلا عند العلم بعدم أحرٍ شيء إنما ا 
حو ]¥ i/rrod/‏ بالمکارم كما يأتي» وهو في الحقيقة .معنى المجازاة» حيث تر كناهم كما 
تركونا» ولس مثلةٌ عدم العلم بأصل الأحذ لتحقق سب أذ العشر - وهو دخو 
ف الحماية - وعدم تحقق المانع عخلاف قصد المجازاة فان مانع من إيجاب العشر بعد قق 
سببه» فقد تأيدَ ما ذكره الشيخ "إسماعيل"» فتدبر. 


)١(‏ 'الإحکام": کتاب الز کاۃ ۔ باب العاشر ۲/ ق٥۹‏ /ب بتصرف. 
(۲) "الفتح": کتاب الزکاة ۔- باب فيمن يمر على العاشر .٠۷١/۲‏ 
(۳) في المقولة الاأتية. 

Vo انظر 'الفتح": كتاب الز كاة - باب فيمن ر على العاشر‎ )٤( 


1 f 


." "در‎ ٥۹۷ص‎ )٥( 


ا الاو ا ا و تاا 


(ولا نأحذ منهم شيا إذا لم يبلغ مالهم نصابا) وإن أحذوا منا في الأصح؛ لأنه 

ل 0 ۽ د 4ي 
ظلمُ» ولا متابعة عليه (أو لم يأحذوا منا) ليستمروا عليه» ولأنا أحق بالمكارم. 

و ۳ ٣ a‏ ا ي - ا 
(ولا يؤحذ) العشر من ( مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأحذون من أموال 
صبیاننا) اُشیاءَ کما في "کاقی الحاک"'. 

غ 0 7 و 

(أجذ من الحربئ مره لا يؤحذ منه ثانيا قي تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار المحرب) 
لعدم جواز الأحذ بلا تحذدٍ حول أو عه. 

(ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به) العاشر lA sire ON E‏ 


۲۸ (قولة: ولا نأحذ منهم شيعا إلخ) تصريح عفهوم قوله: ((بشرط كون المال نصابا))» 
1t‏ 9 

[AYAY]‏ (قولة: لته ظلم) فان جمیع ما يأخذونه منا ظلم» إل أن يقال: إن الأحذ من القليل 
ظلم يعرفةُ كل ذي عقل؛ لان القليل مُعَد للنفقة غالبا والأحذ منه مالف لمقتضى الأمان الواحب 
الوفاءِ به حتی عندهم u‏ لو أخذوا الكل. 

[AYAA]‏ (قولة: شترا عليه) أي: على عدم الأحذ متا ا 

م (قوله: لا وذ منه ثانیا) لان حكم اأ رل جات و چاق کا ت 
اضال ا ٠‏ 

( ۸۹۰ (قول: بلا دد حول ُو عها) لکن لا كن من المقام في دارٍنا حولا املا بل 
رل ل الاما حن درل إن اقبت ضريت لامر ن أقام رها ت لاک 


(قول "الشارح": لعدم جواز الأحذ إلخ) راحع للأرلء وقوله: ((أو عَهّد)) لما بعده. 


.۲٠١٠ - ۲۰۰/۲ انظر "المبسوط": کتاب الزکاة  باب العشر‎ )١( 
.ب/١۱۱۸ق "ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب العاشر‎ )۲( 
کتاب ال ر کاة ۔ باب العاشر ق۱۸٠ /ب.‎ ح٣‎ () 


.أ/١‎ ١۸ق "النهر": کتاب الزکاة _ باب العاشر‎ )٤( 


قسم العبادات ٩۹۸ u‏ حاشية ابن عایدین 


(حتى دحل) دار الحرب (ثم حرج انيا (لم يعَشره لما مضى) لسقوطه بانقطاع 
الولاية (بخلاف المسلم والذمّي) لعدم المسقطب ذكره "الزيله “". 


٣ ‌‏ .22 ا 
USE ERAS SESS SSSR E‏ 
ٍ چ 


ور 


E‏ إن مر عليه بعد الحول ولم يکن له علم .عقامِه ا انيا و ویرده 
إلى دارناء "فت" 
]1۸141 (قولةٌ: ت دحل دار الحرب) أي: بعد أن دحل دار الإسلام وخر ج منهاء "طط" . 
١م‏ (قولة: بخلاف المسلم والنّي أي: إذا مرا ولم يعم بهما العاشر» حيث بوخد 
RY‏ 
(۹۳ (قول: : من قيمة مر) بجر ((مر)) بلا تنوين لإضافته إلى (ركافر)) على حد قول 


uauananananeseannaneanannssar‏ بين ذراعى وجبهة ال 
ا و ا ف ت اي بقول lG‏ 
1 )ل 2 
الکاني" ر يعرف ذلك بالرحوع إلى أهل الذم) اه. وقي "حاشية نوح" عن "شرح المجمع": 


(قول "الشارح": لسقوطه إلخ) لأنهم إذا أحرَروا أمواا فی دارهم ملکوهاء فسقوط دين عليه 
ا "رهمتي". 
(قوله: غير أنه إلخ) راحع لقوله: ((لا بعكن)) كما تفيده عبارة "الفتح ". 


(۱) 'تبیین الحقائق": کتاب الر کاة - باب العاشر .۲۸٦/۱‏ 

(۲( "الفتح": کتاب الر کاۃ ۔ باب فیمن عر على العاشر ۱۷٣/۲‏ ۔- ٠۷١‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الزكاة _ باب العاشر .٤١٤/١‏ 

.أ/١١۸ق 'النھر ": کتاب الرکاۃ ۔ پاب العاشر‎ )٤( 

(ه) القائل الفرزدق› وصدره: ((يا من رأى فا ا به))» وهو في "دیوانه" ۲۱٠۵/۱‏ › و"الکتاب" ۲۹۲/۱ › 
و 'المقتضب" ۲۲۹/٤‏ › و"الخصائص " | و ی الیب 2۹2 

.۲١٠۱/۲ "البحر": کتاب ال زکاة ۔ باب العاشر‎ )٦( 

(۷) ' کاقي النسقي ": کاب الر کاۃ ۔ باب العاشر ۱/ق1۸//ا. 


الحزء الخامس ج 804 ج کے ااا 


۰ ا 
د مته 
و 1 فر ARES DEES So OO O a‏ 
~ م 
م 
e‏ ف و ن ا 


ررد الأول أول)). 

ر٠‏ (قو: وحلود ميتة كافر) كذا في "المعراج" عن "المحبوبي": (رأنه ذكرهُ "أبو الث" 
رواية عن "الک ري" وا مالا ئي الابتداء وتصيرٌ مالا في الانتهاء بالدّبغ» فكانت 
كالخمس)) اه. ونقلة في "البحر" وأقرة. 

واستشكلة "ح": ران الحلد قيمي» وسيأتي" أن أحذ قيمة القيمي كأحذٍ عينه» وكونة 
مالا في الابتداء ويصيرٌ مالا ف الانتهاء [۲/ق١٠۲/ب]‏ ما لا تأثيرً له في الحكم؛ لأنهم لم جعلوا 
ذلك علة عشر الخمرء وإغا جعلوا العلةَ كونه مِثليا)) اه. 

وأحاب "الرّحمتي": (ربأدٌ الجلد بثلي لا قيمي بدليل جواز السَلّم فيه» فكان كا ختزير 
لا کالخمر)). | 

قلت: سيأتي“ في الغصب التتصيص على أنه قيمي» ا ا غ ا 
وازو في غيره» وأحاب "ط ”: (ربانه في "البحر"" عللّ للحم بعلَّةٍ ثانيت وهي أن حى الأحذ 
منها للحمايةء فيقالٌ مثلةٌ ني حلود الميتة)). 

قلت: لك هذا لا يَدفعٌ الإشكال بان أحذ قيمة القيمي كأحلٍ عينه وقد يجاب بالفرق 


(قولة: فکان کالخنریر لا كالخمن الأول العكس. 

(قولة: وقد يجاب بالفرق إلخ) لا يظهرٌ هذا E‏ ف أحد قيمة القيمي كأحزٍ عينه 
بلا فرق بين ما لا قبل العمول وما يقبله والظاهرٌ في دفع الإشكال أن الرواية الذكورة في جلد الميتة رواية 
أيضاً ي الختزير كما يقوله "زفر" فيه» وإن كان التعليل المذكور بقوله: ((وعللةُ بأنها إلخ)) لا يساعده. 


(۱) "البحر": کتاب الر کاۃ ۔ باب العاشر .۲١۱/۲‏ 

(۲) ”ح": کتاب ال کاۃ ۔ باب العاشر ق۱۸١/ب.‏ 

(۳) المقولة [۸۲۹۹] قوله: ((فأخذ قيمته كعينه)). 

)٤(‏ المقولة ]۳١ ٤۷۷[‏ قوله: ((فلا ضمان)). 

)٥(‏ "ط": تاب الر كاة - باب العاشر ٤١٤/١‏ بتصرف. 
)٦(‏ 'البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب العاشر .۲١۱/۲‏ 


قسم الحبادات ...س بب حاشية ابن عابدين 


ر 


1 2 اا َر ا مر مر 2 ۴ ر ۴ 
كذا أقر "المصنف" متنه في شرحه- لو (للتجارة) وبلغ نصابا» ويؤحذ عشر القيمة 


۴ ل 8 ا 
من حربي بلا نية حارو ولا يؤحذ من المسلم شيء اتفاقا OT OTE‏ 


ين قيمة ما لا مول صلا - وهو نجس العون كالنتزير - وقيمة ما هو قابل للتمول والانتفاع 
كجلود الميتةء ey‏ 

١ه‏ (قولة: كذا أقر "لصتف" تنه في شر حه" اعلم a‏ 
اللصنض" هكذا: : ((ويوحذ نصف عشر من قيمة قيمةٍ حمر کافر ر فیکون قولة: 
((وو خد عش القیمة من حریی)) من کلام الشارح وکتابنیا الأحمر ني بعض اخ غلط 
ورايت في معن جر ما نصة: ((وتوحڈ نصف عشم من ق قيمة مر ذمّي وغشر من ن 
للتجارة لا من خحنزيره))» وکل ما أقره و حط e‏ فلانه پإطلاقه ا صریح ي 
أن الأحوذ من الذمَي والحربي صف عشي وأنه بشترط ية لتجارة في حى كل منهماء > مع أن 
المأحوذ من الحربى عش ولا ب يشرط في حقٍ نة التجارةء ونا ما رحَعّ عنه فلأنه يقتضي اشتراط 
ية التجارة قي حق الحربي» ولذلك حمل "الشارح" الكافرَ على الذمي» ا 
عن الحربي» فذکره ا ((ويوحذ عشرٌ القيمة من حربي إلخ) اه "". 

اا (قولة: ويلع نصابا) أي: وحدة أو بالضم 1 مال آخر معه» ولک لا کان امز 

آنه لیس معه يره ونه يعر مطلقا أطلق E‏ ((ولا تأحذ 


(قولة: و كان إلخ) القصد بهذا الاستدراك الاعتذار عن "الشارح" في عدم ذكره هذه 
الريادةٌ - أعني قوله: ((أو بالضمٌّ إلخ))» بل أطلَقَ قوله: ((وبلْع نصابا)) ‏ بان "الشارح" أُطلَقَ العبارة 
ولم يقيّدها بهذه الريادة لأ ظاهر "الصف" أنه ليس معه غير و"الشارح" لم يكف عا مر معا 
وإلا ما احتاج إلى ذكر قوله: ((وبَّ نصابا)). 

(قوله: أطلى العبارة إلخ) ا "الشارح". 


)١(‏ عبارة "تنوير الأبصار" في نسخة "ا منح" التي بين أيدينا هكذا:((ويؤحذ عشر [ لا نصف عشر ] من قيمة خمر كافر 
a as‏ الله» وعليه: فلا إشكالً 
ولا غلط في عبارة الصنف كما سيأتي بعك انظر "المنح": كتاب الركاة _ باب في بيان أحكام العاشر ١/ق٤۸/أ.‏ 

(۲) "ح": کتاب الز کا _ باب العاشر ق۱۸٠١/ب.‏ 


۳( ۹۷ :0 ا 


Y/Y 


الحزء الخامس ا ت ا ا ا اا 


(لا) يۇ خىل (ِن خنزیرو) مطلقا؛ انه مي ن الشفعة؛ لأنه 
e‏ اخنزير يبط حقةُ أصلا فيتضرر» ومواضم الضّرورة 
ا دک" ا 


(و) لا يۇحذ أيضا ین (مال. ۰۰ ARE‏ 


منهم شيعا إذا لم يلغ ماهم نصابا))» هذا ما ظهر لي. 

2 قولة: لا من حنزیرو) ای الكافر‎ [AAV] 

[A۲۹۸]‏ (قوله: مطلقا) أ: سبوا شر بهو دة 1 مع الخمر عندهماء وقال "الشاني': اام 
وا غ ا کا ا لا ولم یعکس؛ لأنها أظهر ماله إذ هي قبل التحمّر مال 
[۲/ق۲۳۹/] وکذا بعده ام الل وليس الختزيرٌ كذلك» "نهر" ". ۰ 

[A44]‏ ا اا قیمته کعینه) أي: کأحذ عينه؛ لال قيمة الحيوان لها حکم ته 
ولهذا لو تروج امرأة على حيوان في الذَّة إن E‏ وإ شاء دفع قيمتة ا 
کک حكم عين الخمر» ولهذا لو تزوج الذمَّي امرأة على مر فأتاها بقيمتها 

حبر على القبول» فأمكنَ أذ العشر من قيمتها لا من عينها؛ لان السام منوعٌ من تملهاء 

ر و ل نک ن 

[A]‏ (قولة: لاف الشفعة إلخ) وات غما فل إن القيمة ليس لها حكم العين بدلیل 
ُن الذمي لو باع داره a‏ بالختزير وشفيعها مسلم يأحلها بقيمة التزير. 

وحاصلٌ الجواب: أ الجواز هنا لضرورة حن العباد لاحتياحه» ولا ضرورة في حق الشرع 
لاستغنائه کما بسطهُ GE ETO CEs‏ 


)" (هامش "فتح القدير‎ ٠۷١/۲ "الجواشي السعدية": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب ال ز کا ۔ باب العاشر ق۱۸١١/ب.‏ 

(۳) اھر : کناب الزکاة باب العاشر ١/١۸3‏ - 

)٤(‏ "شرح الجامع الصغير ": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب فیمن مر علی العاشر عال /١‏ ق٠٥‏ /ب۔ ق۱٥‏ / بتصرف سیر 
(ه) "كاف النسفي": کتاب الز کا _ باب العاشر ١/ق1۸/ً.‏ 

)٦(‏ 'النھر ": کتاب الز کاۃ ۔ باب العاشر ق۸١٠١/ب‏ ملخصا لا 

(۷) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ۱۷١۹/۲‏ (هامش "فتح القدير") 


قسم العبادات کے ۷ د د اشاي غابد 


ت ى 3 
في بیته) مطلقا (و) لا من مال (بضاعق) إلا آن تکون لحربي» ولا مِن مال مضاربة 


سر اس م له رر ل 


إلا أن ربح الضارب فيعَشَرٌ نصيةُ إن بل نصابا (و) لا من (كسب مأذون مديون 


القيمة لم تأحذ حكم العين قي الإعطاء؛ لأنه موضم إزالة وتبعيل). 
ت وا الفرق بين أحذِها ودفعهاء وفيه نظ فان فى دفعها للذمي تملیکها» > والمسلم 
منهي ا مها وغلیکها. 

E E (قولة: ف بيه الضمي جع إل قن مر على الماش ملم أو‎ ۳۰١ 
صرح به "الشار في قوله: ((مطلقا))» "ے".‎ 

[AY ¥]‏ (قولة: ولامن مال بضاعة) هي لخة: القماعة من المال» اطا : ما يدفعه امالك 
إانسان E e‏ 
ا بالأمانة ك "صدر الشريعة" لأغناه عمّا بعده“. 

٣ ٠٣(‏ (قولة: إلا أن تكون لربي) الأول تأحيرٌ هذا الاستناء عن المضاربة لقول 
"الزيلمى": (روإن اأعى بضاعة أو نوها فلا حرمة لصاحبها ولا أماتء وإغا الأمان للذي 
ئي يډي)) اھ. 

ا E‏ وذو اليد حربى أيضاء يعر باعتبار الأمان لذي اليد وإ 
لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بل الحرب» وال لظاهرٌ أن ذا اليد لو كان مسلما والمالك حري" 


(قولة: وحاصلة الفرق إلخ) وأحاب في "المنح": ((بأنً ما يدفعْةُ الشفيع بدل الدار لا الخنزي). 


(۱) "ح": کتاب ال رکا - باب العاشر ق۱۸١١/ب.‏ 

(۲) "البحر": کتاب الزکاۃ . باب العاشر .۲١۱/۲‏ 

(۳) "المغرب": مادة((بضم)). 

.۳۷۲/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب ال زكاة  العاشر على الطریق‎ )٤( 
٠ (ه) أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام.‎ 

(1) "تبیین الحقائق": کتاب الرکاۃ ‏ باب العاشر .۲۸٤/۱‏ 


الجزء الخامس ی ا ی ااافا 


ماله ورقبته (ای مأذون غير مدیون لکن (لیس معه مولاه) E OTE‏ 


و و کان ایک فاا فا ی 0 واد 
غير مالك وما ي يده مال مسلم لا يحتاج لأمان» ۲ /ق٣۲۳/ب]‏ فليتأمل. 

(AT £]‏ (قولةُ: ماله ورقبته) إنما قد به لأنه عل الخلاف بين 'الإمام" و "صاحبيه“ فعنده 
لا يمك مولاه ما في يده من کسبه» وعندهما َلك کما يمك رقبتةٌ بلا حلاف فلم ينفذ عنقة 
عبدا من كسب الأذون عتده» وعندهما ينفذ كما سيأتي“ في كتاب الأذون» فإذا مر على العاشر 
ر تول وا مه یو کا و ا کان ر م ا ا 
عنده وللشغل بالدین عندهما كما في "البحر) وما ذالم یکن معه فظاهر. ا "ے' مع 
تغییر» فافهم. 

{A.1 ۰‏ (قولة: أو مأذون غير مدیون) أو مديون بغیر حيط بل وال آفاده ا 

ر١۳۰‏ (قولة: لیس معه مولاه) انا لو کان معه ولم یکن عليه دینٌ» أو عليه دين لم پِط 
بكسبه عش الفاضل من الدين إذا بلغ ضا كما قي 'المعراج'. 

E E CC E 
أو غير مديون أصلاًء وقي كل نّا أن يكون معه مولاه أو لاء ففي الأول لا شيءَ عليه مطلقاًء‎ 
وكذا لي الأحيرين إن لم يكن معه مولا وإ كان عَشرَ حيث بقي بعد وفاء الذين نصاب)).‎ 


4 و ر و 1 ب ۳ 1 ا 

(قوله: لا يعشر) الظاهر لزوم العشر فيما إذا مر المسلم بعال حربي؛ إذ ما يؤحذ من ماله إنماهو 
باعتبار الحمايةء وقد تحققت رور المسلم به على العاشرء بخلاف ما لو مر مال المسلم فن الظاهر عدم 
العشر؛ لان ما يؤحذ من ماله زكاةء ولم يوحد امالك حتى حاطب بها. 


)١(‏ المقولة ]۳٠١٠١١[‏ قوله:((لم بعلك سیده ما معه)). 

(۲) "البحر": کتاب ال ر کاة ‏ باب العاشر .۲٠١٠/۲‏ 

(۳) "ح": کتاب الز کاۃ ۔ باب العاشر ق ۱۱۸/ب ۔ ./١١۱۹‏ 
)4( ا کتاب الز کا _ باب العاشر ق۱۹١/أ.‏ 

)٥(‏ "ط": کتاب الز كا - باب العاشر ٤٠١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادارت ‏ ...س يب  _‏ حاشية ابن عابدين 


على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يؤحذ العشرٌ من الوصي إذا قال: 
هذا مال اليتيم» ولا من عبد و مڪاتب. 


مر على غاشر الخوارج فعشروه» ثم مر على عاشر أهل العدل أا ا 


(۳۰۷ ۸ (قولة: على الصحيح في الثلاثة) كذا في "البحر""» وقال في "المعراح": ((وذكر 
'فخر الإسلام" في "جحامعه" بعد ذکر الضارب والمستبضع والعبد: لا يو حل من هؤلاء e‏ 
هو الصحيح لانعدام الملك)) اه. ونحوه في "الزيلعي" لكنه ذكر أولا: أن "أبا حنيفة" 
كان يقول بعشر المضاربة وكسب المأذون» ثم رحَع فيهما على الصحيح لعدم الملك))» 
وظاهرة أنه لا حلاف فى البضاعة. 

[AT ‘AJ‏ (قولة: لعدم ملکهم) أي: الثلانة» وهم اللضارب والمستبضع والعبد» قال 
ي "ا معراج": ((وف "الإيضاح": يُشترط للأخذر حضور الالك واللك جيعاء فلو مر مالك بلا مال 
لا يأحذ» ولو مر مالٌ بلا مالك لم يأخذ أيضاً)). 

]۸۳۰۹[ (قولة: ولا من عبډ) و المأذون المتقدي ر 

۸۳۰ (قولة: ومکاتب) لأنه لا ملك له تامٌ؛ إذ جور أن يعجر نفسّة» فیکونٌ ما بيده 


(قولة: وظاهرَةٌ أنه لا حلاف إلخ) غاية ما يفيده ما ذكرهٌ "الزيلعي" ولا أن "الإمام" كان يقول بالعشر 
في المضاربة وكسب المأذون» ثم رجع فيهما على الصحيح» وهذا لا يدل على عدم الخلاف في البضاعة» 
فلا یسلم قوله: (روظاهره إلخ))» بل اللازم إثبات الخلاف فيهما كما أفادة ما قي "البحز" و "ا معراج". 
(قولةً: هذه مسألة المأذون إلخ) يصح أن يحمل قوله: ((ولا من عب)) على ما إذا مر تحال مولاه 
بود ان بکرن ادون والظاهر أن مسألة المكاتب فيها الحلاف» بل هو أولى من المأذون فى جحريان 
او اا س ا 
(۱) "البحر": کتاب ال رکاۃ ۔ باب العاشر ۱/۲٠آ۲.‏ 
(۲) 'تبیین الحقائق": کتاب ال رکا - باب العاشر ۲۸۹/۱. 


اء الکاشن ‏ ا سے اق باب العاشر 


عاف :ما لو غل ا غل اد 
( فرع ) مر بنصاب رطابٍ للتجارة كبطیخ ونحوه لا يعشره عند "الإمام" إلا إذا 
كان عند العاشر فقراء فا ليدفعَ لهم» e‏ 


No og 

م (قولة: بخلاف ما لو غلبوا علبى بلد") تقَدّمَت المسألة في باب زكاة الغنم» 
والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم» فلبراحع. 

۳۲ (قوله: مر بنصاب رطاب) أي: ما لا يبقى حولاء قال آي "الشرنبلالية: ((صورة 
امسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه النضروات للتجحارة» فم عليه 
a O O‏ ا 
ET E DT COOTER‏ 
تفسدٌ بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء في الب ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدّهم فسَدّت فيفوت 
القصود» فلو كان عنده أو أحذ ليّصرف إلى عمالته كان له ذلك) اه. 

۸۳۹٢‏ (قولة: "نهر" عقا) ليس في عبارة "النهر" ما شور بأنه بحث» على أنه مذ كور ني 
کلام الکمال' کنا علمت ولس ف غبارة كمال ضا ما شع بالببحٹي على آل مادکره 
"الكمال" مذكورٌ في "شرح المنظومة"" مع زيادة: ((أنه لوؤ رضي أن سط الق اخده» 


.4١٠١/١ "ط": تاب الركاة ۔ باب العاشر‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة:((أي: وأحذوا زكاة سوائمهم» فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم» وإنما التقصير من الإمام 
کما فی "الکاني)). 

(۳) المقولة ]۸٠٦۹[‏ قوله: ((أحذ البغاة)). 

(4) "الشرنبلالية': كتاب الز كاة _ باب العاشر ۱۸٤/١‏ يتصرف زهامش "الدرر والغرر"). 

.٠۷۸/۲ 'الفتح": کتاب ال ز کا ۔ باب فیمن بعر على العاشر‎ )٥( 

'النھر': کاب الڑ کا ۔ باب العاشر ق۰۸ ١إب:‏ 

(۷) "حقائق المنظومة": کتاب الر کاة ق ۰ ٣/ب‏ - ق١۲/‏ بتصرف. 


awer vurrrrrHVrHNwrYTANDSE ARRAN aAFRRNSGSELALDaANREARNRRGALGGGAGGTRARNAAARA REO CaA RSA RAR N D-A 


a E Co ع‎ 1 1 ۳ r, ل‎ ّ (OIHa it 
و العناية من باب العشر: (( إذا مر بالخضروات على العاشرء وأراد العاشر أن ياخحذ من‎ 
O 
من عينها ليصرف إلى عمالته جاز» وإنما قلنا: عند إباء امالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة‎ 


5 کلام ٤‏ جحواز اة (( آه., ومثله ق "النهاية » فافهم» و الله أعلم. 


(قو له: لأجحل الفقراىع أي: ولسوا عنده بخلاف مالو کا غو ی کان ن ان اید 


و العناية . 


انتهی بفضل الله تعالی ومنه 
الحزء الخامس من قسم العبادات 
اا 
وأوله باب الركاز 


)١(‏ 'العناية : کتاب الرکاة ۔ باب زكاة الرروع والثمار ۱۸۹/۲ (هامش "فتح القدير"). 


فهرس الآيات القرآنية 


واقيمواللاة 
م e‏ وو ي یط ور ا ر ص ص 2 A2‏ 
ولڪ يلو الي دة وڪي آله عى ماه دكم 
AY a 4 4 OLEK‏ 
ملام إلى الل 
سر اش 2ے 1 ت لا ر چ 
وان واآله ق تامع دودات YY‏ 
ر کر 2 Y1‏ 
١‏ ےس و س 
للاتلخذوار ته من دوک 8 
سے کک و سے MM‏ س ج ۸ 
ولستالتوبة 
کا یر سے ررحم ر لے ac‏ ص AY‏ 


ون مال لل کر عل وم سبي ٠‏ 


اواز ود ری 
إلا ب ال رر 


رس ر ۔ رر کر و ر 4 

ولاتصل عط أحمنهم مات أبدا A٤‏ 
lL A rT,‏ م 

er ا‎ 

وصلعلدهم 

الوك سک ا . 


٠ E 
الارن‎ 
ال باك م المرب‎ 


السورة 
البقَرة 
البقرة Et‏ 


رقم الصحيفة 


CA IE 


البقَرة OSE‏ 
البقرة ۰ 

البقرة EEE‏ 
البقرة E‏ 
آلغ A۰‏ 
النساء 1۸٦‏ 
التشاء 1٥‏ 
الان o۷۹‏ 
الأنعام Y۹‏ 
الأعراف 7 


التو بة o‏ 
التوبة 0 
التوبة ET‏ 


8 A انحل‎ 


الآية 

قأجاء ها المخاض إل جنع النخاة 
کے ی ب E Ts‏ 
وأوصلن بالصلاو والرڪوة مادمت 
م س کک 

وقل رب زدنیعلما 


وص کرواً ساف ت اف | ۲“ 


وا هل لرگ ةلو 


فلا اشاب م تهر 
ر ۳ ص ج 
اریت آو اساد 
اکرو لوک گرا 
fr r1‏ 


إنالله ومر ڪته 


ا 


ص ر 
وسربله ب سحی 


1 $o 


1A۸ 


جرا ا رارك لعَدَاب @ 
E‏ فیک رڪم وور ل EE a‏ 

ااا ادغ اوا 4 LL‏ ت رل صي 

DI EET 


ر Ti‏ 
وای وة 
e‏ + 


اہم درم 


وو ت ت 


تاا ا لذن ءا منوا دا نودي لصوو نوم عة 


اسموال ىذ له ۹ الحمعة ۹ - o‏ 


ڪل اموت وا ية ۲ املكف AY‏ 


ا TS‏ 
کد افم مر تک £ الأعلى 1 
rg‏ م لر سے رار ی - ۱ العاث 1۹ 

أفلاينظرو نإل الإبل يف خَلِقَتَ 


ن ىتى دادسل @ ۰-۹ العلق ۱۱۸ 


1 ر2 5 إل 
فل هو اله اح | ۱ احلاص DEI‏ 


قسىم العبادات س 1 n‏ 


م 

۶ , ۴ a 

أ ق لفىسة فلم عله 

E E e a aA a SN SES al aT E ي بر“ يتس‎ 


اخلس قفد آذیت رقالھا کا ن تحط 


احفروا وأوسعوا وأجعلرا ا ثة فى القبر NS EAS‏ 


أحاف أن أدحل تحت الوعيد OS SSR E‏ 


إذا دحل العشر وأراد بعضكم أن يضحى فلا يأحذن شعرا E‏ 


م ا ل 2 


إذا رأيعم انازة فقوموا لها حتى تحلفكم أو ا توضع Bin‏ 
إذا رأيتم من الأفزاع شيعا فافزعوا إلى الصلاة OE TE RT‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت o‏ 


رت ر 
e 2 2 2 . 4‏ ۰ 
إذا كفن أحد کم أخاه فلیحسين كفنه ERT ECER EEE‏ 
ِ ے ي 


إذا نعس أحد كم يوم الحمعة ر ن ا E E RSE SE‏ 
ذکروا محاسن موتاکم و کفوا عن مسا N AS RESA SES‏ 
ارجعن ماز وزات غير ما جور ات SEES SERS REESE ESS eae‏ 
استغفروا لأخحيكم واسألوا الله له التقبيت فإنه الآن يسال EMSER est‏ 
أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير ESED SRE‏ 
اصنعوا لآل حعفر طعاماً فقد جاءهم مايشغلهم E E AES ED E‏ 
اغلو ا اسول الله و غلة ابه A O O O‏ 
اقرۇوا على موتا کم یس SS A E E SEAS SERS‏ 


anaes nraanagaganse nce rrr 


ueuraaereurgqguccasخsdo‎ add 


rarer nmracrrearnrbaAaé“ 4 


sean rmmnnnarsrrrarEsne tn? 


a 


werverntateae nnn ranms 


sens arana rmrna unas aaann 


one rentauac laren ann 


أمر وة بدفن قتلى أحد قى مضاجحعهم E O‏ 


5 2Q 


ام ف الناس عند إرادته حطبة منى فى حجة الوداع e aS a RE‏ 


أمرنا رسول الله ك باتبا ع الحنازة O‏ 


أمره يل بدفن قتلى أحد قي مضاجحعهم O O E EEO‏ 


ن النبي ويي سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى sworn anca ann‏ 
أن النبي ية كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم E‏ 


د النبي 5 کان جخطب قبل الفطر بیو مین يأمر باحر اجها RS EE ORAS Ee E ae a e r‏ 


ا a‏ ت 1 li‏ م 5 
ال تۇمن بالله وملائکته و کتبه ورسله واليوم الاخحر والقدر إلح hr SA SE E e DA o‏ 


ا 


و دقل ا رل ا ا E‏ 
أن رسول الله ية أرسل إليه أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني فى الأموات 
٤ 0 ٣ lo 4‏ 8 4 س م 

ت رسول الله ب حمل حجر! فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: اتعلم بها قبر حي 


ت [ ا 2 " 1 
ن رسول الله ي رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء aR as‏ 


A۹ 


1Y 


قسم العبادات نے 0 د :اة 


الحدیثٹ 

أن رسول الله 2# نهى عن أن يصلى في سبعة مواطن E‏ 
آل ھر بر عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعل الولاة ظلماء يأمر برده I TTT‏ 
ان عمو کا ال مهد ن أبي وقاص: لاد اد بن ال کن کات SD FE E ERE‏ 


آل س لنبی ی كان قبل مقبرة للمشر کین فنبشت E O o‏ 


ا فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: 


أن نساء ابحنة من نساء الدنيا أفضل من احور RES‏ 
إل الهس والف ر هان م ابات لك غات لورت أحة o‏ 


¥ 
إن الله تعالى يدنو من حلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغي بفرجحها أو عشار E A ka‏ 


إل الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر RS‏ 


إن المت ليعذب ببكاء هله عليه O CO‏ 


إن فاطمة زوجحتك قى الدنيا والآحرة OER SARS o ae‏ 
إنغا حعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه een eRe ea‏ 


إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله ي مكروة a‏ 
انه لیعذب وهم یبکون عليه (أي: عندما مر على قوم وهم يبکون على يهودي) .... 


أنه ي أمر من يستنصت له الناسَ عند إرادته حطبة منى في حجة الوداع e‏ 
أنه د حلس لا قتل حعفر وزيد بن حارئة يعرف فى وجحهه الحزن E a‏ 
ا ی کل جازة سعد بن معاد ATO ESAS‏ 


کو ق ا کر ت eT‏ 
انه ي حرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها E O‏ 


أنه ي قام - أي: ایت کا ع ا و ی E E EASES A‏ 


أنه ي قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توفي فأحرحها أبو بكر RS‏ 


أنه ي كان لايجلس حتى يوضع اميت قي اللحّد o‏ 


rerun 


.enbsas 


rrwrrtvwe 


neren 


ogre 


ال الاين ت تيد ل 


أنه ي کان يرور البقيع قالما ويقول: السلام عليكم e eee‏ 


أنه ب كان يقرأ ثي العيدين ويوم الحمعة الأعلى والغاشية AS‏ 
أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يافلان بن فلان TAS‏ 
أنه حمل فى قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة ES ERS‏ 
أنه رأى قير النبى بل مسنما SE O‏ 
أنه عليه الصلاة السلام أي برحل فقتل نفسه فلم يصلٌ عليه O‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام دَعَته امرأة رحل ميث لما رحع من دفته فجاء ا 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد OTT‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أُولّ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء Sn a‏ 
أنه کان ي إذا كان يوم عيارٍ خالف الطريق e‏ 
أنه کان مكتوباً على أفخاذ أفراس في اصطبل الفاروق: حبيس تي سبيل الله و 
أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر SEA A SRS‏ 
أنه لايسأل في قبره (أي مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره) e‏ 
ا ل ا و اا و Ea‏ 
أنها آحر ساعة في يوم الجمعة .......... E‏ 
ٳنها تهون عليه خرو ج رُوحه e yy‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ORD‏ 
أنهم قالوا: ERS ea E TR‏ 
يكم صلى مع رسول الله بي صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: انا a‏ 
1 امرأة توفي عنها زوجها فتروحت بعد فهي لآخر أزواحها ESS‏ 
ا امرأة ماتت بجحمع فهي شهيدة OE‏ 


aaa eS ea eae إياك وکرائم أموالهم‎ 


rrervwuitvruattr 


nena nnans 


anode 


eect araqatE 


nerreraera 


nenase 


run nae 


erne 


usretrainvun 


rene ra 


.rreaarnuasn 


ana ésa 4ض+‎ 


acorn 


annraraaad# 


.awmraranad 


eavrrsrranana 


ueFE@EDacons 


قسم العبادات ب کے E‏ ر بے اس ابن غابدین 


باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله areuananenmaunacanntonenenanunSHSHRDSDRANSDDONAGA‏ 
باسم الله وف سبيل وعلى ملة رسول الله seen‏ 


جزاك الله عنا حير ما حزی نبيا عن أمته .... OE EO‏ 


حالفوهم (أي لليهود ف القيام حول القبر عند الدفن) O E‏ 
حرج رسول الله 4 إلى المصلى» فاستسقى» وحول رداءه حين استقبل القباة E‏ 
حرج سول الله ل إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ر كتين = 
حرج فصلى بهم العيد لم صل قبلها ولا بعدها O‏ 


حرجنا مع رسول الله ك ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا E‏ 
الخطبة موضع ال ركعتين» من فاتته N ab TEE‏ 
ر اجان ا ا وف وه N O O O‏ 
دحل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء AEE AE EE‏ 
ری ع کر اق a E n a vs‏ 
ا و E O O‏ 
ان ا ی و E‏ 


السلام عليكم عا صبرتم فنعم عقبى الدار (قرل النبى ب عندما يأتي قبور شهداء أحد) ..: 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون N o‏ 
© ږ me‏ ت ا 
سل ورل اله سا ورش غل ره ما senanananencermenaeruavan daene anenrnne‏ 


‌ِ مر ےھ ت م 2 

مر ق ع E‏ ا 

سموا أسقاطكم فإنهم فرّطكم Senan nveenranédrenvteurarairauassebkesuasaans‏ 
E‏ و 

SSSA RSE Se SS CSAS صلی على شهداء احد‎ 


۶ س‎ 
٠ ص‎ 
acorns LIRE NE SRS IS EES a E E REN E AS عزی معاذا بابن له‎ 
اا‎ 


ر 


عمدا فعلت ليعلم أنها سنة أي: عندما حهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الحنازة E‏ 


إالحديث الصحيفة 
قإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا (قول عمرو بن العاص) EE RS‏ 
فتر وبحت أمٌ كلقوم بنت علي لذلك (قول سيدنا عمس) E o‏ 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه EVE GMA OSes‏ 
في خمس وعشرين من الإبل مس شياه O CG E‏ 
راا عة ما رهر قات صل دان الله انحإ أعطاه ااه N se‏ 
قام _ أي اط ب کا على ع ار فن N RD E‏ 
قام رسول الله ي ثم قعد (أي عندما مرت به جنازة) E O‏ 


ٌ ‌ 
قدّمّها بين يديك واجعلها نطب عينيك O Oy‏ 


كان آحر صلاته (أي الحنازة) أربع تكبيرات حتى حرج من الدنيا E RRS‏ 
کان ارسول الله کم مرا بالقيام ق الخارة O‏ 
كان رسول الله ي لايصلى قبل العيد شيغا E‏ 
کان ي يتفاءل ولایتطي E ORS sS‏ 
كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات E E‏ 
کان منبره و ثلاث درج O a‏ 


کان یعجبه إذا حرج لحاجته أن یسمع: ياراشد يارجیح E o e‏ 
کان يقرا القرآن فی حطبته N ENOL E OS‏ 
كان يقرا تي العيدين ويوم الجحمعة الأعلى والغاشية EE A OE‏ 
كان يلبس يوم العيد بردة حراء EE a e EES‏ 
کا ا ا حو ق وا قد ایت سور اة A SERT‏ 


كبر في عي ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا لي الآحرة RAA‏ 
ل : Rd‏ 1 
کل سبب ولسب منقطع إلا سبي و نسي ۰ ولا ا 


کل مولود يولد على الفطرة eerste nena nanenaanannnnnnen‏ 
ا نعدٌ الاجتماع إلى أهل اميت وصنعهم الطعام من النياسحة ESA Soi‏ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها egera ERR ees Sn‏ 


لأحسنهمًا حلقا كان عندها فى الدنيا (أي: المرأة إذا تروجحت برحلين) E‏ 


لان يلس أحذكم على جرة فتحرق یاه فتخحلص إلى حلده خير له من أن مجلس على قبر 
لا أغنى عنكم من الله شيعا E O O O e‏ 


o # a 


۶ 
, € 
eeanacarnaruaunuunnsraneRvRRRr Anama aacea aan sanan لا قاخحد من الكسور :شيعا‎ 


لا تتبعوا الحنازة يصوت ولا نار OES EEO NST E RASA‏ 
لر 
لا تتمنوا لماء العدو و سلوا الله العافية OTEK ne a ns sS‏ 


۶ ٤ ” 
US O O O O E لا جعلوا بيني وبين الارض شيا‎ 


2 ر 
لا ترد دعوه المظلوم SRE EDS Ea ERS ea eae‏ 


ور 1 ٣‏ 1 ت 2 
لا تغالہ !ف | اھ لت ا عا ESSN RSD SE OEE Rs‏ 
اس a e = ٤‏ 


ا تفتشوا على الناس متاعهم O O PO E EE O E E O‏ 
جرا فرت فن السا ل تج نا و كا دو EER‏ 
¥ 


N TEENA SEER O NT ASO ENES لا صالاة ار المسجد إا ف المشجد‎ 


O N O O لا هذه فرضٌ المسلمين (أي: الصدقة)‎ 
bE E E TO 
RS EASE Sg a gE ا ع‎ 
N RC ETA E ا ا از ی ا‎ 


ل يغدو يوم الفطر حتی يا کل ea e‏ 
لا وتن أحد منكم إلا آذنتموني به فن صلاتي عليه رة EES EERE EES‏ 


الله أعلم عا كانوا عاملين REE ENE EEE E‏ 
اللهم أحيني ماكانت الحياة E n‏ 
الهم اغف ر ا وسكا وشا مد ا و او eG RA‏ 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمۇمنين والمۇمنات sea aR hee eas Ra sedsa‏ 
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ ........ Ei ETRE SAE e‏ 
ل الله زارات القبوز EAL GS a‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنبحته من النار E‏ 
لا و ی و کد ی کا و و 


OTE الس غ ع وبل ا ردق د (الصلاة جامعة)‎ EN 
e eS 
o لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان لهم من الأحر مثل أجر‎ 
NES LL oy 
a لولا شباب خحشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رصع لصب عليكم العذاب صبا‎ 
E لیتکلم اکبرهُما‎ 
Rea ليس على المسلم قي عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر‎ 


ا ا أو قاتل ء ا ALS NE a‏ 
لس ا ا و بدعوى الجاهلية LR O‏ 
ما أرى طلحة إلا قد حَدَّث فيه الوت فإذا مات فآذنوني E‏ 


اراو لمرن جا ي غد اله جسن ET‏ 


قسم العبادإات ع د ا ا ی انی این قادن 


م ا بے م 9 ۴ 2 a‏ 
ما يصيب المسلم من نص ولا وص ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم arenes‏ 
المائد فى البحر والذي يصيبه القىء له اجر شهيد SAS Sa A A SGA‏ 


ا 
ج ر ‌ ا م . EE 8 2 2 E‏ 1 
ماتت ميمونة زوج النبي وة بسّرف فأحذت ردائي فبسطته تحتها فأحذه ابن عباس eas‏ 


من ترك الحمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه ONS ENES ES‏ 


م تعڙى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبیه ولا تکنوا N OS‏ 


من مل جنازة أربعين حطوة كفرت عنه أربعين كبيرة NER E ae‏ 
من دحل المقابر فقرأً سورة يس خحفف الله عنهم يومفذ ESER‏ 


من سال القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله اجر شهيد ERA‏ 
من سعی على امرأته وولده وما ملكت ينه يقّيم فيهم أمر الله تعالى O‏ 
مَنْ صلى الضحَى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر ... كتب له أجحر شهيد .. 
مَنْ صلى على النبي کي مائة مرة (أي: کان ممن يكب له أحر شهيد) E‏ 
صل غل میک د ادو RE‏ 


a E 
aa aa iad Sates ea من صلى على ميت قي المسجد فلا شيءَ له‎ 


مَنْ قال حین یصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم . .مات شهدا E RE LB a‏ 
من قال في مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانك ...عطي أحر شهيد RES‏ 


الحزء الخامس ی ا 


ا الصحيفة 
ولک وود وکر اللهم بارك لي في الموت ... أعطاه الله أجر شهي .. E‏ 

قرا الإحلاص إحدى عشرة مره ثم وهب إلخ N Aner sa‏ 
مر کان آحرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة E‏ 

ا N A‏ 
E MS E Rm‏ 
رول الله ٠‏ أن جص افر وان ر عة E O‏ 
EE I e ey‏ 
نهى النبي ب أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطاً E‏ 
هيت عن القوب الاهر 1 
نهینا عن اتباع جحنائز ولم يعرم علينا (أي: قول أمٌ عطية) EY MURR‏ 
هاتوا ربع عشر أموالكم e E EY‏ 
حذه س وتاک (قرل اللانکة بعد تعلیم ولد آدم تخسید) E E‏ 
هم عمر له اه أن يَضْرب عليهم (أي بني تغلب) الحزية فأيوا» وقالوا: نحن عرب لا نودي ا ۷ 
هو الطهور ماؤه الحل ميته (أي: البحر ) E E E O OS‏ 
EE esa TT Es‏ 
هی جربة) س موعا ما شفتم (زقرل عر لنضاری بی تغلب E RT‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضى الصلاة E MM SRS‏ 

واحعلٌ الحياة زيادة لي في كل حير EOE EE‏ 1 
وزد مَنْ شرفه وعظلمه واعتمَرّه تشريفا (دعاء رؤية البيت الحرام) E ES‏ 
ولا تخد ادا من المشر كين كاتبا على المسلمين قإنهم يأحأدون الرشوة إلخ AN Gebet‏ 
ك اعد اا ER EE‏ 
و ق E E O O ag‏ 
يا لها من شهادة (قالها الحسن عندما سل عن رجحل اغتسل بالثلج فمات) E aR‏ 
پیج يعجبه إذا حر ج لحاجته أن يسمع: يا راش يا رحيح lk OS‏ 

ك i‏ 
کے غا إلى آحر أيام النفر ES MERO AS Ao‏ 


قسم‌العبادأات ‏ ...سس بإ  _‏ حاشية ابن عابدين 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم الصحيقة 
إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: اللقاني A OE O‏ 
إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق: اليمني YS RUGS‏ 
الأحهوري: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين PI CBRN‏ 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجحي: الزبيدي AE e‏ 
أحهمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري E OOO‏ 
أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: اللجاد: البغدادي IE MA SR‏ 
أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي: العياضي N dme‏ 
أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني: الخصاف ET. RETNA‏ 
أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي: الطبري ENT E GDR‏ 
أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاجي: المصري ES lS‏ 
أحهمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي NE. ae‏ 
أبو الإرشاد: علي بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأحهوري e‏ 
الأزدي: محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري TE oodles)‏ 
الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي E i‏ 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن عجيل: اليمني AN. GRMN En‏ 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي E.‏ 
الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني OE RE‏ 
الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: أبن العربي E ER‏ 
إمام الهدى: أبو منصور الماتريدي E. BS E O O‏ 
بو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني E O‏ 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحهمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: السنيكي: المصري ۳۱٦‏ 
الأنصاري: محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري N E E as‏ 
البخاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسکي E ° eee SDR‏ 


الجر اغافش متت ,إا س اوش الاجا 


الاسم الصحيفة 
البخحاري: حمود ن اين بحر بن ابي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: الكلاباذي TY‏ 
بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الورُسّكي: البخحاري E ODD‏ 
البدر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري TE ass‏ 
البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان IE RRS‏ 
برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني A DSS‏ 
برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: الخرافي ES N Oa‏ 
البرهمتوشي: محمد U. RA ALORS DON O‏ 
الازى: عمد ين عمد الكردرى Es AD SNS ARS‏ 
البزدوي: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام RY anni‏ 
البستي n‏ 
الفري عة جو و ك اا ای O E‏ 
البصري: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي E‏ 
البصري: النضر بن شميل بن خحرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: OE MA‏ 
البغدادي: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد E MCG NS‏ 
البغدادي: علي بن عقيل: أبو الوفاء: الظفري VE. MISES OR‏ 
أبو بكر: أحمد بن سليمان بن الحسن: النجاد: البغدادي E ASS‏ 
أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباني: الخصاف E‏ 
أبو بكر: أبو النصر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي NE aie‏ 
أ بكر غك بن رالرى الا ضار FEL MALLORCA‏ 
أبو بكر: محمد بن عبد الله: ابن العربي: الإشبيلي E O‏ 
ابو بكر: آبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: الأزدي: البصري I Maa‏ 
الث ركي: محمد بن بَهادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: الملصري: الز ركشي CR de‏ 


التميمي: النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن: المازني: البصري E. MR‏ 
الثوري: الربيع بن خثيم بن عائذ: أبو يزيد: الكولي EVE SRE‏ 


قسم العبادات ‏ .د إل  _.‏ حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 
ابن المحزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي... YY‏ 
جحلال الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو حمد: الخبازي: الخجندي CETTE OST‏ 
جمال الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الله: الشنشوري E e‏ 
الحداد: أبر حفص AN USGS GOES OR‏ 
حسام الدين: المكي: الرازي a TT‏ 


أبو الحسن: علي بن محمد: السيد: الشريف: الجر جاني e MSN oo ES‏ 
أبو الحسن: النضر بن شميل بن خحرشة: المازني: التميمي: البصري EN! ave‏ 


أبو حفص: الحداد A OG OE AA‏ 
الحكيم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: القاضي: السمرقندي E So‏ 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله AE MENS‏ 
هيد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي Ml‏ 
حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين: الخواقي a‏ 
الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو حمد: جلال الدين: الخجندي CTE Oo‏ 
الخجندي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخبازي: CONTE. lea‏ 
الخصاف: أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني ED MG‏ 
ا لخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري AT RASA‏ 
الخفاجحي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري E. ine‏ 
الخواقي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين EE. SCE‏ 
أبو الخير: محمد بن محمد بن محمد بن علي: شمس الدين: ابن الحزري: الدمشقي: الشيرازي... VY‏ 
الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق TT‏ 
الدمشقي: علي بن عمد: علاء الدين: الطرابلسي E MC‏ 
الدمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي... ٤٤۱۔۹۱٠‏ 
الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري SE ees‏ 


الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجحزري: الشيرازي... VY‏ 


الجزءالخامس .د ٣‏ فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
الرازي: حسام الدين: المكي: EF OM LEASES REVERSES‏ 
الربيع بن يم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري: الكوفي E e a‏ 
ركن الدين: عبد الرحهمن بن مد بن أميرويه: أبو الفضل: الكرماني e Salas‏ 
الرومي: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: القراحصاري E AR os‏ 
الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجحي : TA aac ora‏ 
الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي... ٠١۹۱-۱٤٤١‏ 
الز ر كشي: عمد بن بَهاذر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: الت ركي: المصري e. e‏ 
زكريا بن محمد بن أحهمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: امصري ۳۹٦‏ 
زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري EF SSS:‏ 
سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين ES o‏ 
د ی ع چ أبو عبد الله الدمشقي: القاهري OEE So‏ 
السجاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين E‏ 
ابن السراج E Ol E DC‏ 
سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: الهندي: الغزنوي EN mle aed‏ 
سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السجاوندي O aR‏ 
السلمي: یرید بن هارون بن زاذان بن تابت: الراسطي o TY‏ 
السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي E O ORES‏ 
السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي IW ees‏ 
السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: الأنصاري: الصري ٣٠١‏ 
السيد الشريف: علي بن محمد: أبو الحسن: الجرجاني n PT‏ 
السيد: محمد بن عبد الله: هيد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي Moe‏ 
الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي OE Os‏ 
الشر جحي : أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبيدي FA ai a‏ 
۳۳۸ 


شقران: صالح بن عدي: مول رسول الله ع TT essen‏ 


قسم العبادات ‏ ...سسس 4 حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 
ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري ES Meee‏ 
شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي... ١٤٤۱۔۹۱١٠‏ 
شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي EE . RE‏ 
شمس الدين: محمد بن علي بن حمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: القاياتي: القاهري ... YY‏ 
شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... YY‏ 
شمس الدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالحي TE‏ 
شمس الدين: ا ف بکر بن ابي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي yT‏ 
شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن ا جوزي EE a‏ 
الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله: جال الدين EEE ERS‏ 
شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرحي: الزبيدي EE‏ 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري ê a‏ 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: الخفاجي: الملصري EN aes‏ 
الشيباني: أبو بكر: اا بن عمر: الخصاف EL o E O E‏ 
شيخ الإسلام: اد بن فور او بک ابو الل القاضي: الإإسبيجابي E SR‏ 
شيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: الأنصاري: السنيكي: الملصري ٠۳٠١١‏ 
الشيرازي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: بو الخير: شمس الدين: ابن الجرري: الدمشقي... TY‏ 
صالح بن عدي: مول رسول الله ر شقران TEN. MOE RCAC ece‏ 
الصالحي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي A ANS‏ 
صدر الإسلام: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: البزدوي o۸۹ OT‏ 
الصفار: أبو القاسم OCS SE ORS ES‏ ۹ 
أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السجاوندي E‏ 
الطبري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي EEE MAM SaaS‏ 
الطرابلسي: علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي EE DG o‏ 
الظطفري: علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي NS SEDANS‏ 


الجزءالخامس ‏ .س و د فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
العابد: علي بن موفق: ابن الموفق VE EEO OO‏ 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقي TL. Eo‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين: الكرماني O aS‏ 
ابن عبد الرزاق: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: الدمشقي | 
عبد السلام إبراهيم: اللقاني: المصري AE. SOD ONE ORAS CGOEmS‏ 
ابو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي... ٠١۹۱-۱٤٤‏ 
أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني E‏ 
أبو عبد الله: محمد بن بَهّادر بن عبد الله: بدر الدين: الت ركي: المصري: الز ركشي E, e‏ 
أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلائي EOE a‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين: الشنشوري ET RRA‏ 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن: الحكيم الترمذي A MC‏ 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن حمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... ۴ 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري ET. SRS‏ 
أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر:الأزدي: البصري E O‏ 
ابو عبد الله: محمد بن يوسف: شمس الدين: الشامي: الصاخي ET Aa‏ 
ابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: الإشبيلي EE O a‏ 
عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني OT oe‏ 
عطاء بن أبي رباح: عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي OSs‏ ® 
عطاء بن أسلم بن صفوان: اللكي: عطاء بن أبي رباح EF ONS‏ 
علاء الدين: علي بن محمد: الطرابلسي: الدمشقي TS o NEON SEE‏ 
أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي EE aa‏ 
علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري eh E‏ 
علي بن عيسی بن ماهان o o‏ 


علي بن محمد: أبو الحسن: السيد: الشريف: الجرجاني IS SCG eGR‏ 


قسم العبادات > ل 7 


الاسم 


علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النحعي: الكوقي E e ee‏ 
علي بن محمد بن عبد الرحمن: ابو الإرشاد: نور الدين: الأحجهوري RE‏ 
على بن م عا الدين: الط اياي النقي a‏ 
علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم: المقدسي ONO‏ 
علي بن موفق: ابن الموفق: العابد E PTE‏ 
عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي: الغزنوي EE a‏ 


عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: حلال الدين: الخبازي: الخجندي aS‏ 


الغزنوي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي aS‏ 
ابو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: ر کن الدین: الكرماني AERA‏ 


أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي E‏ 
أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النحعي: الكوقي EES‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد AOE‏ 
أبو القاسم: محمد بن محمد: محب الدين: النويري: القاهري ENON‏ 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي ESS‏ 
القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي E‏ 
القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي . 
القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي e‏ 
القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري Ra‏ 
القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن حليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس ee‏ 


القراحصاري: الخطاب ن ابي القاسم: زین الدين: الرومي eee Sana e‏ 


ا ۹۱ 


YT e 


الاسم الصحيفة 
قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي E A‏ 
ابن قيم الجوزية: محمد بن ابي بکر بن أیوب: ابو عبد الله: شمس الدین: الزرعي: الدمشقي... ٤٤۱۔۹۱٠‏ 
ابن كاس: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النحعي: الكو AE AAR‏ 
الكردري: محمد بن محمد: البزازي EEN SSS ea‏ 
الكرماني: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين OS a‏ 
الكلائي: محمد بن شرف بن عادي: اوغ شی ال SEE ES‏ 
الكلاباذي: محمد بن ابي بکر بن ابن العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البحاري TT‏ 
الكوالياري: محمد بن عبد الله: السيد: هيد الدين: الدهلوي: الهندي E OO‏ 
الكوفي: الربيع بن يم ين عائذ: بو يزيد: الثوري EE ERG a‏ 
الكوفي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النحعي E RR‏ 
اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: AE EES‏ 
اللقاني: عبد السلام بن إبراهيم: المصري AY REAPER ERS‏ 
الماتريدي: أبو منصور إمام الهدى E‏ 
المازني: النضر بن شميل بن خحرشة: أبو الحسن: التميمي: البصري ON aR‏ 
حب الدين: محمد بن حمد: أبو القاسم: النويري: القاهري N OCS‏ 
محمد بن ابي بکر بن أیوب: ابو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجحوزية: الزرعي: الدمشقي... ٠۹۱-۱٤٤ ٠‏ 
محمد بن أحمد بن محمد: حب الدين بن أحمد: قطب الدين: النهروالي N aa‏ 
حمد: البرهمتوشي NE. SSAA OARS AS RRO‏ 
محمد بن بهادر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: الت ركي: المصري: الز ركشي O‏ 
محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري EN FAR OS‏ 
محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلائي o o‏ 
محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البخاري E Aa Se‏ 
محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي: الإشبيلي EE as‏ 
محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي VS RT‏ 


محمد بن علي بن الحسن: أو عبد الله: الحكيم الترمذي e ENS NEAR‏ 
محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 


أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي: الخحندي re ES‏ 


محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي: القاهري E‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين: السجاوندي e‏ 
محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام البزدوي SERS‏ 
محمد بن محمد: أبو القاسم: حب الدين: النويري: القاهري eR A E Ra‏ 
محمد بن محمد: الكردري: البزازي OY‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن حليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري ERE‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجرري: الدمشقي: الشيرازي... 
محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري E as‏ 
محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي REE‏ 
حمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي 2 
المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد؛ أبو عبد الله: الأسدي nb EEN‏ 
المصري: مد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشابي O E EE‏ 
المصري: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاحي E SAR‏ 
المصري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو بحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي 


أبو المظفر: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: شمس الدين: سبط ابن الحوزي e‏ 
أبو المعين: ميمون بن محمد بن محمد: اللسفي: المكحولي O EOP E‏ 
المقدسي: علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم O‏ 
اللكحولي: ميمون بن محمد بن حمد: أبو المعين: النسفي EE E OS‏ 


TY 
hk E 
1۹۳ 
ot 


۳٠ 


ا اس ج يج ١‏ م جي اسالا 


الاسم الصحيفة 
الكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح E OOO‏ 
أبو منصور: الماتريدي إمام الهدى EE O ESSE OS‏ 
ابن الموفق: علي بن موفق: العابد EE. ORES E a oT‏ 
مولی رسول الله ک: شقران: صالح بن عدي ES O‏ 
ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي E OO‏ 
الناطفي: أحهمد بن محمد: أبو العباس: الطبري EAE SE AR o‏ 
النحاد: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر البغدادي E. RE SANS‏ 
النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوقي E BSS‏ 
النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي E DO‏ 
أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقندي: العياضي E SNES‏ 
او النصر: أحمد بن منصور: ا شيخ الإاسلام: القاضي : الإإسبيجابي ES OO‏ 
النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: البصري NEE MRL‏ 
النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد: قطب الدين N BRS‏ 
نور الدين: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: الأجهوري NS RM‏ 
نور الدين: علي بن محمد: ابن غانم: المقدسي E MSN a e‏ 
النويري: محمد بن محمد: أبو القاسم: حب الدين: القاهري I ACS‏ 
الهندي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الغزنوي E MI‏ 
الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حيد الدين: الكوالياري: الدهلوي E ON‏ 
الواسطي: يريد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي AF O OES‏ 
الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخاري EV CSAS‏ 
أبو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الفظغري TE. MRSS ESSE‏ 
أبو بحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: امصري ٠۳١١‏ 
أبو يزيد: الربيع بن يم بن عائذ: الفوري: الكوفي E E O‏ 
يزيد بن هارون بن زاذان بن تابت: السلمي: الواسطي E a a O‏ 


قسم العبادأات ‏ س ۳ حاشية اين عابدين 


الاسم 

أبو اليسر: محمد بن محمد بن محمد بن خحليل: البدر: ابن الغرس: القاهر ي E‏ 
أبن يعقوب: محمد بن علي بن حمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري . 
ا ارام بن غل ن عل و أسان ب ود ر Ee‏ 


يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين: سبط ابن الجوزي ES‏ 


۳A1 


٥ 


الجزءالخامس ٠.‏ .سس إ٣‏ فهرس الكتب 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
آثار الإنصاف = إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي E o TT‏ 
إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي E OR a‏ 
إتحاف المريد = شرح جوهرة التوحيد: لعبد السلام اللقاني AE SR Ga‏ 
أدب القاضي: للحصاف ES OD SD O‏ 
أصول البستي: ET O O O a a‏ 
إعلام الساحد بأحكام المساجد: للز ركشي LEN AMARONE SDS‏ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي A. MSD So‏ 
إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف = آار الإنصاف: لسبط ابن الجوزي E‏ 
التاجحية = الفوائد التاجحية n E‏ 
التبيت عند التبييت: للسيوطي E DOES DRESSES‏ 
تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق = شرح الكنز: للشلبي E SRE‏ 
التجريد: للکرمانى FON ERN GD‏ 
تقويم الأدلة: لا زيد الدبوسي AY MESSNER SSeS ES‏ 
تكملة ختصر القدوري: للرازي E EDALET OSES SS‏ 
تلحيص ختصر المزني = خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للغرالي E e‏ 
التهذيب = شرح الجامع الصغير: لليزيدي E E I GD‏ 
التهذيب لذهن اللبيب = خيرة الفتاوى: للبرتواني E OA O SS‏ 
حامع أبي اليسر = شرح الجامع الصغير: للبردوي IR OM LES‏ 
حاشية السيوطي على سنن أبي داود = مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود O a omt‏ 
حلاصة الوسائل إلى علم المسائل = تلحيص سختصر المزني: للغزالي lS ee SS‏ 
حيرة الفتاوى = التهذيب لذهن اللبيب: للبرتواني E O SC‏ 
الرقائق: لابن الخراط الأزدي N OCDE‏ 


PY a قسم العبادات‎ 


زاد المعاد قي هدي حير العباد: لابن قيم الحوزية .......... E AN ASRS‏ 


الرواجر عن اقتراف الكبائر؛ الاب حجر الهيتمي. A RR ٠:‏ 
الزيادات: محمد بن الحسن الشيباني A Se RSS a E OS‏ 


السر المودو ع في ترتيب المجمو ع: لسبط المارديني aN ADER RASS RE‏ 
سكب الأنهر = شرح فرائض ماتقى الأجعر: لعلاء الدين الطرابلسي a‏ 


شرح الترتيب = فتح القريب المجيب: للشنشوري e SCS RÎ‏ 
شرح الحامع الصغير = التهذيب: لليزيدي REA EASE‏ 
شرح الحامع الصغير = حامع ابي E E‏ 
قرخ لامع الصغيرة لأي .الك السمرفدي بر E‏ 


شرح السراجية: للسيد الشريف الجر جاني ege SSR‏ 
شرح سنن الترمذي = عارضة الأحوذي: لابن العربي الإشبيلي cCeenarecoaenaans‏ 


auauauaaancsns 


sauanaevnrranaÞ 


eco anc nnn 


eauanuanmner s4 


aran kt« «¢ 


roro 


nereve 


ruererunprrer 


naanananacanr 


aurea 


senc revrercEr 


anan pan 


auratus 


uenrwacanaanr 


erv 


uenetacocnrrpe 


auioeeanrnnas 


الجزءالخامس ‏ .د ٣ل‏ 


الكتاب الصحيفة 
شرح المغني: للهندي EIU MESES ONDER SEEPS‏ 
شرح الهداية: للدهلوي E N E O O O OG‏ 

صلات الحوائز في صلاة الحنائز: لمنلا علي القاري EE MEGA GERE‏ 
ضوء السراج = شرح السراحية: للكلاباذي TD TR O‏ 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: لمنلا علي القاري N AU A a‏ 
طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الجزري E MG GOS aS‏ 
عارضة الأحوذي = شرح سنن الترمذي: لابن العربي الإشبيلي E N a‏ 
فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استحلاف الخطيب: لنوح أفندي E. Se‏ 

فتح القريب المجيب = شرح الترتيب: للشنشوري OT AEN NR O‏ 
الفرائض السراجية: لسراج الابن السجاوندي EE Roe‏ 
الفوائد التاجحية = التاجحية EN CEASA EE EGRESS‏ 
الفوائد والصلات والعوائد: للشرحي ENE OSS CASS SED‏ 
بجحمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي EE RSD‏ 
المجموع: لشمس الدين الكلائي EF AREAS SR SSSR‏ 
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود = حاشية السيوطي على سنن أبي داود ES‏ 

اللشكاة في شرح السراجية: لحيدر برهان الدين الخوافي EE ASAS‏ 
امعتقدات: لأبي المعين النسفي O O a‏ 

المغني a O‏ 
اللغني في أصول الفقه: للحجندي EN SEDA RSE SRS‏ 
مناقب أبي حنيفة: للبزازي NE SS SSSA‏ 
نر لالى المفهوم شرح قلائد المنظوم يي منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي . 1 
النجعة في أحكام تعدد الحمعة: لابن حرباش E O O‏ 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض : لشهاب الدين الخفاحي ERN SOMOS‏ 
النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي E a‏ 


E o a قسم العبادات‎ 


الكتاب 

نوادر الأصول: لكرمذي OE SENECA OSES OSS E ERS‏ 
نور الشمعة في أحكام يوم الجمعة: لابن غانم المقدسي E EAS‏ 
الهداية: للناطفي EDED aS GES eae a‏ 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: للسغدي E O OE‏ 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر التر ماني EEO ROSAS‏ 


يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود الترجماني rae ed‏ 


حاشية ابن عابدين 


الجزء الخامس ا 


باب الخمعة 
باب اجخحمعة E O OEE‏ 
تنبيه: قضاة زماننا بحكمون بصحة الجمعة عند جحديدها في موضع إلخ a‏ 
مطلب في صحة الحمعة .مسجد المرجحة والصالحية في دمشق ARR‏ 
مطلب في جواز استنابة الخطيب E‏ 
تنبيه: رد ما أحاب به بعضهم عن "الزيلعي" في مسألة استنابة النطيب i.‏ 
تتمة: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب RR‏ 
تنبيه: ظاهر التعليل وحوب العيد في مكة AS SS‏ 
مطلب في نية آحر ظهر بعد صلاة الجمعة ET‏ 
تتمة: الأول أن يصلي بعد الجمعة سنتها : ثم الأربع بنية آخر ظهر ASS‏ 
تنبيه: يشترط في الخطيب أن يتأهل للامامة EES E aS‏ 
تثمة: اللخطبة بغير العربية EY‏ 
مطلب: في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم E‏ 
تنبيه: حكم ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه يمينا ويسارا عند الصلاة على الني ل 
مطلب: قول الصحابي حجة بجحب تقليده عندنا ARS‏ 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب RES SEE‏ 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة اللخطابة DEVANE RTECS SRS‏ 
تنبيه: مسألة استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث TT‏ 
مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب ERR ESE‏ 
مطلب في الصدقة على سوال المسجد EOS RESEN‏ 
مطلب في ساعة الإحابة يوم الحمعة SRE EAE‏ 


مطلب: ما احتص به يوم الحمعة N E Dy‏ 


فهرس الموضوعات 


۹۲ 


٩ ٥ 


قسم العبادات ۴ نے اس این بین 


الموضوع رقم الصحيمة 
باب العيدين 
باب العيدين IE ONE CD OD a a‏ 
قل ى اال اة E OO ORS‏ 
مطلب: يأثم بترك السنة المؤكدة كالواحب E RR a‏ 
مطلب فيما يترحح تقديمه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنة.. ا 
مطلب: الفقهاء قد يذ كرون ما لا يوجحد عادة ME Mo O‏ 
مي بطل الب على الحة وبانعكن E O‏ 
تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي» وتأخحير الفطر ليؤدي الفطرة.... ۱۹ 
مطلب: بحب طاعة اللإمام فيما ليس .معصية ES O‏ 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقی بعد موته n‏ 
تنبيه: المسبوق يكبر برأي نفسه إلخ I DS aa‏ 
مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل حاص ۳۸ 
مطلب في تكبير التشريق EE ORD‏ 
مطلب: يطلق اسم السنة على الواحب yy‏ 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل OE O‏ 
مطلب: كلمة لابأاس قد تستعمل في المندوب EN es‏ 
EF MANNS E E‏ 


باب الكسوف 
باب الكسوف NOE O OLE SSCS TES‏ 


باب الأستسقاء 
باب ال“ ستسقاء EA NC IR O e‏ 
مطلب: هل یستجاب دعاء الكافر؟ N TO LO‏ 


تنبيه: إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب E O‏ 


الحزء الخامس ا ا ۴¥ ٠.‏ ا ب افون الو و عات 


الموضوع رقم الصحيمة 
باب صلاة الخوف 
باب صلاة الخوف E. ANG a a‏ 
تتمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واحب E Ms‏ 
باب صلاة انازة 
باب صلاة الجنازة I E O‏ 
مطلب ف تلقين المحتضر الشهادة A OER‏ 
مطلب في قبول توبة اليأس Al. ERC SRO AS‏ 
مطلب ف التلقين بعد الموت Ih O RSD Sa‏ 
مطلب قي سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ A BM AE‏ 
مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم a‏ 
مطلب ف أطفال المشر كين E a O os‏ 
مطلب تق القراءة عند الميت O O O‏ 
مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت E N O‏ 
تنبيه: هل يستنجَى الميت؟ ES ES a aa‏ 
مطلب يي حديث: (( کل سبب ونسب منقطع الا سببي ونسبي)) ES A‏ 
تنبيه : هلل تشترط النية في غسل الميت ؟ E O OM aeRO‏ 
حاتمة: يندب ال فخ الت E! ERASERS‏ 
مطلب في الكفن E OOO O n‏ 


مطلب: كفن الزوحة على الزوج e‏ 


مطلب في صلاة اجنازة E RIDIN‏ 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي ؟ TON SESS a‏ 
تنبيه: بيان ألفاظٍ وردت في الدعاء للميت E DISA OR‏ 


تتمة: ما يقول في دعائه للصبي اميت N RO a‏ 


A. a. ۸ 


الموضوع 


تنبيه: وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فى صلاة الحنازة فإنه يدحل في الصلاة... 


تنبیه: إذا کان حاضرا صلاۃ امحنازة ولم یکبر حتی كبر الإمام إلخ o‏ 
مطلب فى بيان من هو أحق بالصلاة على الميت؟ E‏ 


مطلب: تعظيم أولي الأمر واحب ae ea Saa CSA‏ 
تنبیه: هل يقدم إمام مصلى المحنازة على الولى أم ؟ e A‏ 
تنبیه: من تردی ني نحو بعر أو وقع عليه بنيان ولم يكن إخراحه حكمة حكم من 


دفن بلا صلاه E EE‏ 
مطلب في كراهة صلاة الحنازة فى المسجد eS Ga Sa‏ 
مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه 

وف إن قتلته وبالعكس RD ODS o‏ 
تتمة: إنغا تكره صلاة الحنازة في المسجد بلا عذر N ASR‏ 


تنبيه: لو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد تقبل في حق الغسل والصلاة عليه. 


تتمة: لابأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشر كين إذا لم يبق من علاماتهم شيء . 

فته ا يسن الآاذان عند إدخال اليتق قره SRS‏ 
تتمة: تكره الستور على القبور OO ON‏ 
مطلب في الثواب على المصيبة RG NO RG OTO E‏ 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت ET‏ 


مطلب ف زاره القبور E ERE A SS OS SELE OAS‏ 
مطلب ف القراءة المت وإهداء الثواب له TTT‏ 


مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي ل E‏ 


مطلب في وضع الحريد ونحو الاس على القبور srneeseranrrnannurnacsnnnirivryrnre‏ 
مطلب في ما يكتب على كفن الميت RET E RE SS‏ 


الجزء الخامس ا کے ا 


hS ROA CASED Eee مطلب في تعداد الشهداء‎ 

مطلب: المعصية هل تناف الشهادة؟ e A SELA ESA‏ 
باب الصلاة في الكعبة 

N OR E RS GO باب الصلاة في الكعبة‎ 


تنبيه على سهو وقع فيه صدر الشريعة SEO‏ 
تتمة: ثمنْ البيع وفاءٌ إن بقي حولاً فزكاته على البائع e‏ 
تتمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الزكاة إلخ SERR‏ 
لی ی ار کا و ال کت ا ر اغد فا کب سارت نا ار کا اذا کان اغا لها 
فرعَ: لل وكيل بدفع الزكاة أن ae E‏ 
مه ذا ار اال اة ى مرن يودي سرا من الور e‏ 
تنبيه: لا تحب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج e‏ 


باب السائمة 


TAY 


۳۹4۸ 


YT 


A1 


۸۹ 


قسم العبادات ا ا ا ج .خاش ابن ادن 


الموضوع رقم الصحيفة 
باب زکاة الخنم 
باب زكاة الغنم E. OE E aS‏ 
تنبیه: شمل قوله: (روبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض إلخ N e‏ 
فة برحل ل الف خال عرها ف اری ها ع ا EN N‏ 
مطلب: محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه EE. SEES‏ 
طالب فا ل صا رطان رجحلا فرع الك وا 5ة إل o u.‏ 
مطلب في التصدق من لمال الحرام EN ASUS GSS‏ 
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر OE OR a‏ 
باب زكاة المال 
باب زكاة الال DO E A RA e‏ 
تنبيه :هل تضم الزيادة على نصاب الفضة إل الزيادة على نصاب الذهب لإحراج زكاتهما؟ o۲‏ 
فر ع: الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعاً للتجارة تحب الزكاة في قيمتها ...0 
کات اة ع و حب ارا 9 ع هت O‏ 
مطلب ف و حوب الزكاة ى دين المرصد RS‏ 
تنبيه: لو مات المورّث بعد سنين قبل قبض الدين إلخ SV Rage‏ 
تنبيه: أحرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى إلخ E Ka‏ 
باب العاشر 
باب العاشر ON O NRCS ER E DEO To‏ 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر لي ولاية OVE hie‏ 
مطلب ما ورد في ذم العشار E O O O oS‏ 
مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا E A‏ 


مطلب: ما يؤحذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام O RSME‏ 


فهرس الفهارس 
الفهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


فهرس المفهارس 


